Deutscher Bundestag 
7. Wahlperiode' 


Drucksache 7/3211 


06. 02. 75 


Sachgebiet 780 


Unterrichtung 

durch die Bundesregierung 


Materialband (einschließlich Buchführungsergebnisse) 
zum Agrarbericht 1975 der Bundesregierung 


Inhaltsverzeichnis 


Texi 


Schau- 

b’M 


Ta- 

belle 


Seite 


Teil I: Lage der Agrarwirtsdiaft 


1 Landwirtsdiait 
1,1 Struktur 

1 Die Erhebung der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 9 

1 Erwerbstätige der Wirtschaftsbereidie in der Bundesrepublik Deutschland , , , — 10 

2 Land Wirts diaftlidie Arbeitskräfte in der Bundesrepublik Deutschland *,,.** 4 *,. U 

3 LandwirtsdmftUche Arbeitskräfte nadh Größenklassen tu der Bundesrepublik 

Deutschland 3971/72 und 1972/73 12 

4 Vollarbeitskräfte nach Größenkksseti in der Bundesrepublik Deutschland 1971/72 

und 1972/73 13 

5 Durchsduiilllldi geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen nach Wirtsdiafts- 

bereichen und Stellung im Beruf 15 

6 Zahl und Fläche der landwirlsdiafüidten Betriebe nach Größenklassen in der 

Bundesrepublik Deutschland * 16 

7 Zahl der landwirtsdiaftlidien Betriebe nach Größenklassen in den Bundesländern 18 

ö Fläche der Undwirtsdiaftlidien Betriebe nach Größenklassen in den Bundes- 
ländern , , - . . r , 20 

9 Erwerbsdiarakter der landwirtschaftlldien Betriebe nach Größenklassen in der 

Bundesrepublik Deutschland 22 

9 a Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetriebe in den Wirtschaftsgebieten 24 

10 Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe nadi Betriebstypen, Stand ardbelriebseitt- 
kommen (StBE) und Größenklassen der LF in der Bundesrepublik Deutschland 
1971 2ö 


Druck: Boniter UnlVörsität5^Buch<lru<jkQrai, Bonn 1 
AltemveMrleb: Verlag Dr. Han« Hafjer. 53 Bor^rv^Bad Godeabertj 1, 
Postfach 821. GoethestraSe 56, Telefon {0 22 21) 38 35 51 


7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Sdiau- Ta- 
bild belle 


Seile 


1.2 Ergebnisse der Gesamtredmung 

1.21 Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 1973/74 

11 Indizes der Erzeugerpreise landwirtsdiaftlidier Produkte in der Bundesrepublik 

Deutschland 28 

12 Wichtige Preisindizes in der Bundesrepublik Deutschland 29 

13 Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise in der Bundesrepublik Deutschland . , 31 

14 Produktions wert der Landwirtschaft in jeweiligen Preisen in der Bundesrepublik 

Deutschland 1973/74 32 

15 Produktionswert der Landwirtschaft in jeweiligen Preisen in der Bundesrepublik 

Deutschland 34 

16 Produktionswerl der Landwirtschaft in Preisen von 1963/64 in der Bundesrepublik 

Deutschland 35 

17 Verkäufe der Landwirtschaft in jeweiligen Preisen in der Bundesrepublik 

Deutschland 36 

18 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel in der Bundes- 
republik Deutschland 37 

19 Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel in der Bundesrepublik Deutsch- 
land 38 

20 Vorleistungen der Landwirtschaft in jeweiligen Preisen in der Bundesrepublik 

Deutschland 39 

21 Vorleistimgen der Landwirtschaft in Preisen von 1963/64 in der Bundesrepublik 

Deutschland 40 

22 Beitrag der Landwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt und Wertschöpfimg in der 

Bundesrepublik Deutschland 41 

23 Entwicklung der Arbeitsproduktivität der Landwirtschaft in der Bundesrepublik 

Deutschland ; 42 

24 Entwicklung der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft und in der übrigen 

Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland 43 

25 Bruttoanlageinvestitionen, Abschreibungen und Nettoinvestitionen der Land- 
wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland 44 

26 Fremdkapital, Guthaben und Forderungen sowie Zinsleistimgen der Landwirt- 
schaft in der Bundesrepublik Deutschland 45 

27 Vermögen der Landwirtsdiaft (Zeitwert) in der Bundesrepublik Deutschland .... 46 


1 .3 Betriebsergebnisse 

1.31 Materialgrundlage und methodische liin weise 

Erläutertmgen und Materialgrundlagen zu den Buchführungsergebnissen der 47 
Testbetriebe 

1 Betriebssysteme in der Agrarwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland 65 

1 .32 Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe 

28 Erfolgskennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe über der 


Grenze nach § 4 LwG 66 

BuMührungsergebnisse der landwlrtadiaJtlidien Haupterwerbsbetriebe über der 
Grenze nach § 4 LwG (Bundesgebiet) 

29 Einkommensrechnung für die Betriebe 67 

30 Einkommensrechnung für die Unternehmen 77 


Schau- Ta- 
bild belle 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Text 


Seite 


31 Sdiiditung der Testbetriebe nach der Höhe des Reineinkommens DM je Familien* 

arbeitskraft 80 

32 Verbindlichkeiten, Investitionen, AkUvkapital 82 

33 Ergebnisse der Vergleichsredinung nach § 4 LwG 

— Untemehmensansatz — 92 

34 Ergebnisse der Vergleichsredintmg nach § 4 LwG 

— Betriebsansatz — . . . 93 

35 — Emkommen der Unteraehmerfamilieii — 94 

Buch/ü/irtingsergebnisse der /andw/r/scho/li/dicn Haupterwerbsbe/riebe nach g 4 
LwG (BundesJander) 

36 StandardbetTiebseinkonunen I OOQ DM 95 

37 AK*Besatz AK/1 00 ha LF .... 96 

38 Viehbesatz GV/1 00 ha LF 97 

39 Betriebsertrag DM/ha LF 98 

40 Betriebsaufwand DM/ha LF ^ , 99 

41 Betrlebseinkommen DM/ha LF 100 

42 Reinertrag DM^ba LF 101 

43 Betriebsertrag DM/ AK . ^ * 102 

44 Betriebseinkommen DM/ AK 103 

45 Reineinkommen (Gewinn) DM/Fam-AK 104 

46 Streuung des Reineinkommens (Gewinn) je Fam-AK^ gegliedert nach Bundes* 

tändem, Betriebsformen und StBE-Größenklassen 105 

46 a Streuung des Reineinkommens in DM je Fam-AK» Schiditung der TesLbetriebe 

nach Bundesländern und der Höhe des Relneinkoinmens 1973/74 106 

ßiich/iihningsergebmsse der landwirisdiaitlidien Haupterwerbsbetiiebe über der 
Grenze nadi § 4 LwG fWir/schaffsgebiele/ 

47 Betriebseinkammen 108 

48 Reineinkommen 111 

49 Buch/ührurtgsergebnisse der landw/r^scho/tiichen Houpfewerbsbetr/ebe über der 

Grejize nach § 4 LwG 1973/74 fErgebnisse Im einzelnen) 1 14 


1.33 Land wirtschalLÜ che Nebenerwerbsbeirlebe 


50 Landwirtschaftliche Betriebe ohne und mit außerbetrieblicher Einkommenskom- 

bination in Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben nach Größenklassen der tand- 
wirtschaftlich genutzten Fiadie * 318 

51 Betriebe mit außerbetrieblichen Einkoimnen nach Einkommensarien, betriebiiciier 

Tätigkeit des Betriebsinhabers und Größenklassen des Slandardbetriebseinkom- 
mens 319 

52 Hinkommenszusammensetzuiig in den Betrieben mit außerbetrieblichen Einkom- 
men nach Größenklassen des Slandardbetriebseinkommens 320 


t .34 W einb aiüi che Haup terw erbsb etr lebe 

53 Bufhiührungsergebnisse der weinbaulichen Haupterwerbsbetriebe über der 


Grenze nach § 4 LwG 1973/74 321 

54 Entwicklung der Buchführungsergebnlsse der weinbaulichen Haupterwerbsbe- 
triebe über der Grenze nach § 4 LwG 1963/64 bis 1973/74 324 

55 Ergebnisse der Vergleichsrechnimg nach § 4 LwG für die weinbaultchen Haupt- 

erwerbsbetriebe — Betriebsansatz — 329 


3 


Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Text 


Schau- Ta- 
bild belle 


Seite 


56 Budiführungsergebnisse der weinbauiidien Haupterwerbsbetriebe (Ergebnisse 

Im einzelnen) 330 

1 .35 GartenbauUdie Haopterwerbsbetriebe 

57 Erfolgskennzahlen der gartenbaulidien Haupterwerbsbetriebe 340 

58 Höhe und Zusammensetzung des Betriebsaufwandes Ln den gartenbaulichen 

Haupterwerbsbetrieben über der Grenze nach § 4 LwG 341 

59 Ergebnisse der Vergleichsrechnung nach § 4 LwG für die gartenbaulichen Haupt- 
erwerbsbetriebe — Betriebsansatz — 342 

60 Buchführungsergebnisse der gartenbaulichen Haupterwerbsbetriebe über der 

Grenze nach § 4 LwG 1973/74 (Ergebnisse im einzelnen) 344 

1.4 Löhne der Arbeitnehmer 

61 Landwirtschaftliche Tariflöhne in der Bundesrepublik Deutschland 360 


2 Forst- und Holzwirtschalt 


62 Zahl und Fläche der Forstbetriebe 361 

63 Gesamtrechnung für den Produktionsbereich Forstwirtschaft in jeweiligen Prei- 
sen in der Bundesrepublik Deutschland 362 

64 Betriebsergebnisse in Forstbetrieben in der Bundesrepublik Deutschland nach 

Besitzarten 362 

65 Aufwand Ln Forstbetrieben in der Bundesrepublik Deutschland nach Kostenarten 

und Kostenstellen 363 

66 Betriebe, Beschäftigte und Umsatz in Betrieben der Holzindustrie 365 


3 Fischerei 

67 Betriebsergebnisse der Großen Hochseefischerei der Bundesrepublik Deutsch- 
land 1971 bis 1973 366 

68 Betriebsergebnisse der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei 1970 bis 1972 366 


Teil II: Ziele und Programme 


1 Programm: Verbraucherpoiitik im Emähningsbereich 

69 Nahrungsmittelverbrauch je Einwohner in der Bundesrepublik Deutschland 367 

70 Verbrauchsausgaben je Haushalt und Monat in der Bundesrepublik Deutschland 

nach Verwendungszwecken 368 

71 Einzelhandelspreise für Nahrungsmittel in der Bundesrepublik Deutschland , . . . 369 

72 Preisindex der Lebenshaltung in den Mitgliedstaaten der EG 370 

73 Anteil der Verkaufserlöse der Landwirtschaft an den Verbraucherausgaben für 

Nahrungsmittel inländischer Herkunft in der Bundesrepublik Deutschland 371 


2 Programm: Produktion und Produktqualllät 

74 Tierseuchensituation in der Bundesrepublik Deutschland 372 

75 Preismeßzahlen für verschiedene Energiearien aus dem Index der Erzeugerpreise 

industrieller Prodiikte für die Bundesrepublik Deutschland 373 


4 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Text 


Schau- Ta- 
bild belle 


Seite 


76 Zahl der landwirtschaftlicheii Bauvorhaben und Entwicklung der Baukosten ln 


der Bundesrepublik Deutschland 373 

2 Landwirtschaftliche Betriebsgebäude 374 


77 Maschinenringe mit hauptberuflichem Geschäftsführer in der Landwirtschaft .... 375 


3 Programm: Markt- und Preispolitik 
Märkten! Wicklung und Preise 

78 Marktordnungspreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse 376 

79 Marktpreise für Agrarprodukte in der Bundesrepublik Deutschland 379 

80 Marktpreise für inländisches Getreide der Standardcjualität in der Bundes- 
republik Deutschland 380 

81 Weltexporte von Weizen und Weizenmehl 382 

82 Einfuhr von Kartoffeln und Verarbeitungserzeugnissen aus Kartoffeln in die 

Bundesrepublik Deutschland 383 

83 Einfuhr von Gemüse und Obst in die Bundesrepublik Deutschland 384 

84 Einfuhr von frischem Obst und Gemüse m die Bundesrepublik Deutschland .... 385 

85 Einfuhr von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhandels in die Bundes- 
republik Deutschland 386 

86 Entwicklung der Orienüerungspreise und der durchsdinittlidien Preise auf den 

repräsentativen Märkten für Rinder in der Europäischen Gemeinschaft 388 

86 a Selbstversorgungsgrad der Bundesrepublik Deutschland 389 


Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
87 Anzahl der Erzeugergemeinschaflen und deren Vereinigungen nach Warenbe- 


reichen imd Bundesländern 391 

88 Betriebe» Beschäftigte» Umsatz und Auslandsumsatz der Ernährungsindustrie in 

der Bundesrepublik Deutschland nach Industriezweigen ♦ . . 392 

89 Index der Nettoproduktion der Emährungsindustrie in der Bundesrepublik 

Deutschland 394 

90 Beschäftigte und Umsatz im Emährungshandwerk 395 

InnergemeinscbaftlicheT Handel 

91 Handel der EG-Mitgliedstaalen mit Gütern der Emährungswirtschaft 396 

Innerdeutscher Handel 

92 Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 398 

93 Warenverkehr mit Gütern der Emährungswirtschaft zwischen der Bundesrepu- 
blik Deutschland und der DDR 399 

94 Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR mit ausgewählten 

Gütern der Land- und Emährungswirtschaft 401 


4 Programm: Außenwirtschaftspolitik und Weltagrarprobleme 

95 Handel der Bundesrepublik Deutschland mit Gütern der Ernährungswirtschaft 

nach Ländergruppen 402 

96 Getreidelieferungen der Bundesrepublik Deutschland nach dem Internationalen 

Nahrirngsmittelhilfe-Überemkommen von 1971 403 


5 


Drudoadie 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Walilperiode 


Text 


Schau- Ta- 
büd behe 


Seite 


3 

4 


5 

6 

7 


5 Programm: Entwicklung des ländlldieii Haumes — Agrarstnikttir 
Einzel- und überbetiiebliciier Bereidi 

97 Förderung von LandarbeiterwolmtHigen nadi dem Gesetz über die Gemein- 

Schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
(GemAgrG) * 404 

98 Ergebnisse in der Flurbereinigung nach Bundesländern ^ . * 405 

99 Mittelaufwendungen für Flurbereinigung in der Bundesrepublik Deutsdiland 405 

100 Förderung der langfristigen Verpachtung in der Flurbereinigung durch Über- 
nahme der Beitragsleistung * * 406 

101 FreiwUliger Landtausdb in der Bundesrepublik Deutschland * . . 406 


Nebenerwerbslandwirtsdiaft 


Allgemeine Maßnahmen des Bundes für die Land- und Forstwirtschaft, soweit 
diese auch den Nebenerwerbslandwlrlen zugute kotnrnen 407 

Ergebnisse und Folgerungen aus den Modellvorhaben Nebenerwerbslandwirt- 
fidiaften 410 


Wasserwirtschaft, Kulturbautedinik und Küstenschutz 
102 Investitionen für wasserwirtschaftliche und kulturbau technisdie Maßnahmen im 


ländlichen Raum in der Bundesrepublik Deutsdiland * 4U 

103 Bundesmittel für wasserwirtschafUiche und kuiturbautedanisdie Maßnahmen im 

Binnenland - , . , - , - . v. . - ^ , i , 412 

104 Bunde smittel für den Küstenschutz ^ 413 

105 Bundesmittel für den land- und forstwirtsdiaftlichen Wegebau 414 


FreizeitmÖglichkeiten im ländischen Raum 

Veränderungen im Angebot des Nebenbetriebes „Urlaub auf dem Bauemhof“ 
und Probleme bei der Zusammenarbeit mit der Fremdenverkehrs Wirtschaft 415 

Gründe für die Aufnahme des Nebenbetriebes „Urlaub auf dem Bauernhof*' . • . . 415 

Steuerpolitik 

Steuerlidhe Maßnahmen zugunsten der Landwirtschaft 416 


6 Programm: Forst- und Holzwirtschaft, Jagdwesen 

106 Index der Erzeugerpreise für Rohholz am Staatsforsten 417 

10? Index der Emfubxpreise bei der Einfuhr von Rohholz 417 

108 Erzeugung von Schnittholz und anderen Holzhalbwaren 418 

109 Außenhandel mit wichtigen Holzsortimenten . , . . 419 

110 Index der Erzeugerpreise für Schnittholz und andere Holzhalbwaren ln der Bun- 
desrepublik DeutsÄland * * 420 

111 Index der Einkaufspreise bei der Einfuhr einiger Holzhalbwaren und Holzwaren 420 


7 Programm: Fischwirtsihaft 

112 Versorgung mit Fischen 421 


6 


Schau- Ta- 
bild belle 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Text 


Seite 


8 Programm: Sozialpolitik 

113 Beitragsaufkommen, Zuschüsse und Leistungen in der Krankenversichenmg der 

Landwirte 422 

1 14 Mitglieder der Kreuikenversidierung der Landwirte 422 

115 Beitragsaufkommen und Leishmgen der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 

in der Bundesrepublik Deutschland 423 

116 Beitragszahler und Altersgeldempfänger in der Altershilfe für Landwirte in der 

Bundesrepublik Deutschland 423 

117 Beitragsaufkommen, Bundesmittel und Leistungen der landwirtschaftlichen 

Alterskassen in der Bundesrepublik Deutschland 424 

1 18 Empfänger von Landabgaberente in der Bundesrepublik Deutschland, abgegebene 

Fläche und Bundesmittel 424 


9 Programm: Bildung und Beratung 

119 Praktische Berufsausbildung Im Agrarbereich der Bundesrepublik Deutschland .. 425 

120 Fachschulen in der Agrarwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland und deren 

Schüler 427 

121 Die Auszubildenden bei den Berufen Landwirt imd Hauswirtschafterin nach Her- 
kunft 428 

122 Die Schüler und Schülerinnen an Landwirtschaftsschulen nach Herkunft 428 

123 Lehrgänge in überbetrieblichen Ausbildimgsstätten zur Ergänzimg der prak- 
tischen Berufsausbildung bzw. der Berufsschule im Agrarbereich 429 

124 Wirtschaftsberater und Beratungsringe in der Landwirtschaft 430 

8 Verordnungen zur beruflichen Bildung im Agrarbereich aufgrund des Bcrufsbil- 

dungsgesetzes vom 1 4. August 1969 431 

9 Ausbildungsprogramm für sozio-ökonomische Berater in der Bundesrepublik 

Deutschland 433 


11 Programm: UmweltpoUtik 

10 Wichtige Maßnahmen der Bundesregierung, die einen Beitrag zur Sicherung 

einer umweltfreundlichen AgrarwirtsAaft leisten 435 


Teil UI: Programmübergreilende Aspekte und Aktivitäten 

3 Forschung 

11 Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Er- 
nährung, Landwirtschaft und Forsten 437 

4 Finanzierung 

125 Förderung der nationalen Agrarpolitik durch Bund und Bundesländer (Kap. 10 02 
und 10 03) 1972 


438 





Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Text l 


Die Erhebung der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 


Die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft werden ün 
Rohmen folgender Statistiken erfaßt: 

Landwirtschaflltdie Betriebszählung {LZ] 

Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirt- 
sdiaft (AK-Stat.) 

Volks- und Berufszählung (VBZ) 

Mikrozensus 

EWG-Strukturerhebung (EWG-Str. Erh.) 

EWG-SlatistIk der Arbeitskräfte in der Land- 
wirtschaft (EWG-AK-Stat.) 

Diesen Statistiken liegen jeweils besondere Erhe- 
bungskonzepte zugrunde, die bedingen, daß die Er- 
hebungsbereiche und die Fragestellungen unter- 
schiedlich sind und daß verschiedene Begrilfsbeslim- 
mungen verwendet werden. Die Zählungsergebnisse 
müssen daher voneinander abweichen. 


Die wesentlichen Unterschiede sind: 

LZ und AK-StatisUk 

erfassen die in den landwirtsdiafUichen Betrie- 
ben und ihren Haushalten besdhäfligten fami- 
tieneigenen und fomilienfremden Arbeitskräfte, 
getrennt nadx ständig oder VoU-ßesäiäfligten 
und nichtständig oder TeiLBesdiäfliglen. Ferner 
wird der betrieblidie Arbeitsaufwand, ausge- 
druckt in VoU-Arbeilskräften, ennittelL 


VBZ und Mikrozensus 

erfassen die in den Haushalten der Hausbol- 
tungs Vorstände lebenden Personen, unterschie- 
den nach Erwerbspersonen und Nichlerwerbs- 
personeir Ais erwerbstätig gilt jede Person, die 
ln der Berichtszelt eine Erwerbstätigkeit ausge- 
übt hat, Haushaltstätigkeit gilt, auch im Bereich 
der Landwirtschaft, nicht als ErwerbstätigkeiL 
Erwerbspersonen der Landwirtschaft sind die- 
jenigen Personen, die ihren überwiegenden Un- 
terhalt aus ihrer BrwerbsLäügkeii in der Land- 
wirtschaft beziehen. Zu ihnen gehören auch 
Renten- oder Altersgeldempfänger, die in der 
Landwirtschaft tätig sind. Die zeitliche Dauer 
der Erwerbstätigkeit ist jeweils ohne Belang^ 

EWG-AK-Stal. 

übernimmt die Erwerbspersonenzahlen nach 
VßZ und Mikrozensus. 

Weitere Abweichungen zwischen den Erhebungen 
bestehen hinsichtlich der Berichtszeiträume und der 
Abgrenzung des Erhebungsbereichs Landwirtschaft 
(z. B, EWG-Slr.Erh,: Betriebe mit 1 und mehr ha LF) 
AK-Slat.: Betriebe mit 2 und mehr ha LNi 0,5 — 2 ha 
LN nur bei Marklproduklioiij ab 1972/73 Betriebe 
mit 1 ha LF und mehr, zwischen 0 und l ha LF nur 
bei mindestens 4 000 DM/ Jahr Marktproduktion). 
Zmn Teil wird auih die Forstwirtschaft und Fischerei 
in die Erhebungen einbezogen. Ferner geht die Er- 
mittlung der Voll- Arbeitskräfte (AK-StaL) von an- 
deren Maßeinheiten aus als die Ermittlung der 
Jahresarbeitskräfteeinheiten (EWG-StrErh.). 
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Erwerbstätige ^ der Wir tsdmfls bereiche lu der Bundesrepublik Deutschland 


Jahr 

AlleWlrl- 

sdjaflsbereidie 

Land Wirt sdha ft, 
Forstwirtschaft 
und Fische rej 

Landwirtschaft 
(ohne Forstwirt- 
schaft 

und Fischerei) 

AJle Wixtsdiafts- 
bereiche ohne 
Lendwirlsdiaft 

Alle Wirtschafts- 
berefdue ohne 
Landwirtschaft^ 
Forstwirtschaft 
und Fischerei 



Jahresdurdisdinift ln 1 000 



1960 

26092 

3 581 

3 388 

22704 

22 511 

1961 

26 453 

3 449 

3 225 

23 228 

23 004 

1962 

26S4S 

3 307 

3 089 

23456 

23238 

1963 

26 608 

3 144 

2937 

23 671 

23 464 

1964 

26 630 

3 002 

2 801 

23 829 

23 628 

1965 

26 780 

2 876 

2 683 

24 097 

23904 

1966 

26698 

2 790 

2600 

24 098 

23 908 

1967 

25 829 

2 638 

2 456 

23 373 

23 191 

1968 

25 850 

2 523 

2346 

23 504 

23 327 

1969 

26 251 

2 395 

2 213 

24 038 

23 856 

1970 

26 582 

2 262 

2 081 

24 501 

24 320 

1971 

26 650 

2 144 

1973 

24 677 

24 506 

1972 

26 592 

2 038 

l 875 

24 717 

24 554 

1973 ’) 

26 659 

1 954 

l 798 

24 861 

24 705 

1974*) 

26 203 

1 896 

i 745 

24 458 

24 307 



Alle Wirtschaftsbereiciie ^ tOO 



I960 

100 

13.7 

13,0 

87,0 

86,8 

1961 

löo 

13,0 

12,2 

87,8 

87,0 

1962 

100 

12,5 

11,6 

88,4 

87,5 

1963 

100 

11.8 

11,0 

89,0 

88,2 

1964 

100 

11,3 

10,5 

89,5 

88,7 

1965 

100 

10,7 

10,0 

90,0 

89,3 

1966 

100 

10,5 

9,7 

90,3 

89.5 

1967 

100 

10,2 

9,5 

90,5 

89,8 

1968 

100 

9.8 

9.1 

90,9 

90,2 

1969 

100 

9.1 

8,4 

91,6 

90,9 

1970 

100 

8.5 

7.8 

92,2 

91,5 

1971 

100 

8,0 

7,4 

92,6 

92,0 

1972 

100 

7,7 

7,1 

92,9 

92,3 

1973 ’) 

100 

7,3 

6.7 

93,3 

92,7 

1974*) 

100 

7.2 

6,7 

93,3 

92,8 


nach dem InJandskonvsept 
V) vorläufig 

s) Schätzung Quelle: Statistlscbes Bundesamt, BML 
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Tabelle 2 


Landwirtsdialtlidie Arbeitskräfte *) in der Bandesrepublik Deutschland 
(Ergebnisse der Arbeitskräfte-Statistik) 

1 000 


Wirtschaftsjahr 

Familienarbeltskräfle 

Lohnarbeitskräfte 

vollbeschäftigte | 

teilbeschäftigte 

ständige 

1 nichtständige 

Vorkrieg 

4 433 

l 130 

753 

360 

1950/51 

4 380 

1 180 

766 

450 

1951/52 

4 230 

1 210 

701 

460 

1952/53 

4 090 

1 240 

653 

470 

1953/54 

3 935 

1 275 

613 

485 

1954/55 

3 760 

1 360 

579 

500 

1955/56 

3 580 

1 450 

552 

520 

1956/57 

3 423 

l 522 

527 

531 

1957/58 

3 308 

1 484 

512 

540 

1958/59 

3201 

1 419 

440 

454 

1959/60 

3 083 

1330 

358 

359 

1960/61 

3 006 

l 263 

327 

286 

1961/62 

2 930 

l 261 

295 

277 

1962/63 

2 806 

1 275 

277 

245 

1963/64 

2711 

1272 

252 

217 

1964/65») 

2 359 

960 

232 

189 

1965/66 

2 278 

976 

217 

165 

1966/67 

2 215 

l 005 

201 

145 

1967/68 

2 054 

i 074 

181 

138 

1968/69 

1 887 

1 132 

159 

134 

1969/70 

I 750 

1 113 

143 

109 

1970/71 

1 649 

1 122 

126 

85 

1971/72 ») 

1535 

1098 

117 

69 

1972/73 *) '') 

1 499 

1 122 

121 

187 


Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin (West), ab 1960/61 mit Saarland 
*) in Betrieben mit 0,5 und mehr ha LN (ab 1971/72 LF) und ihren Haushalten 

*) 1964/65 bis 1971/72 ohne Arbeitskräfte in Beürieben der Größenklasse 0,5 bis unter 2 ha LN, die nicht für den 
Markt produzieren (d. h. mit Verkaufserlösen imler 1 000 DM je Jahr) 

*1 Arbeitskräfte in Betrieben ab 1 ha LF sowie in Betrieben zwischen 0 und l ha LF mit mindestens 4 000 DM/ Jahr 
Marktproduktion. Ergebnisse ab 1972/73 als Durchschnitt der Monate Oktober und Aprils da die Zahl der nicht- 
ständigen Arbeitskräfte im Oktober saisonbedingt häufig überdurchschnittlich hoch ist, kann eine leichte Über- 
höhung der Jahresdurchschnitts werte nicht ausgeschlossen werden. 

V) vorläufig 

Quelle: Statistisches Bundesamt 


11 


Drucksache 7/3211 Deutsch er Bundesta g — 7« Watilpe riode 


Tabelle 3 

Landwirtsdiaftliche Arbeitskräfte nadi Größenklassen 
in der Bundesrepublik Deutschland 1971/72 und 1972/73 *) 

(Vorläufige Ergebnisse der Arbeitskräfte-StatlsÜk) 

1 000 





Betriebsgrößen 

von , , . bis unler , . , ha LF 


Ar b eitskr äf te gruppe 

Wirtsdiafisjahr 





50 und 

insgesamt 



2 bis 5 

5 bis 10 

10 bis 20 

20 bis 50 j 

mehr 


vollbeschäftigte Familieaarbeltskräfte *| 


- 





mäniüidi * 

1971/72 

34 

89 

229 

2U 

25 

588 


1972/73 

34 

77 

203 

205 

27 

546 

weiblich . - . . . , , . , , . , 

1971/72 

185 

202 

268 

200 

22 

877 


1972/73 

165 

190 

250 

193 

24 

827 

zusammen . . . 

1971/72 

219 

291 

497 

411 

47 

1 465 


1972/73 

199 

267 

453 

403 

51 

1373 

tellbeschäfttge Famllienarbeitskräfte ^ 







männlich . 

1971/72 

227 

188 

131 

56 

7 

609 


1972/73 

197 

183 

138 

61 

7 

586 

weiblich ^ . 

1971/72 

108 

94 

97 

62 

7 

368 


1972/73 

92 

85 

90 

60 

7 

334 

zusammen - 

1971/72 

335 

282 

228 

US 

14 

977 


1972/73 

289 

258 

228 

121 

14 

920 

ständige Lohnarbeltskräfte 







männlich • , . . . * 

1971/72 

5 

5 

8 

23 

35 

76 


1972/73 

8 

6 

10 

20 

32 

76 

weiblich , _ , . » . , , 

1971/72 ; 

4 

4 

6 

9 

9 

32 


1972/73 

4 

4 

5 

6 

6 

25 

zusammen < . . | 

1971/72 

9 

9 

14 

32 

44 

108 


1972/73 

12 

10 

15 

26 

38 

101 

niditständige Lohnarbeitskräfte 







männlich 

1971/72 

4 

3 

4 

7 

4 

22 


1972/73 

11 

11 

13 

17 

9 

61 

weiblich -,,,*»•****• 

1971/72 

8 

6 

10 

U 

5 

40 


1972/73 

17 

20 

26 

22 

8 

93 

zusammen , , , 

1971/72 i 

12 

9 

14 

18 

9 

62 


1972/73 

20 

31 

39 

39 

17 

154 


* ( B ün des geh i e t ohn e Ham b arg, B remen un d B er lin 

s) Er gebtüsse 1972/73 als Düxchschmtt der Monate Okte bei und April; da die Zahl der ülchiatandigen ATbeilskräfLe 
tm Oktober saisonbedingt häufig Überdurohschnittlitrh hoch ist, kann eine leichte DheThdhuitg der Jahresdurch- 
schnittswerte nicht ausgeschlossen werden. 

*) Betriebsinhaber und milhelfende Familienangehörige Ouelie: StaUstisches Bundesamt, BML 
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Deutscher Bundestag — Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Tabelle 4 


VollarbeitskrSÜe [AK *) *)j nadi Größenklassen 
in der Bundesrepublik Deutschland 1071/72 und 1072/73 *) 

(Vorläufige Ergebnisse der Axbeitskräfte'Statistik) 

1 000 




Betriebsgrößen von . * , bis unter . . . ha LF 


oeirieDUQie 

V oUarbeits k räf te 

Wirtschaftsjahr 

2 bis 5 

5 bis 10 

10 bis 20 

20 bis 50 

50 und 
mehr 

insgesamt 

Familien-AK *\ 

männlich 

1971/72 

101 

147 

266 

221 

26 

761 


1972/73 

65 

127 

232 

212 

28 

684 

weiblich 

1971/72 

80 

97 

127 

87 

7 

398 


1972/73 

70 

93 

122 

ae 

7 

380 

zusammen • , , 

1971/72 

131 

244 

393 

308 

33 

l 159 


1972/73 

155 

220 

354 

300 

35 

1 064 

Lohn-AK 

männlich 

1971/72 

5 

5 

8 

25 

36 1 

79 


1972/73 

9 

9 

12 

23 

34 

87 

weiblich 

1971/72 

4 

4 

7 

9 

7 

31 


1972/73 

7 

8 

11 

10 

6 

42 

zusammen 

1971/72 

9 

9 

15 

34 

43 

no 


1972/73 

16 

17 

23 

33 

40 

129 

AK insgesamt 

1971/72 

190 

253 

408 

342 

76 

1 269 


1972/73 

171 

237 

377 

333 

75 

1 193 


Bundesgebiet ehne Hamburg, Bremen und Berlin 

*) Die Arbeitsleistung einer tmt betrioblidieii Arbeiten vollbesdiäftigten Arbeitskraft im Alter von 16 bis unter 65 
Jahren wird mit einer AK*Einheil, Im Alter von 14 bis l6 Jahren mit 03 AK-Elnheiten und im Alter von 65 und 
mehr Jahren mit 0,3 AK* Einheiten bewertet Teil beschäl tlgungen im Betrieb werden mU enUpredienden Bruch- 
werten berüdtsichttgh 

Ergebnisse I972/73 als Durchschnlll der Monate Oktober und April? da die Zahl der nichtständigen Arbeitskräfte 
Lm Oktober saisonbedingt häufig überdurclischnllUich hoch ist, kann eine leichte Oberhöhung der Jahresdurch- 
schnlttswerte nicht amgeschiossen werden. 

*) betrieblicher Arbeitsaufwand der vollbeschäftigten und der teil beschäftigten Betriebsinhaber und mithelfendeii 
Familienangehörigen 

betrieblicher Arbeitsaufwand der ständigen und der nichtständigen Lohnarbeilskräfle 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Tabelle 5 


DurdisduüUUdi geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen 
nach Wirtschaftsbereichen und Steliung im Beruf 

— Ergebnisse des Mikrozensus — 


Geschlecht 

Stellung im Beruf 

Jahr *) 

Land- und 
Forstwirtschall, 
Tierhaltung 
und Fischerei 

Produzierendes 

Gewerbe 

Handel und 
Verkehr 

Sonstige 

Wirtschafts- 

bereiche 

(Dienst- 

leistungen) 

Stunden AVoche 

Männer 






Selbständige 

1969 

63,1 

52,8 

55,3 

55,4 


1970 

62,6 

53,2 

55,6 

55,5 


1971 

63,8 

53,4 

55,7 

55,0 


1972 

63,4 

52,9 

55,6 

56,3 


1973 

62.6 

53,2 

55,6 

55,6 

Mithelfende 






Familienangehörige 

1969 

51,1 

39,5 

46,7 

52,0 


1970 

49,6 

37,3 

44,8 

47,3 


1971 

50,3 

37,6 

44,9 

47,6 


1972 

46,5 

37,4 

45,7 

50,1 


1973 

44,9 , 

35,2 

44,1 

49,2 

Arbeiter 

1969 

49,8 

42,3 

45,0 

43,5 


1970 

48,9 

42,4 

45,1 

43,0 


1971 

48,0 

42,1 

44,7 

42,9 


1972 

47,2 

41,6 

44,1 

42,5 


1973 

46,9 

41,4 

43,8 

42,4 

Frauen 






Selbständige 

1969 

46,2 

40,4 

48,2 

48,1 


1970 

46.2 

40,0 

48,1 

47,6 


1971 

48,1 

39,6 

48,5 

47,8 


1972 

50,1 

40,4 

47,6 

48,8 


1973 

49,1 

40.8 

47,6 

47,8 

Mithelfende 






Familienangehörige 

1969 

46,4 

40,0 

42,0 

42,3 


1970 

46,4 

39,7 

42,1 

46,4 


1971 

47,9 

39,2 

42,5 

46,5 


1972 

45,2 

38,7 

40,2 

46,3 


1973 

44,4 

37,6 

40,3 

45,0 

Arbeiter 

1969 

41,9 

36,6 

32,3 

35,1 


1970 

41,2 

36,4 

31,8 

34,7 


1971 

42,2 

36,0 

31,9 

34,2 


1972 

39,9 

35,3 

30,5 

32,6 


1973 

40.1 

35,0 

30,1 

32,5 


*) 1969: Wodie vom 20. bis 26. April 1969 1972; Woche vom 23. bis 29. April 1972 

1970: Woche vom 19. bis 25. April 1970 1973: Woche vom 6. bis 12. Mal 1973 

1971 : Woche vom 18. bis 24. April 1971 Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Drucksache 7/3211 Deutscher B unde sta g — 7 . Wah l periode 


Tabelle 6 


Zahl und Fläche der landwlrtschalüichen Betriebe 


Belriebsgröße von ... bis unter ... ha 

Gliederung 







1 bis 2 

2 bis 5 

5 bis tO 

10 bis 15 

15 bis 20 



i. Zahl der Betriebe 





a) Zahl ln 1 000 



1949*) 

305.7 

553.1 

403,7 

171,8 

84,4 

1960 

230,4 

387.1 

343,0 

188,2 

98.3 

1973 

134.3 

210.1 

195,0 

132,8 

98,2 

1974 

127.8 

196.2 

184,3 

124,9 

93.4 


b) Veränderung in 1 000 



1974 zu 1949 

-177,9 

-356,8 

-219,4 

-46.9 

8.9 

1974 zu I960 

-102,5 

-190,8 

-158,7 

-63,3 

- 4.9 

1974 zu 1973 

- 6.5 

- 13,9 

- 10,8 

- 7.9 

- 4,8 



c) Veränderung ln ®/o 



1974 zu 1949 

- 58,2 

- 64,5 

- 54,4 

-27,3 

4-10.6 

1974 zu 1960 

- 44,5 

- 49,3 

- 46,3 

-33,6 

- 5.0 

1974 zu 1973 

- 4.8 

- 6,6 

- 5,5 

- 6.0 

- 4.9 



2. Fläche der Betriebe 





a) Fläche in 1 000 ha ’) 



1949*) 

442,1 

i 828,7 

2 860,1 

2 092,1 

I 451.1 

1960 

331,8 

1 290,2 

2 483,3 

2 301,9 

1 688,6 

1973 

190,8 

699,5 

1 417,1 

1 641,5 

1 702.5 

1974 

181,0 

652,7 

1 339,2 

1 542,8 

l 619,8 


b) 

Veränderung in 1 

000 ha 



1974 ZU 1949 

-261,1 

“1 176,0 

- 1 520,9 

-549,3 

+ 168,7 

1974 zu 1960 

-150,8 

- 637.5 

-1 144,0 

-759,1 

- 68,8 

1974 ZU 1973 

- 9,9 

- 46,8 

- 77,9 

- 98,7 

- 82,7 



c) Veränderung ln •/» 



1974 zu 1949 

- 59,1 

- 64.3 

- 53,2 

- 26,3 

+ 11,6 

1974 zu I960 

- 45.5 

- 49,4 

- 46,1 

- 33,0 

- 4,1 

1974 zu 1973 

- 5,2 

- 6.7 

5.5 

- 6.0 

- 4.9 


3. OurchsdinUtsgröOe Je Betrieb ln ha 



1949») 

1,45 

3,31 

7,08 

12.18 

17,19 

1960 

1,44 

3.33 

7,24 

12.23 

17,17 

1973 

1.42 

3,33 

7,27 

12.36 

17,34 

1974 

1.42 

3,33 

7,27 

12,35 

17,35 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Tabelle 6 


nadi Größenklassen in der Bundesrepublik Deutschland 


Betriebsgröße von ... bis unter . . . ha *) 

insgesamt 

20 bis 25 

25 bis 30 

30 bis 50 

50 bis 100 

100 und 
mehr 



1. Zahl der Betriebe 





a) Zahl in 1 000 



72,2 

40,3 

12,6 

3,0 

l 646,8 

79,2 

42,9 

13,7 

2,6 

l 385,4 

66,5 

42,2 

64,7 

20,2 

3,6 

967,8 

65,2 

42,6 

67,7 

21,4 

3,8 

927,4 



b) Veränderung in 1 000 



+35,6 

+ 27,5 

+ 8,8 

+0,8 

-719,4 

+28,6 

+24,9 

+7,8 

+ 1,1 

-457,8 

-1,3 

+ 0,3 

+ 3,0 

+ 1.3 

+0.2 

- 40,5 



c) Veränderung in Vo 



+49,4 

+68,2 

+ 69,9 

+27,4 

-43,7 

+36,2 

+58,0 

+56,8 

+ 43,4 

-33,1 

-2,0 

+0,8 

+ 4,6 

+ 6,3 

+ 5.2 

- 4,2 



2 . Flädte der Betriebe 





a) Flädie in 1 000 ha *) 



1 739,5 

1504,5 

817,3 

544,1 

13 279,6 

1 903,6 

1 600,9 

884,5 

450,1 

12 934,8 

1 482,3 

1 152,8 

2417,1 

l 298,7 

588,8 

12 591,2 

1 454,4 

1 162,4 

2 531,4 

1 383,3 

618,5 

12 485,5 



b) Veränderung in 1 000 ha 


+ 877,3 

+ 1 026,9 

+566,0 

+ 74,4 

-794,0 

+713,2 

+ 930,5 

+498,9 

+ 168,4 

-449,3 

-28,0 

+9.7 

+ 114,4 

+ 84,6 

+ 29,7 

-105,7 



c) Veränderung in Vo 



+50,4 

+68,3 

+69,2 

+ 13,7 

-6.0 

+37,5 

+58,1 

+56,4 

+37,4 

-3,5 

-1.9 

+0.8 

+ 4,7 

+ 6,5 

+ 5,0 

-0,8 


3. Durchschntttsgröße Je Betrieb in ha 


24.10 

37,38 

64,76 

183,14 

8,06 

24,05 

37,36 

64,69 

170,57 

9,34 

22,28 

27,29 

37.33 

64,40 

163,66 

13,01 

22,30 

27,29 

37,38 

64,52 

163,41 

13,46 


*) 1949, 1960, landwirtschaft- 
liche Nutzfläche, 1973, 
1974 landwlrtsdiaftlich ge- 
nutzte Fläche. 

*) 1949 einschlieBUch Land- 
wirtschaft außerhalb der 
Betriebe. 

Quelle: Statistisches 
Bundesamt 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Tabelle 7 


Zahl der landwirisdiafUidien Betriebe 


Land 

Betriebsgröße von 

1 bis2 

2 bis 5 

5bU 10 

10 bis 15 


Sdileswig-Holstein und Hamburg 

1949*) 

7 799 

12 355 

9 523 

7 736 



1960 

5 766 

8 650 

7 047 

6 514 



1974 

3 719 

3 944 

3 152 

2 516 


Niedersadisen und Bremen 

1949*) 

42 974 

65 290 

54 700 

33 056 



1960 

31 944 

45 637 

41 007 

32 752 



1974 *) 

17 638 

23 186 

18 897 

15 113 


Nord rhein- Westfalen 

1949*) 

48 333 

61 600 

44 599 

22 845 

0) 


1960 

32 262 

44 216 

36 373 

23 763 

.c 

9i 


1974 

16 807 

22 948 

18 783 

14 019 

'S 

Hessen 

1949 *) 

37 627 

63 585 

36 432 

13 494 

» 


1960 

26 747 

44 654 

28 933 

16 420 

6 

V 


1974 *) 

13 755 

20 967 

14 672 

8 852 

*8 

a 

Rheinland-Pfalz 

1949 *) 

42 580 

72 348 

42 190 

10 676 

*^3 


1960 

31 709 

48 237 

35 355 

14 240 

•8 


1974 

13 881 

19 885 

16 693 

9 001 


Baden-Württemberg 

1949«) 

69 212 

134 119 

78 854 

22 658 

1 


1960 

55 612 

89 995 

70 640 

27 655 

s 


1974 

31 795 

43 089 

36 226 

21 695 


Bayern 

1949 *) 

47 597 

132 888 

133 588 

59 988 

•d 


1960 

38 908 

99 722 

120 907 

65 686 



1974 

28 115 

60 023 

74 723 

53 127 

N 

Saarland 

1949 -) 

9 332 

10 693 

3 692 

1 319 

lo 


I960 

7 281 

5 846 

2 094 

1 099 



1974») 

2 036 

2 160 

1 103 

564 


Berlin (West) 

1949*) 

269 

183 

121 

47 



1960 

139 

112 

61 

43 



1974 ») 

78 

45 

30 

12 


Bundesgebiet 

1949*) 

305 723 

553 061 

403 699 

171 819 



1960 

230 368 

387 069 

343 017 

188 172 



1974 >) 

127 824 

196 247 

184 279 

124 899 


K 1974 zu 1949 







Bundesgebiet 


-58,2 

-64,5 

-54,4 

-27,3 


2. 1974 zu 1960 






‘fl 

Schleswig-Holstein und Hamburg 

-35,5 

-54,4 

-55,3 

-61,4 

o> 

Niedersachsen und Bremen . . 


-44,8 

-49.2 

-53,9 

-53,9 

§ 

Nordrhein-Westfalen 


-47,9 

-48,1 

-48,4 

-41,0 


Hessen 


-48,6 

-53,0 

-49,3 

-46,1 

•o 

1 

Rheinland-Pfalz . , 


-56,2 

-58,8 

-52,8 

-36,8 

O 

Baden-Württemberg 


-42,8 

-52,1 

-48,7 

-21,6 

> 

Bayern 


-27,7 

-39,8 

-38,2 

-19,1 


Saarland 


-72,0 

-63,1 

-47,3 

-48.7 


Berlin (West) 


-43,9 

-59,8 

-50,8 

-72,1 


Bimdesgebiet 


-44,5 

-49,3 

-46,3 

-33,6 


1. Bundesgebiet 







1949 


18,6 

33,6 

24,5 

10,4 


1960 


16,6 

27,9 

24,8 

13,6 


1974 


13,8 

21,2 

19,9 

13,4 

• 

2. Länder 1974 






ß 

Schleswig-Holstein und Hamburg . . . 

9.7 

10,3 

8,2 

6,5 

C 

Niedersachsen und Bremen . . 


12,4 

16,3 

13,3 

10,7 

ß 

Nordrhein- Westfalen 


14,4 

19,7 

16,1 

12,0 

U 

Hessen 


17,7 

27,0 

18,9 

11,4 

0) 

> 

Rheinland-Pfalz 


18,0 

25,8 

21,6 

11,7 


Baden-Württemberg 


19,1 

25,9 

21,7 

13,0 . 


Bayern 


9.3 

19,9 

24,8 

17,7 


Saarland 


26.5 

28,1 

14,3 

7,3 


Berlin (West) 


38,6 

22,3 

14,9 

5,9 


1949 und I960 landwirtschaftliche Nutzfläche« 1974 landwirtschaftlich genutzte Fläche 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7> Wahlperio de 


nach Größenklassen in den Bundesländern 


Tabelle 7 


<1 * « bis unter . » < 

.ha») 






15 bis 20 

20 bis 25 

25 bis 30 

30 bis 50 

50 bis 100 

100 und 
mehr 

insgesamt 


6 484 

9 008 


7 514 

2 906 

594 

63 919 

6 987 

9 962 


8 006 

3 101 

575 

56 663 

3 059 

3 481 

3 408 

9 587 

4 710 

881 

38 457 

17 903 

17 647 


12 920 

4 149 

799 

249 438 

20 947 

20 195 


14 722 

5 222 

820 

213 846 

14 010 

12 050 

9716 

21 265 

8 692 

1 316 

141 883 

12 216 

11 955 


7 025 

2196 

427 

211 196 

14 201 

13 053 


7 788 

2 335 

389 

174 380 

12 293 

9 841 

7 075 

11 151 

3 191 

501 

116 609 

5 088 

3 015 


937 

417 

247 

160 842 

6 986 

3 584 


970 

394 

182 

128 870 

6 904 

5118 

3 110 

3 478 

641 

190 

77 687 

3 089 

1573 


609 

239 

64 

173 368 

5 236 

2 467 


680 

240 

44 

138 208 

6 294 

4 169 

2 739 

3 707 

714 

89 

77 172 

9 028 

5 890 


2 003 

594 

297 

322 655 

11 112 

6 391 


1885 

472 

177 

263 939 

14 054 

8 855 

4 732 

5 041 

918 

233 

166 638 

29 922 

22 815 


9 176 

2 090 

528 

438 592 

32 243 

23 140 


8 652 

1 870 

440 

391568 

36 310 

21 357 

11 563 

12 897 

2 361 

547 

301 023 

679 

250 


53 

25 

12 

26 055 

566 

347 


73 

33 

11 

17 350 

431 

330 

243 

587 

207 

27 

7 688 

27 

17 


14 

5 

3 

686 

20 

23 


17 

5 

1 

421 

11 

6 

3 

9 

7 

1 

202 

84 436 

72 170 


40 251 

12 621 

2 971 

1 646 751 

98 298 

79 162 


42 853 

13 672 

2 639 

1 385 250 

93 366 

65207 

42 589 

67 722 

21 441 

3 785 

927 359 

+ 10.6 

+ 49,4 


+ 68,2 

+ 69,9 

+ 27.4 

-43,7 

-56,2 

- 30,8 


+ 19.7 

+ 51,9 

+ 53,2 

-32,1 

-33,1 

+ 7.8 


+ 44,4 

+ 66.4 

+ 60,5 

-33,7 

-13,4 

+ 29,6 


+ 43.2 

+ 36,7 

+ 28.8 

-33,1 

- 1.2 

+ 129,6 


+258,6 

+ 62.7 

+ 4,4 

-39,7 

+20,2 

+ 180,0 


+ 445,1 

+ 197,5 

+ 102,3 

-44,2 

+26,5 

+ 112,6 


+ 167,4 

+ 94.5 

+ 31.6 

-36,9 

+ 12,6 

+ 42,3 


+ 49,1 

+ 26.3 

+ 24.3 

-23,1 

-23,9 

+ 65,1 


+704,1 

+527,3 

+ 145,5 

-55,7 

-45,0 

- 60,9 


- 47,1 

+ 40,0 

± 0,0 

-52,0 

- 5,0 

+ 36,2 


+ 58,0 

-f 56,8 

+ 43.4 

-33,1 

5.1 

4,4 


2,4 

0,8 

0.2 

100,0 

7,1 

5.7 


3,1 

1.0 

0,2 

100,0 

10,1 

7,0 

4.6 

7.3 

2,3 

0,4 

100,0 

8,0 

9,1 

8,8 

24,9 

12,2 

2.3 

100,0 

9,9 

8,5 

6,9 

15,0 

6,1 

0.9 

100,0 

10,6 

8,4 

6,1 

9,6 

2,7 

0,4 

100,0 

8,9 

6,6 

4.0 

4.5 

0,8 

0,2 

100,0 

8,2 

5.4 

3,5 

4.8 

0,9 

0,1 

100,0 

8,4 

5,3 

2,9 

3,0 

0,6 

0.1 

100,0 

12,1 

7,1 

3,8 

4,3 

0,8 

0.2 

100,0 

5,6 

4,3 

3,2 

7,6 

2.7 

0,4 

100,0 

5.4 

3,0 

1,5 

4.5 

3,4 

0,5 

100,0 


^ einsdilieBlldh Landwirtschaft außerhalb der Betriebe *) vorläufig Quelle: Staiisüsdies Bundesamt. BML 
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Tabelle 8 



Fläche ^) der landwirtschaftlichen Betriebe 




Betriebsgröße von 


Land 









1 bis 2 

2bls5 

5 bis 10 

10 bis 15 


Schleswig-Holstein und Hamburg 

1949*) 

11,3 

39,7 

69,8 

96,4 



1960 

8,3 

27,8 

52,0 

81,7 



1974 

5,2 

12,6 

22,9 

31,5 


Niedersachsen und Bremen 

1949*) 

61,7 

215,0 

395,7 

403,9 



1960 

45,7 

149,9 

305,3 

404,3 

(Q 

JS 


1974*) 

24,6 

75,4 

137,3 

187,5 

O 

§ 

Nordrhein-Westfalen 

1949*) 

69,3 

199,8 

320,4 

280,3 



1960 

46,4 

143,9 

265,5 

292,0 

a 


1974 

23,7 

74,9 

136,3 

174,0 


Hessen 

1949*) 

54,6 

206,4 

256,9 

163,3 

ct 


1960 

38,7 

145,7 

208,7 

200,8 



1974 *) 

19,6 

69,0 

105,1 

109,7 

a 

Rheinland-Pfalz 

1949*) 

62,4 

238,3 

292,2 

127,9 

€ 


1960 

45,8 

159,2 

253,7 

172,0 



1974 

19,6 

65,9 

119,3 

110,4 

m 

€ 

Baden-Württemberg 

1949*) 

100,6 

444,4 

545,9 

274,0 



1960 

80,0 

' 300,0 

502,6 

335,2 



1974 

45,1 

141,6 

261,9 

266,8 

T3 

a 

Bayern 

1949») 

69,6 

458,1 

953,7 

730,9 

m 


1960 

56,4 

345,3 

880,0 

802,1 

tm 


1974 

40,2 

206,3 

548,4 

655,9 


Saarland 

1949*) 

12,2 

26,4 

24,7 

14,7 

•6 


I960 

10,3 

18,0 

15,0 

13,5 



1974») 

2.8 

6,8 

7,7 

6.9 


Berlin (West) 

1949*) 

0,4 

0,6 

0,9 

0,6 



1960 

0.2 

0.4 

0.4 

0.5 



1974*) 

0,1 

0.1 

0,2 

0,1 


Bundesgebiet 

1949*) 

442,1 

1 828,7 

2 860.1 

2 092.1 



1960 

331,8 

1 290,2 

2 483,3 

2 301.9 



1974*) 

181,0 

652,7 

1 339,2 

1542,8 


1. 1974 zu 1949 







Bundesgebiet 


-59,1 

-64,3 

-53,2 

-26.3 


2. 1974 zu 1960 






• 

Schleswig-Holstein und Hamburg 

-37,8 

-54,8 

-55,9 

-61,5 

O) 

Niedersachsen und Bremen . . 


-46,1 

-49,7 

-55,0 

-53,6 


Nordrhein-Westfalen 


-49,0 

-47.9 

-48,7 

-40,4 

0) 

T3 

Hessen 


-49,2 

-52.6 

-49,6 

-45,4 

1 

Rheinland-Pfalz 


-57,2 

-58,6 

-53,0 

-35,8 

1 

Baden-Württemberg 


-43,6 

-52.8 

-47,9 

-20,4 


Bayern 


-28,8 

-40,3 

-37,7 

-18,2 


Saarland 


-72,7 

-62,3 

-48,3 

-48.6 


Berlin (West) 


-46,0 

-75,0 

-50,0 

-80,0 


Bundesgebiet 


1 -45,5 

-49,4 

-46,1 

-33,0 


!• Bundesgebiet 







1949 


3.3 

13,8 

21,5 

15,8 


1960 


2,6 

10,0 

19,2 

17,8 

• 

1974 


1.4 

5,2 

10,7 

12,3 

d 

2. Länder 1974 






iS 

Schleswig-Holstein und Hamburg 

0,5 

1.1 

2,0 

2,8 

d 

d 

Niedersachsen und Bremen . . 


1.0 

2.7 

4,9 

6.7 

s 

Nordrhein-Westfalen 


1.4 

4.3 

7.9 

10,0 

0) 

Hessen 


2.4 

8.4 

12,8 

13,4 

> 

Rheinland-Pfalz 


2.5 

8.4 

15,2 

14,0 

wT 

Baden-Württemberg ........ 


2.9 

9,0 

16,7 

17^0 


Bayern 


1.1 

5,8 

15,3 

18,3 


Saarland 


3.3 

8,0 

9,1 

8,2 


Berlin (West) 


5,4 

7,1 

10,9 

7,5 


•) 1949 und I960 landwirtschaftliche Nutzfläche, 1974 landwirtschaftlich genutzte Fläche 
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Drucksache 7/3211 


nadi Größenklassen in den Bundesländern 


Tabelle 8 


. . , bis unter , , , ha 

insgesamt 

15 bis 20 

20 bis 25 

25 bis 30 

30 bis 50 

SO bis 100 

100 und 
mehr i 


112,8 

2207 


286,5 

185,3 

137,3 

1 159,9 

121,8 

244,1 


306.9 

199,6 

1 17,2 

1 159,3 

53,7 

78,5 

93,7 

368,6 

305,9 

158,0 

1 130,7 

308,0 

428,5 


486,5 

264,3 

143,8 

2 707,4 

360,4 

489,5 


556,1 

332,8 

142,1 

2 786,1 

244,2 

269,6 

265,9 

808,7 

560,0 

210,5 

2783,8 

210,6 

239,7 


262,5 

145,1 

65,4 

1 843.1 

244,3 

315,3 


290,1 

153,1 

57,0 

1 807,6 

213,7 

219,8 

193,2 

416,5 

206,9 

75,0 

1 734,0 

86,6 

71,1 


34,5 

29,0 

39,8 

942,3 

1 18,0 

84,4 


35,5 

27,2 

29,5 

889,3 

119,8 

114,4 

84,6 

126,0 

41,7 

30,9 

820,9 

52,4 

37^ 


22,6 

16,3 

8,9 

858,0 

89,3 

57,9 


24,8 

16,2 

6,2 

825,0 

109,2 

92,8 

74,6 

136,2 

44,9 

13,1 

786,1 

154,7 

140,0 


73,1 

40,3 

55,7 

1828,7 

189,9 

151,2 


68,5 

32,4 

26,3 

1686,3 

242,9 

197,0 

129,0 

183,8 

59,3 

39,3 

1 566,9 

514,6 

545,9 


336,5 

135,0 

90,9 

3 835,2 

553,8 

552,4 


315,8 

120.7 

70,0 

3696,5 

628,5 

474,7 

314,7 

469,1 

151,1 

87,6 

3 576,5 

11,0 

5,9 


1,9 

1.6 

1.7 

101,1 

9,8 

8,2 


2,7 

2,2 

1.6 

81,2 

7,5 

7,4 

6,6 

22,1 

12,8 

3.9 

84,7 

0,5 

0.4 


0,5 

0,3 

0,6 

4.7 

0.4 

0.6 


0,7 

0,4 

0,2 

3,7 

0,2 

0,1 

0.1 

0,3 

0.5 

0.1 

1,9 

1 451,1 

1 739,5 


1 504,5 

817.3 

544,1 

13 279,6 

1688,6 

1903,6 


1 600,9 

884,5 

450,1 

12 934,8 

1 619,8 

1 454,4 1 162,4 

2531,4 

I 383,3 

618,5 

12 485,5 

+ 11,6 

+ 50,4 


+ 68,3 

+ 69,3 

+ 13,7 

- 6,0 

-55,9 

- 29,4 


+ 20,1 

+ 53,3 

+ 34,8 

- 2,5 

-33,2 

+ 9,4 


+ 45,4 

+ 68,3 

+ 48,1 

± 0 

-12,5 

+ 31,0 


+ 43,6 

+ 35,2 

+ 31.5 

- 4.1 

+ 0,7 

+ 135,8 


+254,9 

+ 53,4 

+ 4,9 

- 7,7 

+22,4 

+ 189,3 


+449,6 

+ 177,8 

+ 110.3 

- 4,7 

+27.9 

+ 115,6 


+ 168,2 

+ 83,3 

+ 49,4 

“ 7.1 

+ 13,5 

+ 42,9 


+ 48,6 

+ 25,2 

+ 25,2 

- 3.2 

-23,0 

+ 71,8 


+ 773,6 

+ 478,3 

+ 139,4 

+ 4,4 

-50,0 

- 66,7 


- 57.1 

+ 25,0 

- 50,0 

-48,6 

- 4.1 

+ 37,5 


+ 58,1 

+ 56,4 

+ 37,4 

- 3,5 

10,9 

13,1 


11,3 

6,2 

4,1 

100,0 

13,0 

14,7 


12,4 

6,8 

3,5 

100,0 

13,0 

11,6 

9,4 

20,3 

11,1 

5,0 

100,0 

4.7 

6,9 

8,3 

32,6 

27,1 

14,0 

100,0 

8.7 

9,7 

9,5 

29,1 

20.1 

7.6 

100,0 

12,3 

12,7 

11,1 

24.0 

12,0 

4,3 

100,0 

14,6 

13,9 

10,3 

15,3 

5,1 

3,8 

100,0 

13,9 

11,8 

9,5 

17,3 

5,7 

1.7 

100,0 

15,5 

12,6 

8,2 

11,7 

3.8 

2,6 

100,0 

17,6 

13,3 

8,8 

13,1 

4,2 

2.5 

100,0 

8,9 

8,8 

7,8 

26,1 

15,2 

4,6 

100,0 

9,6 

0,5 

0,5 

17,5 

25,7 

5,4 

100,0 


*) etnsdiließlidi LandiriTtsdiaft auBarbalb der Betriebe •) vorläufig Quelle: Slatistlsthes Bundesamt, BML 
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Tabelle 9 


Erwerbsriiarcikter der landwirtschaftlichen Betriebe 

Gliederung 


Betriebsgröße von , 

, , . bis unter . . 

. haLF 


1 bis 2 

1 2 bis $ 1 

5 bis 10 

1 10 bis 20 ( 

20 bis 30 

\ 30 und mehl 


U 

Zahl der Betriebe 






a) in 1 090 





VoUerweibsbetriebe . 

14,1 

21.4 

52,7 

146,0 

94,0 

83,4 

Zuorwerbsbelriebe 

11,0 

24,7 

43,5 

44,8 

’ 10.8 

7.1 

Haupterwerbsbetriebe 

25,1 

46,1 

96,2 

190,8 

104,8 

90,5 

Nebenerwerbsbetriebe ... * | 102,7 

150,1 

88,1 

27,5 

3.0 

2,4 

zusammen • . . 

127,8 

196,2 

184,3 

218,3 

107,8 

92,9 



b) ln«/. 





Vollerwerbsbetriebe • * ^ . 

n 

11 

29 

67 

87 

89 

Zuerwerbsbetriebe • ^ . 

9 

IB 

23 

20 

to 

B 

Haupterwerbsbetriebe 

1 20 

24 

52 

87 

97 

97 

Nebenerwerbsbetriebe 

80 

76 

4B 

13 

3 

3 

zusammen . . « 

1 100 

100 

JQQ 

100 

m 

WO 


2. Fläche der Betriebe 





a) in 1 000 lia LF 





Voilerwerbsbetriebe * 

1 21,2 

75,7 

409,8 

2 179,0 

2 289,7 

4 161,5 

Zuerwerbsbetriebe 

! 15,9 

84.2 

317,4 

619,9 

256,4 

285*6 

Haupterwerbsbetriebe . . . . . ^ + p 

1 37.1 

159,9 

727,2 

2 798,9 

2 546,1 

4 447,1 

Nebenerwerbsbelrlebe 

1 143,9 

492,8 

612,0 

363,7 

70,7 

35,1 

zusammen . . . 

1 181,0 

652,7 

1 339,2 

3 162,6 

2 616,8 

4 533*2 



b) ln Vtf 





Voilerwerbsbetriebe 

1 12 

12 

31 

69 

87 

92 

Zuerwerbsbetriebe , - * * ^ . 

1 9 

13 

24 

20 

10 

6 

Haupterwerbsbetriebe * . 

I 21 

25 

54 

89 

97 

98 

Nebenerwerbsbetriebe — 

1 79 

75 

46 

II 

3 

2 

zusammen « . * 

1 100 

lOQ 

WO 

fOO 

WO 

100 


3. DurdisdinitlsgrÖBe Je Betrieb 






ln ha LF 





Voilerwerbsbetriebe ... — 

1 1,55 

3,54 

7,78 

14,92 

24,36 

49*91 

Zuerwerbsbetriebe 

1 1,45 

3,41 

7,30 

13,85 

23,79 

39,90 

Ffaupterwerbsbetrlebe 

1 1,48 

3,47 

7,56 

14,67 

24,30 

49,12 

Nebenerwerbsbetriebe 

t 1,40 

3,28 

6,95 

13,22 

23,41 

35,64 

zusammen , . , 

t 1.42 

3,33 

7,27 

14,49 

24,28 

48.77 


AJuneTkungen zu Ta belle 9 

Die Gliederung der Betriebe nadi dem Erwerbsdiarakter wurde für das Jahr 1974 mit HiHe der fortgesdi rieben er 
Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1972 und der Arbeitskräfteerhebimg April 1973 sowie der Bodenutzujigsvor* 
erhebung 1974 (vorläufige Ergebnisse) entsprechend den tm Textband (S. 24) angeführten DeftniÜonen vorgenommen. 
Für frühere Jal^e gelten die im Agrarbericht 1974 (Material band S. 196 fj erläuterten GÜederungskriterien. 

Quelle: Statisüsdies Bundesamt, BML 
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Tabelle 9 


nach Größenklassen ln der Bundesrepublik Deutschland 


insgesamt 


1974 1 

1973 1 

1972 1 

1971 

1 1970 1 

1969 1 

1968 1 

1967 1 

1966 1 

1965 





1. Zahl der Betriebe 









a) in 1 000 





411,5 

415,3 

444,7 

451,8 

466,5 

478,8 

487,0 

491,8 

501,0 

511,8 

141.9 

171,5 

184,7 

190,5 

233,9 

268,6 

295,6 

312,4 

316,7 

322,9 

553.4 

586.8 

629,4 

642,3 

700,4 

747,4 

782,6 

804,2 

817,7 

834,7 

373.9 

381,0 

367,3 

375,4 

382,7 

409,4 

403,0 

402,1 

409,9 

417,7 

927.4 

967.8 

996,7 

1 017,7 

l 083,1 

1 156,8 

1 185,6 

1 206,3 

1 227,6 

1 252,4 





b) in®/« 





45 

43 

45 

44 

43 

41 

41 

41 

41 

41 

15 

18 

18 

19 

22 

23 

25 

26 

26 

26 

60 

61 

63 

63 

65 

64 

66 

67 

67 

67 

40 

39 

37 

37 

35 

36 

34 

33 

33 

33 

WO 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

WO 

100 

100 





2. Fläche der Betriebe 









a) In 1 000 ha LF 





9 136.9 

9 125,3 

9 590,5 

9 530,1 

9 283,3 

9 246,0 

9 266,0 

9 260,8 

9 305,6 

9 353,2 

1 579.4 

1 592.7 

l 589.8 

1 649,5 

1 811,1 

1 954.0 

2 056,8 

2 133,0 

2 124,7 

2 119,2 

10 716,4 

10 718.0 

11 180,3 

11 179,6 

1 1 094,4 

11 200,0 

1 1 322,8 

1 1 393,8 

1 1 430,3 

1 1 472,4 

1 769.2 

1 873,3 

1 438,6 

1 442,5 

1 550,3 

1 522,2 

1 405,9 

1 378,0 

1 372,3 

1 366,4 

12 485,5 

12 591,2 

12 618,9 

12 622,1 

12 644,7 

12 722,2 

12 728,7 

12771,8 

12 802,6 

12 838,8 





b) in ®/« 





73 

72 

76 

76 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

16 

86 

85 

89 

89 

88 

88 

89 

89 

89 

89 

14 

15 

11 

11 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

WO 

100 

100 




3. Durdisdmittsgröße Je Betrieb 








in ha LF 





22,20 

21,99 

21,57 

21,10 

19,90 

19,31 

19,03 

18,83 

18,57 

18,28 

11,13 

9,29 

8,61 

8,66 

7,74 

7,28 

6,96 

6,83 

6,71 

6,56 

19.36 

18,28 

17,76 

17,41 

15,84 

14,99 

14.47 

14.17 

13,98 

13,74 

4,73 

4,90 

3,92 

3,84 

4,05 

3,72 

3,49 

3.43 

3,35 

3,27 

13,46 

13,01 

12,66 

12,40 

11,67 

11,00 

10,74 

10,59 

10,42 

10,25 
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Tabelle 9 a 

Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetriebe in den Wirtschaftsgebieten 


Wirlschallsgebiete 

Betriebe 
in der Hand 
natürlicher 
Personen 
Zahl 

VoU- 

erwerbs- 

betriebe 

davon 

Zu- 

erwerbs- 

betriebe 

Neben- 

erwerbs- 

betriebe 

Marschgebiet 

17 925 

61,9 

8,0 

30,1 

Ostholstein 

10 740 

64,8 

7,4 

27,8 

Mittelholstein *) 

14 357 

64,0 

7.0 

29,0 

Niedersädisisdie Nordseemarschen und -geesten^) 

34 356 

51,2 

7,5 

41,3 

Emsland * . . 

15 355 

58,5 

6,9 

34,6 

Oldenburg-Mittelweser * • . . • . 

43 653 

54,3 

9.2 

36,5 

Niedersächsische Flußauen imd Heidegebiete 

31 925 

50,7 

8,8 

40,5 

Ostheide 

8 841 

50,0 

8,1 

41,9 

Braunschweig-Hildesheimer Lößböden 

10 362 

58,7 

8,5 

32,8 

Leinebergland 

19 994 

41,5 

9,6 

48,9 

Hellweg-Börde, SO-Westfalen 

31715 

48,7 

8,5 

42,8 

Münsterland 

36 571 

52,2 

7,2 

40,6 

Niederrhein 

12 262 

72,8 

5,6 

21,6 

Köln-Aachener Bucht 

19 266 

62,1 

5,6 

32,3 

Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet 

7 700 

58,3 

5,4 

36,3 

Bergisches Land 

11918 

51,1 

6,6 

42,3 

Sauerland 

16 953 

28,2 

6,7 

65,1 

West- und Nordhessen 

30 807 

28,7 

10,9 

60,4 

Mittel- und Südhessen 

32 078 

37,1 

9,7 

53,2 

Osthessen 

25 763 

24,5 

9,7 

65,8 

Mittelrhein und Westerwald 

24 199 

29,9 

9.1 

61,0 

Eifel-Westpfalz 

39 760 

41,7 

10,0 

48,3 

Rheinpfalz 

34 932 

50,5 

9.1 

40,4 

Saarland 

8 943 

25,2 

2.7 

72,1 

Badisches Rheintal 

36 695 

29,2 

8.0 

62,8 

Nordbaden-Tauberland 

16 958 

35,8 

15,8 

48,4 

Neckarbecken 

29 867 

34,7 

9.3 

56,0 

Ostalb-Hohenlohe 

23 299 

38,1 

17,3 

44,6 

Schwäbisches Donaugebiet 

15 182 

41,1 

21,0 

37,9 

Schwarzwald-Westalb 

35 797 

20,0 

10,1 

69,9 

Bodenseebecken imd Oberschwaben 

22 092 

48,9 

18,4 

32,7 

Spessart-Südrhön 

18 725 

22,4 

8,4 

69,2 

Mainfränkische Platten 

21086 

45,6 

12,9 

41,5 

Mittelfränkisches Becken 

37 702 

38,8 

17.1 

44,1 

Obermain-Frankenalb 

48 940 

35,6 

14,2 

50,2 

Franken- und Oberpfälzerwald 

26 043 

41,0 

12,1 

46,9 

Schwäbisch-Oberbayerisches Hügelland 

50 342 

50,8 

17,1 

32,1 

Niederbayerischer Acdcergäu 

33 426 

50,8 

11.2 

38,0 

Bayerischer Wald 

14 075 

28.6 

6,3 

65,1 

Isar-Inn-Hügelland 

33 794 

51,2 

11,6 

37,2 

Voralpines Hügelland 

29 041 

57,5 

15,4 

27,1 

Bayerisches Alpenland 

14 156 

54,2 

12,1 

33,7 


*) ohne Hamburg 

*) ohne Bremen und Bremerhaven 
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Tabelle 9a 


Neben- 

erwerbs- 

betriebe 

Zahl 

davon Betriebe mit LF 
von . • . bis unter ... ha 

unter 10 

10 bis 20 

Über 20 

•/0 

5 400 

79,1 

13,9 

7,0 

2 990 

76,6 

13,7 

9.7 

4 157 

81,8 

10,6 

7,6 

14 177 

89,4 

8,4 

2.2 

5 313 

87,1 

11,2 

1,7 

15941 

88,5 

9,3 

2,2 

12 942 

84,5 

11,7 

3,8 

3 710 

83,3 

11.7 

5.0 

3 402 

83,9 

10,5 

5,6 

9 781 

91,1 

7,0 

1,9 

13 589 

91,4 

6,8 

1.8 

14 864 

88,9 

8.6 

2,5 

2 653 

89,5 

7.4 

3,1 

6 232 

89,4 

8,3 

2.3 

2 794 

88,1 

7.1 

4.8 

5 043 

91,1 

7,0 

1.9 

11043 

91,6 

7,2 

1,2 

18598 

94,0 

5,5 

0,5 

17 051 

91,9 

7.3 

0,8 

16955 

91,9 

7.4 

0,7 

14 756 

92,7 

6,7 

0.6 

19 183 

91,1 

8.1 

0.8 

14 096 

96,7 

2.8 

0,5 

6 452 

90,3 

7,7 

2.0 

23 050 

97,6 

2.1 

0,3 

8 215 

91,6 

8.0 

0,4 

16 731 

96,6 

3.1 

0.3 

10 380 

88,2 

11,0 

0,8 

5 751 

85,3 

13,6 

1.1 

25 024 

93,4 

6,0 

0,6 

7 230 

89,1 

9,8 

l.l 

12 948 

93,8 

5.8 

0,4 

8 738 

92,9 

6,6 

0,5 

16 628 

92,0 

7,5 

0,5 

24 578 

89,0 

10,3 

0,7 

12216 

88,8 

10,2 

1,0 

16 199 

90,3 

8.2 

1,5 

12 708 

93,8 

5.2 

1,0 

9 166 

95,0 

4,6 

0,4 

12 583 

93,5 

5,2 

1.3 

7 879 

87,1 

9,8 

3.1 

4 766 

86,6 

10,2 

3,2 


Quelle: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971, auibereitet Im 
Institut für ländliche Strukturforschung an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, Frankfurt am Main 
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Tabelle 10 


Zahl der Landwirtsdiaftlidien Betriebe nach Betriebstypen, Standardbetriebseinkommen (SIBE) 




LF von ... bis unter ... ha 



Betriebstyp 

bis 1 

1 bis 5 

5 bis 10 

10 bis 20 

20 bis 50 

50 und 
mehr 

insgesamt 

Betriebsbereidi Landwirtschaft , 

30 914 

324 230 

207125 

248 867 

164 865 

20 614 

996 615 

Marktfruchtbelriebe 

3126 

108 128 

34 805 

39 286 

34 926 

10 334 

230 605 

Futterbaubetriebe - 

2704 

127 257 

111438 

127 006 

78 260 

5728 

452 393 

Veredelungsbetriebe ....... 

7 764 

15149 

4 354 

4 592 

3 361 

469 

35 689 

Dauerkulturbetriebe 

16 644 

31 982 

8 575 

4 862 

1338 

94 

63 495 

Landwirtschaftliche Gemischt- 
betriebe 

676 

41 714 

47 953 

73 121 

46 980 

3 989 

214 433 

Betriebsbereich Gartenbau . . . « 

12 428 

8 146 

1 100 

* 440 

192 

42 

22 348 

Gemüsebetriebe 

2746 

3 032 

376 

100 

39 

7 

6 300 

Zierpflanzenbetriebe 

8 868 

3 421 

212 

76 

35 

1 

12 613 

Baumschulbetriebe 

766 

1 614 

496 

263 

114 

34 

3 287 

Gartenbauliche Gemischtbe- 
triebe 

48 

79 

16 

1 

4 

— 

148 

Betriebsbereich Forstwirtschaft . 

80 768 

10 667 

1337 

661 

334 

141 

93 908 

Kombinationsbetriebe 

9 542 

9416 

3 170 

2 612 

l 224 

385 

26 349 

Kombinierte Verbundbetriebe 

39 

39 

11 

6 

6 

5 

110 

Nicht klassifizierbare Betriebe 

4 

4 

984 

398 

210 

45 

14 149 

insgesamt . . « 

133 695 

365 010 

213 727 

252 984 

166 831 

21 232 

1 153 479 
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und Größenklassen der UP ln der Bundesrepublik Deutschland 1971 



Tabelle 10 

St<indardbetriebseinkommea von ... bis unter . , « 1 000 DM/Betricb 

bis 4 

4 bis 8 

8 bis 12 

12 bis 16 

16 bis 20 

20 bis 30 

30 bis 50 

50 und 
mehr 

insgesamt 

344 961 

151 254 

127 452 

67 159 

78 845 

109 687 

84 657 

32 600 

996 615 

115215 

24 752 

16 681 

9 647 

10 932 

17 874 

20 898 

14 606 

230 605 

144 875 

78 789 

68 458 

34 246 

39 466 

49 783 

30 858 

5 918 

452 393 

18 468 

3 533 

2 395 

1 327 

1265 

2 560 

3 290 

2 851 

35 689 

24 833 

12 262 

747 

4 063 

3 668 

4 965 

4 016 

1 940 

63 495 

41 570 

31 918 

32 170 

17 876 

23514 

34 505 

25 595 

7 285 

214 433 

4 797 

4 598 

2 585 

1 774 

1 865 

2 523 

2 357 

1749 

22 348 

2 121 

1565 

822 

464 

458 

461 

274 

135 

6 300 

1823 

2 399 

1 416 

1 079 

1 158 

1 742 

l 746 

1 250 

12 613 

911 

591 

327 

222 

239 

307 

331 

359 

3 287 

42 

43 

20 

9 

10 

- 13 

6 

5 

148 

80 677 

3 886 

1858 

1 292 

914 

1 357 

1 215 

2 709 

93 908 

18 786 

1 968 

1 665 

813 

902 

954 

636 

625 

26 349 

78 

5 

6 

1 

2 

6 

3 

9 

110 

14 021 

107 

13 

4 

1 

2 

— 

1 

14 149 

463 420 

161 818 

133 579 

71 043 

82 529 

114 529 

88 868 

37 693 

1 153 479 


Quelle; Statistisches Bundesamt 
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Tabelle II 


Indizes der Erzeugerpreise landwirtsdiaftlicher Produkte 
in der Bundesrepublik Deutsdiland 

1961/62 bis 1962/63 «= 100 


Erzeugnis 

wi. 

gunga* 

zahl 

1903/04 

1967/08 

1908/69 

1909/70 

1970/71 

1071/72 

1972/73 

1973/74 

Var- 

iodenmg 
JttU bla 
Dezamber 
1974 
gegen 

1973 
ln •/# 

Landwirtschaftliche 











Produkte insgesamt 

1 000 

104 

100 

103 

106 

98 

107 

119 

119 

“ 4 . 8 ^ 

Landwirtschaftliche Produkte 











(ohne Sonderkulturen) .... 

930 

105 

101 

104 

107 

99 

107 

119 

120 

- 4,7'') 

Pflanzliche Produkte 
(ohne Sonderkulturen) .... 

180 

91 

86 

88 

104 

87 

85 

98 

100 

- 7,0 

Pflanzliche Produkte 

250 

89 

86 

87 

100 

85 

89 

102 

100 

- 6.4 

darunter: 











Getreide und Hülsenirüchte 

87 

99 

89 

88 

87 

85 

85 

87 

88 

•f 7,9 

Speisekartoffeln 

41 

65 

62 

85 

142 

83 

76 

124 

126 

- 39.8 

Zuckerrüben 

34 

100 

107 

94 

94 

89 

89 

92 

93 

+ 2.8 

Ölpflanzen 

2 

100 

103 

107 

110 

101 

102 

103 

105 

•1- 9,4 

Heu und Stroh 

3 

113 

103 

97 

109 

147 

129 

119 

126 

4 - 24,4 

Sonderkulturerzeugnisse . . . 

70 

83 

84 

82 

91 

81 

100 

110 

99 

- 4.9 

Genußmittelpflanzen 

10 

95 

51 

56 

69 

82 

95 

81 

69 

- 12.1 

Obst 

26 

87 

99 

75 

83 

78 

84 

124 

115 

- 0,9 

Gemüse 

18 

76 

76 

102 

100 

95 

100 

107 

106 

- 1.9 

Weinmost 

16 

77 

90 

88 

107 

69 

130 

110 

85 

- 12,8 

Tierische Produkte 

750 

109 

105 

108 

108 

102 

112 

124 

125 

- 4 . 4 '>) 

darunter: 











Schlachtvieh 

391 

110 

104 

110 

114 

104 

112 

131 

129 

- 9.3 

darunter: 











Rindvieh . . . ; 

147 

110 

116 

124 

121 

118 

131 

156 

142 

+ 5.0 

Kälber 

23 

108 

119 

124 

123 

122 

128 

144 

136 

- 5.8 

Schweine 

210 

110 

94 

101 

110 

93 

99 

113 

120 

- 20,4 

Schafe 

2 

99 

116 

121 

124 

120 

125 

135 

135 

4 - 1.3 

Geflügel 

9 

104 

83 

82 

83 

78 

76 

81 

94 

- 12,2 

Kuhmilch 

266 

108 

109 

106 

104 

105 

116 

119 

123 

4 - 6 . 7 '') 

Eier 

47 

96 

84 

89 

68 

68 

79 

79 

96 

- 21,9 

Wolle 

1 

121 

77 

77 

71 

52 

52 

58 

58 

± 0,0 


*) seil 1967/68 ohne Mehrwertsteuer 

V) vorläufig Quelle: Statistisches Bundesamt. BML 
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Tabelle 12 


Wichtige Preislüdizes ln der Bundesrepublik Deutsdüand 


Wirtschaftsjahr 

HricTjgcT- 

p»lie 

Taudurlct- 

frdtanildiär 

Pfoduicb 

Elnkauls- 

pr«lf< 

limdwlrt- 

tcbofÜldiAr 

BetriebsmiUd 

pr«i«0 

Pfodukto 

Lf]beiiKHa.ltixng dlcr pfivatfin liau^halto 

El nfuhrp reise 

itisges^t 

haltimg ohji« 
NahtUQdi- 
mlüef 

NabmagB- 

izüttdr 


Q mm det 
ErnAli' 
ning«- 

mmi titii 
— 11» 

xmmd - m 



ia?Ö w 

m 



1962/63 

100,8 

100,0 

90.2 

62,8 

80,9 

88,4 

95,3 

96,6 

1963/64 

103,5 

102,8 

, 90,6 

84,9 

83,0 

90,4 

97,2 

98,9 

1964/65 

107,2 

104,4 

92,5 

87,0 

85,0 

92,9 

99,2 

101,8 

1965/66 

114,1 

107,7 

94,6 

90,5 

88,0 

97,8 

102,2 

106,3 

1966/67 

109,3 

109,9 

94,7 

92,8 

91,1 

97,9 

100,5 

102,1 

1967/68 a) 

99,8 

105,9 

93,9 




100,1 

99,4 

b) 

101,9 

110,1 


94,2 

93,6 

96,0 



1968/69 a) 

102,6 

102,4 

93,9 




100,1 

98,7 

b) 

107,8 

111,5 


95,8 

95,6 

95,4 



1969/70 a) 

106,2 

105.8 

97,8 




100,5 

100,4 

b) 

113,0 

115.2 


98,2 

97,9 

99,2 



1970/71 a) 

98.1 

110,8 

102.3 




100,8 

99,9 

b) 

106,0 

120,8 


102,4 

102,7 

101,4 



1971/72 a) 

106,5 

116,5 

105,4 




98,7 

97,0 

b) 

115,1 

127,0 


107,9 

108,3 

106,5 



1972/73 a) 

118,7 

127,3 

110,0 




105,3 

112.3 

b) 

128,2 

138,7 


114,8 

114,7 

115,2 



1973/74 a) 

118,6 

139,8 

121,4 




129,8 

127,3 

b) 

128,3 

152,6 


123,0 

123,2 

122,3 




a) = ohne, b) = mit Mehrwertsteuer ab JaDuar 1968i Index, der landwlrtsdialüidien Erzeugerpreise mit Mehr- 
wertsteuer ab Januar 1970 audi einsdüieBiidi Aufwertungsteilausgleidi über die Mehrwertsteuer 

Quelle; Statistisdies Bundesamt, BML 
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Tabelle 13 


Vom Erzeuger erzielte Durchsdinlttspreise in der Bundesrepublik Deutschland 

DM/t 


Erzeugnis 

1963/64 

1967/6S>) 

1 068/69 

1069/70 t) 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Weizen 

422 

386 

391 

395 

387 

385 

392 

408 

Roggen 

386 

353 

364 

369 

356 

359 

363 

377 

Futtergerste 

383 

343 

358 

354 

349 

351 

359 

369 

Futterhafer 

357 

336 

339 

336 

352 

338 

350 

381 

Braugerste 

419 

369 

379 

381 

405 

418 

416 

400 

Speisekartoffeln 

117 

123 

138 

211 

182 

157 

212 

220 

Fabrikkartoffeln 

81 

88 

93 

96 

95 

96 

102 

104 

Kartoffeln zusammen . • , 

114 

119 

133 

197 

166 

146 

192 

198 

Hülsenfrüchte - 

586 

530 

545 

574 

465 

453 

462 

496 

Zuckerrüben 

75 

75 

65 

74 

69 

70 

72 

73 

Speisekohlrüben ^ . 

128 

192 

162 

199 

192 

209 

250 

281 

Olsaaten 

660 

681 

744 

764 

718 

725 

732 

745 

Wiesenheu 

111 

107 

101 

114 

148 

142 

132 

139 

Kleeheu 

125 

122 

119 

129 

161 

158 

145 

146 

Roggenstroh 

61 

50 

51 

55 

80 

57 

50 

59 

Weizenstroh 

61 

50 

52 

58 

84 

56 

48 

54 

Gemüse 

315 

351 

435 

448 

411 

473 

490 

538 

Obst 

428 

468 

438 

394 

471 

520 

827 

682 

Weinmost 

870 

1 020 

1 099 

1 343 

866 

1 632 

1376 

l 066 

Hopfen *) .. 

9 680 

7 605 

6 897 

7 500 

7 840 

7 452 

7 320 

6 286 

Tabak 

4 977 

4 558 

6 071 

6 433 

8014 

7 587 

7 733 

8 047 

Scdüachtvieh. Lebendgewicht 









Rinder 

2 167 

2 325 

2515 

2 472 

2 442 

2716 

3 237 

2 918 

Kälber 

3 300 

3 764 

4 071 

4 082 

4 079 

4 377 

5 098 

4 968 

Schafe 

1 821 

2258 

2 382 

2 455 

2 291 

2 571 

2 845 

2 831 

Schweine 

2 597 

2 261 

2 501 

2 771 

2 381 

2 535 

2 897 

3 092 

Geflügel • . , 

2 308 

l 968 

l 980 

2 000 

1 661 

1 726 

1848 

2 090 

Milch 

392 

402 

404 

404 

412 

452 

469 

481 

Eier 

3 084 

2 945 

3 030 

2745 

2 696 

2 946 

2 870 

3 341 

Wolle 

3 998 

2 215 

2 494 

2 013 

2 000 

2 322 

3 472 

3 812 


unter Berücksichtigung der jeweils verkauften Qualitäten 

*) ab Januar 1968 einschließlich Mehrwertsteuer und ab Januar 1970 auch einschließlich Teilausgleich über die Mehr- 
wertsteuer 

*1 ab 1964/65 unter Berücksichtigung der Preise für Vertragsware 

Quelle: StaUstisdies Bundesamt, BML 
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"a b e 1 1 e I4 


Produktionswert der Landwirtsdialt in Jeweiligen Preisen 

1973/74 

Erzeugnis 

Aufkommen 

Verwendung 

Anfangs* 

Bestand 

trennend* 

bot« 

Erzeugung 

beiuidis* 

Interacf 

Verbrauch 

Eigen* 

verbrauch 

Verkiufe 

Ausfuhr 1) 

Endbestand 

1000 t 

Weizen 

200 

7 121 

2 743 

60 

4 098 


220 

Roggen 

90 

2 701 

1 484 

47 

l 090 


80 

Gerste 

200 

6 623 

3 604 


2 789 


230 

Braugerste 

— 



— 

I 402 


— 

Brenngerste 

— 



— 

13 


— 

Futtergerste 

200 


3 387 

— 

1 374 


230 

Hafer 

190 

4 220 

3 605 


405 


210 

Industriehafer 

— 



— 

5 


— 

Futterhafer 

190 


3 468 

— 

400 


210 

Körnermais 

45 

601 

323 

— 

240 


38 

Getreide insgesamt • . . 

725 

2i 266 1 

1 11759 

107 

8 622 


778 

Speisekartoffeln 




678 

4 437 


— 

Industriekartoffeln 

• 


• 

— 

914 


— 

Kartoffeln insgesamt .. 

1 117 

13 700 1 

[ 6 885 

678 

5351 


786 

Hülsenfrüchle 


73 

68 

2 

3 



Zuckerrüben 

— 

16 553 

164 

— 

16 389 


— 

Kohlrüben 

— 

• 


1 

10 


— 

Ölsaaten 

— 

• 


• 

158 

22 

— 

Gemüse 

— 

1 812 

— 

570 

1 242 


— 

Champignons 

— 

26 

— 

— 

26 


— 

Obst 

— 

3 169 

— 

1552 

1617 


— 

Weinmost 

467 

1 542 

— 

50 

786 


706 

Hopfen 

— 

39 

— 

— 

39 


— 

Tabak 

— 

12 

— 

— 

12 


— 

Blumen und Zierpflanzen 

. 

• 

. 

. 

, 


. 

Baumschulerzeugnisse 

. 

• 

. 

. 

. 


. 

Sämereien u. a 

• 

• 

• 

• 

• 


• 

Pflanzliche Erzeugnisse 

1 

. 

1 

• 



• 

Rinder 

5 400 

2 378 

— 

85 

2 228 

65 

5 456 

Kälber 

280 

197 

— 

4 

97 

37 

339 

Schweine 

l 083 

3 379 

— 

346 

2913 

11 

1 192 

Geflügel 

160 

356 

— 

15 

343 

2 

156 

Kaninchen 

« 

, 

— 


• 

0 

. 

Pferde 



— 

0 

8 

5 


Schafe 

63 

37 

— 

4 

18 

7 

71 

21iegen 


— 

— 

0 

0 

0 

• 

Selbsterstellte Anlagen (Vieh) *) . . 

1 - 

— 

1 - 

— 

— 

— 

— 

Kuhmilch 

. — 

21 481 

1 092 

855 

19 534 


— 

Ziegenmilch 

— 

24 

16 

8 

— 


— 

Eier 

— 

861 

4 

63 

794 


— 

WoUe 

— 

4 

— 

— 

4 


— 

Honig 

— 

15 

— 

1 

14 


— 

Tierische Erzeugnisse 

1 . 


1 

• 

• 

• 

• 

Dienstleistungen auf der landwirt- 








schaftlichen Erzeugerstufe 








Sonstiges 








abzüglich Subventionen * | | 

Produktionswert 

1 

• 

1 

• 

• 


• 
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Tabelle 14 


Preise 

Produktionswert 

Eigen- 
vetbraudb >) 

Veikaufo S) 

Vorreu- 
verSnde- 
ningeo •) 

Eigen- 

verbrauch 

1 1 Vorcet*- 

Verkftute Ausfuhr i) 1 verAnde- 

1 1 rungen 

Insgesamt 

DM/t 

Millionen DM 

408 

408 

378 1 

1 24 

1 672 

-f 

8 

1 704 

377 

377 

349 

18 

411 

— 

3 

426 




— 

1 073 

+ 

10 

1 083 

— 

400 

— 

— 

561 


— 

561 

— 

400 

— 

— 

5 


— 

5 

— 

369 

342 

— 

507 

4- 

10 

517 




— 

154 

4- 

7 

161 

— 

391 

— 

— 

2 


— 

2 

— 

381 

353 

— 

152 

+ 

7 

159 

— 

384 

356 

— 

92 

— 

2 

90 


. 

• 

. 

42 

3 402 


4- 20 

3 464 

220 

220 

— 

149 

966 J) 




— 

104 

— 

— 

95 


• 

95 

220 

198 

204 

149 

1 061 


~ 67 

1 143 

496 

496 


1 

l 



2 

— 

73 

— 

— 

1 200 


— 

1 200 

281 

281 

— 

0 

3 


— 

3 

— 

745 



— 

118 

16 

— 

134 

538 

538 

— 

307 

664 ^ 


— 

971 

— 

2 614 

— 

— 

69 


— 

69 

682 

682 

— 

1 058 

1 096 T 


— 

2 154 

1 066 

1 066 

987 

53 

838 


-h236 

l 127 

— 

6 286 

— 

— 

242 


— 

242 

— 

8 047 

— 

— 

96 


— 

96 

, 

, 


595 

1810 



2 405^^ 


* 

4 

— 

450 



450 

• 

- 

• 

— 

160 


- 

160^ 

. 


. 1 

1 2 205 

11 210 

16 

+ 189 

13 620 

2918 

2 918 

2 702 

244 

6 502 

210 

+270 

7 226 

4 968 

4 968 

4 601 

21 

484 

229 

+ 271 

1 005 

3 092 

3 092 

2 863 

1 094 

8 960’) 

32 

+312 

10 398 

2 090 

2 090 

l 935 

31 

708’) 

14 

- 8 

745 



, 

24 

6 

0 

, 

30 

— 

2 110 

t 954 

— 

17 

20 

— 

37 

2 831 

2831 

2 621 

11 

50 

18 

— 

79 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

— 

0 

— 

— 

- 1 

1 - 

— 



-166 

481 

481 

— 

411 

9 384’) 


— 

9 795 

451 

— 

— 

4 

— 


— 

4 

3 341 

3 341 

— 

210 

2 613’) 


— 

2 823 

— 


— 

— 

15 


— 

15 

7 300 

7 300 

— 

7 

102 


— 

109 

• 

• 

• 1 

1 2 057 

28 841 

523 

+845 

32100 


330 

360 


266 


46 144 


<) einsdüießlid) Ueferun- 
gen an die DDR 
einsdüießlich Mehr- 
wertsteuer und ab Ja^ 
nuar 1970 auch ein- 
schließlich Teilaus- 
gleich über die Mehr- 
wertsteuer 

•j Herstellungspreis 
(ohne Mehrwertsteuer) 
Bestandsveränderun- 
gen (abzüglich Einfuh- 
ren und Bezüge aus 
der DDR), die zu den 
Bruttoanlageinvestitio- 
nen gehören, nämlidi 
von Rindern über 2 
Jahre, Pferden, Schafen 
und Ziegen 

*) Wertzuwachs bei Wei- 
terverarbeitung von 
Weinmost zu Wein 

•) In den Preisen enthal- 
tene Subventionen 
sind abzusetzen, damit 
der Produktionswert 
in Marktpreisen dar- 
gestellt wird. Diese 
Subventionen werden 
bei der Berechnung 
der Wertschöpfung in 
der Position im Saldo 
aus indirekten Steuern 
und Subventionen wie- 
der zugcschlagen. 

T Die Preise für Ver- 
käufe enthalten den 
Aufwertimgsausgleich 
über die Mehrwert- 
steuer. Dieser Teiiaus- 
gleich von 3*/# wird 
gewerblichen Betrie- 
ben nicht gewährt: 
pauschalierende lond- 
wirtschaflliche Betrie- 
be erhalten diesen ih- 
nen zustehenden Aus- 
gleich beim Erzeuger- 
Verbraucher-Dlrekt- 
verkehr nicht voll. 
Deshalb sind die Ver- 
kaufserlöse für Pro- 
dukte, die von ge- 
werblichen Betrieben 
vermarktet und die 
von pauschalierenden 
landwirtschaftlichen 
Betrieben direkt an den 
Verbraucher verkauft 
wurden, entsprechend 
vermindert worden. 
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Tabelle 15 


Produktionswert der Landwirtschaft in Jeweiligen Preisen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Millionen DM 


Erzeugnis 

l9t*3/64 

1967/68 t) 

1968/69 

1969/70 t) 

1 1970/71 

1971/7Z 

1972m 

1073/74 

Getreide 

2 734 

2 749 

3 053 

2 839 

2 638 

3 433 

3 298 

3 464 

Kartoffeln 

907 

896 

892 

1 205 ») 

1 101 ®) 

935 ») 

1 250») 

1 143») 

Hülsenfrüchte 

8 

5 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

Zuckerrüben 

953 

1 024 

901 

977 

914 

1 018 

1 055 

1 200 

Kohlrüben 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

Ölsaaten 

58 

81 

123 

109 

126 

143 

159 

134 

Gemüse 

802 

800 

908 

838 «) 

821 5) 

839 ») 

837 ») 

971 ») 

Champignons 

21 

55 

56 

62 

69 

70 

72 

69 

Obst 

1 435 

1 661 

1 478 

1 433 ») 

1 505 

1 654 ») 

1 833 ») 

2 154 ») 

Weinmost 

525 

619 

664 

799 

857 

1 038 

1 087 

1 127 

Hopfen 

174 

170 

152 

171 

208 

179 

220 

242 

Tabak 

55 

39 

44 

49 

72 

68 

79 

96 

Blumen und Zierpflanzen 

1 285 

1 565 

1 610 

l 750 ») 

1 910») 

2 085 ») 

2 226 ») 

2 405^^ 

Baumschulerzeugnisse 

206 

264 

270 

325 *^1 

294 ») 

350 ») 

395 ») 

450 

Sämereien u. ä 

132 

139 

140 

140 

142 

145 

150 

160 

Pflanzliche Erzeugnisse 

1 9 297 

10 070 

10 297 

10 702 

10 663 

11 964 

12 666 

13 620 

Rinder 

3 967 

4 731 

5 343 

5615 

5 760 

6 151 

6 935 

7 226 

Kälber 

650 

699 

755 

721 

705 

739 

858 

1 005 

Schweine 

7 057 

6 953 

7 952 

8 979 5) 

8 023 ») 

8 436 ») 

9 669») 10 398») 

Geflügel 

402 

518 

535 

631 «) 

566 ») 

578 ») 

640») 

745 ») 

Kaninchen 

, 

, 


30 

30 

30 

28 

30 

Pferde 

98 

74 

65 

59 

56 

47 

46 

37 

Schafe 

51 

59 

61 

58 

61 

68 

76 

79 

Ziegen 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

Selbsterslellte Anlagen (Vieh) . 

1 -118 

-i-7 

-111 

-322 

-158 

-252 

+304 

-166 

Kuhmilch 

7 394 

8 206 

8 304 

8 382 

8 278 ») 

8 997 «) 

9 506 ») 

9 795 ») 

Ziegenmilch 

30 

10 

8 

7 

5 

4 

4 

4 

Eier 

1 789 

2 223 

2 380 

2 290 «) 

2 293 ») 

2 585 ») 

2 597 ») 

2 823 ») 

WoUe 

16 

7 

8 

7 

6 

7 

14 

15 

Honig 

48 

80 

66 

99 

82 

78 

66 

109 

Tierische Erzeugnisse 

1 21 388 

23 570 

25 368 

26 558 

25 707 

27 468 

30 743 

32 100 

Dienstleistungen auf der landwirt- 









schaftlichen Erzeugerstufe .... 

110 

173 

213 

240 

260 

280 

310 

330 

Sonstiges *) 

88 

111 

184 

120 

340 

302 

348 

360 

abzüglich Subventionen 

1 938 

775 

903 

513 

221 

273 

299 

266 

Produktionswert 

1 29 945 

33 149 

35 159 

37 107 

36 749 

39 741 

43 768 

46 144 


*) ab Januar 1968 einschließlich Mehrwertsteuer und ab Januar 1970 auch einschließlich Teilausgleich über die Mehr- 
wertsteuer 

*) Bestandsveränderungen (abzüglich Einfuhren und Bezüge aus der DDR), die zu den Bruttoanlageinvcstilionen 
gehören, nämlich von Rindern über 2 Jahre, Pferden. Schafen und 2^egen 
®) Wertzuwachs bei Weiterverarbeitung von Weinmost zu Wein 

*) In den Preisen enthaltene Subventionen wurden abgesetzt, um den Produktionswert in Marktpreisen darzustel- 
len, Bel der Berechnung der Wertschöpfung werden sie ln der Position Subventionen wieder zugesdilagen. 

*) vgl. Fußnote 7 Tabelle 14 
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Tabelle 16 


Produktionswert der Landwirtschaft in Preisen von 1963/64 
in der Bundesrepublik Deutsdiland 

Millionen DM 


Erzeugnis 

1963/64 

1067/68 1 

1068/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

197X73 

107374 

Getreide 

2 734 

3 045 

3 294 

3 041 

2 838 

3 693 

3 485 

3 572 

Kartoffeln 

907 

857 

755 

686 

735 

711 

720 

635 

Hülsenfrüchte 

8 

5 

3 

“ 3 

4 

5 

3 

3 

Zuckerrüben 

953 

1 019 

1 044 

993 

999 

l 090 

l 096 

l 229 

Kohlrüben 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

Ölsaaten 

58 

79 

109 

94 

116 

131 

144 

119 

Gemüse 

802 

718 

658 

589 

631 

560 

541 

571 

Champignons 

21 

57 

62 

67 

73 

85 

99 

92 

Obst 

1 435 

1 400 

1 450 

1 555 

1 371 

1 366 

951 

1 356 

Weinmost 

525 

528 

526 

518 

860 

525 

690 

936 

Hopfen 

174 

213 

213 

223 

261 

232 

290 

378 

Tabak 

55 

45 

35 

40 

45 

45 

50 

60 

Blumen und Zierpflanzen 

1 285 

l 764 

1 746 

1 927 

1 951 

2 108 

2 237 

2 529'^ 

Baumschulerzeugnisse 

206 

298 

293 

358 

300 

354 

397 

473 

Sämereien u. ä 

132 

147 

121 

89 

116 

122 

108 

110^ 

Pflanzliche Erzeugnisse 

9 297 

10 177 

10311 

10 184 

10 302 

11 029 

10812 

12 064 

Rinder 

3 967 

4 400 

4 603 

4 921 

5 081 

4 858 

4 611 

5414 

Kälber 

650 

602 

590 

551 

538 

539 

513 

669 

Schweine 

7 057 

8 001 

8 259 

8 490 

8 788 

8 667 

8 715 

8 786 

Geflügel 

402 

607 

626 

751 

800 

787 

818 

839 

Kaninchen 

— 

— 

— 

27 

27 

27 

27 

30 

Pferde 

98 

59 

53 

47 

44 

38 

30 

24 

Schafe 

51 

54 

54 

50 

53 

52 

54 

58 

Ziegen 

4 

3 

I 

1 

0 

0 

0 

0 

Selbslerstellte Anlagen (Vieh) *) . 

-118 

-f-16 

-98 

-298 

-136 

-212 

+ 238 

-129 

Kuhmilch 

7 394 

8 001 

8 058 

8 132 

7 887 

7813 

7 955 

7 992 

Ziegenmilch 

30 

10 

8 

7 

5 

4 

3 

3 

Eier 

1 789 

2 328 

2 424 

2 587 

2 656 

2712 

2 831 

2 643 

Wolle 

16 

12 

12 

12 

12 

12 

16 

16 

Honig 

48 

75 

60 

90 

75 

60 

50 

75 

Tierische Erzeugnisse 

21 388 

24 168 

24 650 

25 368 

25 830 

25 387 

25 861 

26 420 

Dienstlei stimgen auf der landwirt- 









schaftlichen Erzeugerstufe , . . , 

110 

156 

185 

197 

194 

195 

202 

190 

Sonstiges *) 

88 

99 

179 

78 

340 

161 

220 

294 

abzüglich Subventionen 

938 

791 

884 

489 

219 

251 

252 

223 

Produktionswert . 

29 945 

33 809 

34 441 

35 338 

36 447 

36 521 

36 843 

38 745 


*) Besiandsverändenmgen (abzüglich Einfuhren und Bezüge aus der DDR), die zu den Bruttoanlageinvestitionen 
gehören, nämlich von Rindern über 2 Jahre, Pferden, Schafen und Ziegen 
*) Wertzuwachs bei Weiterverarbeitung von Weinmosl zu Wein 

In den Preisen enthaltene Subventionen sind abzusetzen, damit der Produktionswert in Marktpreisen dargestelJt 
wird. Die Subventionen wurden deflaUonicrt mit dem Preisindex, der sich aus der Division des Produktions- 
wertes in jeweiligen Preisen durch den Produktionswerl ln konstanten Preisen ergibt. 
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Tabelle 17 


Verkäoie der Laudwirtsdiait in jeweiligen Preisen 
in der Bundesrepublik Deutsdiland 
Millionen DM 


Erzeugnis 

1963/64 1) 

1967/68 S) 

i968/'69 

1969/70«) 

lOTWJl 

1971/72 

1972/73 I 

1973/74 

Getreide 

2 602 

2 537 

2 880 

2 820 

2 605 

3 276 

3 276 

3 402 

Kartoffeln 

728 

718 

803 

1 071 <) 

954 *) 

826*) 

1058*) 

1 061 *) 

Hülsenfrüchte 

6 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Zuckerrüben 

953 

1 024 

901 

977 

914 

1 018 

1 055 

1 200 

Kohlrüben 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

Olsaaten 

58 

81 

123 

109 

126 

143 

159 

134 

Gemüse 

421 

489 

559 

529 «) 

539 *) 

567*) 

566*) 

664 *) 

Champignons 

21 

55 

56 

62 

69 

70 

72 

69 

Obst 

718 

839 

775 

798*) 

792 *) 

867*) 

894 *) 

1 096*) 

Weinmost 

462 

573 

615 

739 

797 

948 

958 

838 

Hopfen 

174 

170 

152 

171 

208 

179 

220 

242 

Tabak 

55 

39 

44 

49 

72 

68 

79 

96 

Blumen imd Zierpflanzen . . 

890 

1 080 

1 110 

1 210*) 

1 360 *) 

1515*) 

1 656 *) 

1 810^ 

Baumschulerzeugnisse » • . . 

206 

264 

270 

325*) 

294 

350*) 

395 *) 

450^ 

Sämereien u. ä 

132 

139 

140 

140 

142 

145 

150 

160^ 

Pflanzliche Erzeugnisse . . . 

7 428 

8 014 

8 433 

9 004 

8 877 

9 977 

10 542 

1! 226 

Rinder 

3 912 

4 515 

4 958 

5252 

5 445 

5883 

5992 

6 502 

Kälber 

607 

572 

570 

523 

503 

534 

513 

484 

Schweine 

5 542 

5704 

6812 

7 683*) 

6 876*) 

7 501*) 

8 531 *) 

8 960 *) 

Geflügel 

265 

449 

465 

541 *) 

506*) 

541*) 

593*) 

708 *) 

Kaninchen 

• 

. 

. 

6 

6 

6 

5 

6 

Pferde 

45 

26 

23 

22 

20 

18 

15 

17 

Schafe 

46 

43 

44 

43 

47 

51 

53 

50 

Ziegen 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

Viehausfuhr*) 

111 

227 

276 

439 

430 

498 

792 

523 

Kuhmilch 

6 850 

7 747 

7 871 

7 955^) 

7 860 *) 

8 585 *) 

9 116*) 

9 384 *) 

Ziegenmilch 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Eier 

1 394 

1870 

2 035 

1 963 ♦) 

2 018*) 

2 349 *) 

2 398 *) 

2 613*) 

WoUe 

16 

7 

8 

7 

6 

7 

14 

15 

Honig 

48 

80 

66 

94 

76 

71 

59 

102 

Tierische Erzeugnisse .... 

18 836 

21 240 

23 128 

24 528 

23 793 

26 044 

28 081 

29 364 

Erzeugnisse insgesamt .... 

26 264 

29 254 

31 561 

33 532 

32 670 

36 021 

38 623 

40 590 


‘) ohne Berlin (West) 

*) ab Januar 1968 einschließlich Mehrwertsteuer und ab Januar 1970 auch einschließlich Teilausgleich über die Mehr- 
wertsteuer 

’) einschließlich Lieferungen an die DDR 
vgl. Fußnote 7 Tabelle 14 
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Tabelle 18 


Indizes der Einkaufspreise landwirtsdialtlicher Betriebsmittel 
in der Bundesrepublik Deutschland 

1962/63 = 100 


Betriebsmittel 

wa- 

gungS’ 

zahl 

imm 

1967/68 

I96a'69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Ver- 

Andorang 
JuU bit 
Dezambe] 
1974 
gegen 

1973 
ln •/• 

Landwirtschaftliche 











Betriebsmittel insgesamt . . 

1 000 

103 

106 

102 

106 

111 

117 

127 

140 

+ 6.4 

davon: 

a) landwirtschaftlicher 











Herkunft 

378 

102 

102 

102 

103 

101 

104 

122 

132 

- 6.1 

b) gewerblicher Herkunft * . ♦ , 

622 

103 

108 

103 

108 

116 

124 

130 

144 

+ 13.8 

Waren und Dienstleistungen 











für die laufende Produktion 

771 

103 

106 

102 

104 

107 

112 

124 

136 

+ 5,3 

davon: 

a) landwirtschaftlicher 











Herkunft 

378 

102 

102 

102 

103 

101 

104 

122 

132 

- 6.1 

Futtermittel 

280 

100 

101 

98 

97 

99 

98 

115 

130 

- 6,6 

Saatgut - 

20 

88 

86 

98 

126 

105 

105 

123 

129 

+ 1.4 

Nutz- und Zuchtvieh 

78 

115 

107 

117 

120 

108 

127 

147 

141 

- 6.3 

b) gewerblicher Herkunft 

393 

104 

109 

102 

105 

112 

119 

125 

140 

+ 16,2 

1. Waren 

179 

104 

108 

97 

94 

98 

103 

106 

121 

+ 79,6 

Handelsdünger 

108 

110 

102 

97 

94 

97 

103 

105 

115 

+ 24.2 

Pflanzenschutzmittel 

10 

96 

99 

92 

91 

92 

93 

94 

94 

+ 4.4 

Treib- und Brennstoffe, 
Schmierstoffe, elektri- 











scher Strom 

61 

94 

121 

96 

95 

100 

105 

111 

134 

+ 14.6 

davon: 











Dieselkraftstoff 

14 

73 

179 

80 

74 

86 

87 

91 

146 

+ 20,7 

Benzin 

7 

100 

102 

95 

88 

92 

95 

101 

125 

+ 12.6 

Schmieröle und -Fette, 

10 

100 

104 

102 

102 

106 

112 

118 

129 

+ 73,2 

Kohle 

5 

106 

111 

109 

117 

127 

137 

148 

166 

+ 75,2 

Elektrischer Strom 

25 

100 

103 

102 

102 

102 

110 

119 

127 

+ 72,2 

2. Dienstleistungen ...... 

158 

104 

110 

108 

116 

128 

137 

146 

164 

+ 75,7 

Unterhaltung der 











Gebäude 

36 

105 

107 

106 

118 

135 

147 

154 

167 

+ 6,5 

Unterhaltung der 











Maschinen und Geräte 

122 

104 

111 

109 

115 

126 

135 

144 

164 

+ 78,5 

3. Allgemeine Wirtschafts- 











ausgaben 

56 

102 

109 

105 

108 

113 

120 

127 

136 

+ 8,8 

Neubauten und neue größere 











Maschinen 

229 

102 

107 

105 

113 

124 

132 

139 

152 

+ 9,9 

davon; 











a) Neubauten 

70 

105 

108 

106 

118 

135 

147 

155 

168 

+ 6,9 

b) Neuanschaffung größerer 











Maschinen ..« 4 « 

159 

101 

107 

104 

110 

119 

126 

132 

144 

+ 77,6 


Seil 1967/68 ohne Mehrwertsteuer 

Quelle: Statistisches Bundesamt. BML 
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Tabelle 19 


Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in der Bundesrepublik Deutschland 


Gliederung 

Einheit 

1963/64 

1907/66 1) 

1968/09 

1969.^0 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Futtermittel 










Futtergerste-) 

DMJi 

442 

385 

390 

384 

378 

376 

389 

408 

Futtermais *) 

DM/l 

— 

425 

437 

427 

408 

400 

428 

439 

Weizenkleie -) 

DM/t 

282 

319 

303 

305 

327 

303 

332 

347 

Roggenkleie -) 

DM/t 

250 

282 

272 

274 

294 

274 

296 

315 

Tapioka- und 










Maniokamehl 

DM/t 

— 

356 

352 

356 

376 

366 

379 

382 

Fisdimehl *) 

DM/t 

720 

698 

709 

818 

861 

749 

1 060 

1 419 

Sojaschrot 

DM/t 

— 

470 

481 

467 

470 

464 

590 

724 

Mischfutter 










Milchleistungsfutter 








^ 455 <) 

521 

Sonstige Rinder- 

DM/t 

— 

441 

440 

431 

435 

426 ^ 



mischfutter 








478«) 

555 

Schweinemastfutter^) 

DM/t 

— 

515 

514 

506 

501 

490 

509«) 

563 

Legehennen- 








511«) 

573 

Alleinfutter 

DM/t 

— 

493 

494 

489 

484 

479 . 



Geflügelmastfutter . 








547«) 

642 

Handelsdünger 










Stickstoff 

DM/t N 

l 143 

1 082 

l 066 

1 029 

1 056 

l 070 

1 096 

1 190 

Phosphat 

DM/t P2O5 

680 

696 

708 

713 

745 

784 

815 

1 001 

Kali 

DM/t KiO 

322 

326 

342 

344 

352 

359 

379 

419 

Düngekalk 

DM/CaO 

57 

67 

69 

69 

73 

82 

85 

91 

Energie 










Dieselkraftstoff 

DM/ 1001 

15,20 

38,76 

21,54 

20,25 

22,91 

23,30 

24,35 

37,14 

Benzin 

DM/100 1 

57,64 

60,84 

59,62 

55,59 

57,73 

59,81 

63,20 

78,50 

Schleppermotorenöl ^ 

DM/1 

2,60 

5,29 

5,47 

5,44 

5,65 

5.88 

6.11 

6.59 

Heizöl extra leicht .... 

DM/100 1 

13,20 

13,51 

12,54 

11,21 

14,73 

11.94 

14,53 

27.12 

Heizöl, schwer 

DM/t 

96,18 

94,67 

91,93 

93.22 

121,93 

119,86 

112,44 

169,08 

Elektr. Strom ........ 

DM/ 

18.28 

17,33 

18.18 

18,20 

18,29 

19,61 

21,37 

22,70 


i 00 kWh 










*) ab Januar 1968 einschließlich Mehrwertsteuer 
•) ab 1972/73 Gelreidewirtsdiaftsjahr Augusl/Juli 
*) Fisch und Fischmehl 

Durdhsdinitt aus 1 1 Monatsangaben 
*1 ab 1972/73 nur Alleinfutter, ohne Ergäraungsfutler 
*) Unter Berücksichtigung der Betriebsbeihille 
’) HD-QuaUtät 
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Tabelle 20 


Vorleistungen der Landwirisdiaft in Jeweiligen Preisen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Millionen DM 


Gliederung 

1963/64 

1967/66 1} 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 t) 

Saatgut^) 

170 

200 

182 

229 

355 

383 

390 

382 

Futtermittel 

4 257 

5 834 

5 964 

6 513 

6 917 

6 317 

7 532 

8 002 

Düngemittel 

1 940 

2 192 

2155 

2 372 

2 575 

2 690 

2 790 

3 068 

Pflanzenschutz- und Schädlings- 









bekämpfungsmittel * ^ 

143 

214 

270 

325 

360 

346 

356 

489 

Energie 

784 

1 497 

1 618 

1697 

1 874 

2 043 

2 246 

2 894 

Vieh 

7 

11 

24 

11 

19 

40 

50 

32 

Unterhaltung Wirtschaftsgebäude . 

640 

788 

819 

884 

924 

975 

1 060 

1 110 

Unterhaltung Maschinen . 

2217 

2 554 

2 653 

2812 

2 924 

3 003 

3 222 

3 480 

Dienstleistungen 

1 014 

1 265 

l 301 

l 382 

1 472 

1 674 

1 734 

1 880 

Landwirtschaftsabgabe 

45 

55 

55 

53 

51 

53 

58 

63 

Sonstiges 

201 

264 

291 

302 

323 

340 

360 

380 

zuzüglich Subventionen 

460 

667 

318 

412 

384 

426 

534 

550 

insgesamt . . . | 

11 878 

15 541 

15 650 

16992 

18 178 

18 290 : 

20 332 

22 330 


’) ab Januar 1968 einsdüießlldi Mehrwertsteuer 
*) vorl&ufig 

ab 1970/71 einschließlich zugekauftes inländisches Saatgut 

Die auf Vorleistungen gewährten Subventionen sind zuzaschlagen, damit die Vorleistungen zu Marktpreisen dar- 
gestellt werden. 
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Tabelle 21 


Vorleistungen der Landwlilschalt in Preisen von Id63/64 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Mülionen DM 


Gliederung 

imxm 

ido?/6a 

mm9 

1909/70 


1971/72 

1972/73 

1073/74 

Saatgut*) 

170 

201 

156 

152 

283 

305 

265 

247 

Futtermittel 

4 2S7 

5 599 

5 751 

6 329 

6 613 

G 103 

6169 

5 803 

Düngemittel 

1 940 

224S 

2 201 

2 497 

2 567 

2 605 

2 622 

2532 

Pflanzensdiutz- und Schädlings- 









bekämpfungsmittel 

143 

198 

254 

309 

338 

321 

326 

446 

Energie 

784 

t 105 

1424 

1517 

1 594 

1 650 

1 712 

1 768 

Vieh 

7 

12 

22 

10 

19 

34 

37 

25 

Unterhaltung Wirtschaftsgebäude , 

040 

731 

729 

703 

647 

627 

641 

628 

Unterhaltung MasdiLnen ♦ . . . . , . . » 

2 217 

2 299 

2 299 

2 303 

2 187 

2 096 

2 099 

2 002 

Dienstleistungen 

1 014 

I 146 

1 159 

1 200 

1 218 

1 306 

1 283 

1 294 

Landwirtsdiaftsabgabe . - 

45 

55 

55 

53 

51 

53 

58 

63 

Sonstiges ; - 

201 

244 

264 

265 

267 

265 

266 

262 

zuzüglich Subventionen . . . 

460 

620 

297 

381 

342 

366 

418 

381 

Insgesamt , . , . 

11 878 

14458 

14 611 

15 724 16126 

15 731 

15 896 

15 451 


Die auf Vorleistungen gewähr ten SubvenUonen sind luzusdUagen, damit die Voileistiuigen üi Marktpreisen dar- 
gesteUl werden. Die Subventionen wurden deflatloniert mit dem Preistadex, der sich aus der Division der Vor* 
lelslimgen in jeweiligen Preisen durdi die Vorleistungen in koaslanten Preisen ergibt- 
^ ab 1970/71 elmäüießlidi xugekaufies ialandisdies Saatgut 
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Tabelle 22 


Beitrag der Land wir tschaJt zum Bruttoinlandsprodukl und Wertschöpfung 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Millionen DM 


Gliederung 

1963/64 

I967/B8 

1968/69 

1969/70 

X970/7I 

1971/72 

1972/73 

1973/74 


in Jeweiligen Preisen 





Produktionswert 

29 945 

33 149 

35 159 

37 107 

36 749 

39 741 

43 768 

46 144 

Vorleistungen ♦ 

11 878 

15 541 

15 650 

16 992 

18 178 

18 290 

20 332 

22 330 

Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt 

18 067 

17 608 

19 509 

20 115 

18 571 

21 451 

23 436 

23 814 

Abschreibungen 

2 520 

3 315 

3 425 

3 740 

4 155 

4 520 

4 920 

5 400 

Indirekte Steuern 

845 

1 017 

1 032 

942 

924 

1 100 

1 367 

1 431 

davon: 









Grundsteuer 4 ... * 

421 

445 

451 

449 

448 

411 

404 

415 

Kraftfahrzeugsteuer * 

102 

128 

133 

138 

148 

153 

157 

160 

Beiträge zur gesetzlichen 









Unfallversicherung 

283 

399 

408 

402 

• 

. 



Sonstige 

39 

45 

40 

47 

• 

• 

• 

• 

Subventionen 

1 764 

2 058 

I 857 

1 838 

2 724 

2 530 

2 162 

2 412 

davon: 









Zuschuß zum Milchauszahlungs- 









preis 

921 

385 

74 

2 

— 

— 

— 

— 

Treibstoffverbilligung .......... 

460 

667 

318 

412 

384 

426 

534 

550 

Zinsverbilligung 

193 

302 

385 

394 

468 

554 

400 

418 

Beihilfen zur gesetzlichen 









Unfallversicherung 

160 

285 

206 

111 

345 

290 

113 

381 

Getreidepreisausgleich 

— 

269 

532 

206 

11 

— 

— 

— 

Aufwertungsausgleich 









direkte Beihilfen 

— 

— 

— 

381 

914 

874 

637 

596 

Sonstige *) 

30 

150 

342 

332 

602 

386 

478 

467 

Wertschöpfung 

16 466 

15 334 

16 909 

17 271 

16216 

18 361 

19311 

19 395 


in Preisen von 1963/64 





Produktionswert 

29 945 

33 809 

34 441 

35 338 

36 447 

36 521 

36 843 

38 745 

Vorleistungen 

II 878 

14 458 

14611 

15 724 

16126 

15 731 

15 896 

15 451 

Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt 

18 067 

19 351 

19 830 

19 614 

20 321 

20 790 

20 947 

23 294 


*) ohne Forstwirtschaft und Fischerei i Gesamtredmung nach dem ESVG für den Produktionsbereich Landwirtschaft 
*) Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Denaturierungsprämie. Förderung von Wasserwirtschaft 
und Kulturbau u. a. 
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Tabelle 23 


Entwicklung der Arbeitsproduktivität der Landwirtschaft 
in der Bundesrepublik Deutschland 


Wirtschaftsjahr 

ArbeitKkr^fto 
KXK) AK 

NahnrogsmittelprodukUan 

Beitrag mm Brattolnlmdsprodnkt 

MnUonon 
t cm 

tooo CEJAK 

Jfthrlidier 

An«ll»g 

in konstanlen Preisen 

j&hrlidier 

Anstieg 

Vs 

MilUonen 

DM 

DM/ AK 

1950/51 

3 885 

34,03 

8,76 

♦ 




1951/52 

3 737 

" 36,78 

9,84 

+ 12,3 




1952/53 

3 611 

37,27 

10,32 

+ 4.9 




1953/54 

3 483 

39,35 

11,30 

+ 9,5 




1954/55 

3 324 

40,57 

12,21 

+ 8.1 




1955/56 

3 172 

39,75 

12,53 

+ 2,6 




1956/57 

2 997 

41,12 

13,72 

+ 9,5 




1957/58 

2914 

44.52 

15,28 

+ 11.4 




1958/59 

2 748 

46.12 

16,78 

+ 9.8 




1959/60 

2 561 

46,18 

18,03 

+ 7,4 




1960/61 

2415 

49,21 

20,38 

+ 13.0 




1961/62 

2 339 

48,06 

20,55 

+ 0,8 




1962/63 

2 252 

49,52 

21,99 

+ 7.0 

16 420 

7 291 


1963/64 

2161 

51,46 

23,81 

+ 8,3 

18 067 

8 360 

+ 14,7 

1964/65 

1 924 >) 

52,19 

27,31 

+ 13,9 

17 265 

8 973 

+ 7,3 

1965/66 

1 855 

49,84 

26,87 

- 1,0 

15 164 

8 175 

- 9,1 

1966/67 

1 812 

52,23 

28.82 

+ 7.3 

17 539 

9 679 

+ 18,4 

1967/68 

1 718 

55,43 

32,26 

+ 11,9 

19 351 

11 264 

+ 16,4 

1968/69 

1 632 

56,57 

34,66 

+ 7.4 

19 830 

12 151 

+ 7,9 

1969/70 

1 522 

57,19 

37,58 

+ 8,4 

19614 

12 887 

+ 6.1 

1970/71 

1 434 

58,36 

40,70 

+ 8.3 

20 321 

14 171 

+ 10.0 

1971/72 

1 355 

58,40 

43.10 

+ 5,9 

20 790 

15 343 

+ 8,3 

1972/73 

l 311 

58,97 

44,98 

+ 4.4 

20 947 

15 978 

+ 4.1 

1973/74 

1 272 

60,97 

47,93 

+ 6,6 

23 294 

18313 

+ 14,6 

1963/64 bis 1973/74») 

- 1 

i - 

— 

-1- 7,2 

— 

— 

+ 8.2 


ab 1964/65 oline Arbeitskräfte in Betrieben der Größenklasse 0.5 bis unter 2 ha LN. die nicht für den Markt pro- 
dozieren (d h. mit Verkaufserlösen unter 1 000 DM je Jahr) 

*) berechnet nach dej Zinzeszinsformcl 
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Tabelle 24 


Entwicklung der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft 
und in der übrigen Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland 


Wlrlschallsjahr 

Landwirtschaft 

Forstwirtschaft 

Fischerei 

Landwirtschaft ') 

Übrige 

Wirtschaftsbereiche 

BIP •) je Erwerbstätigen *) 

BIP *) je Arbeitskraft *) 

BIP *) je Erwerbstätigen 

DM 

jährliche 

Ver- 

änderung 

Va 

DM 

jährliche 

Ver- 

änderung 

DM 

jährliche 

Ver- 

änderung 

•/o 

1963/64 

' 6 521 


8 360 

. 

15 599 


1964/65 

6 625 

+ 1,6 

8 973 

+ 7,3 

16 485 

+5,7 

1965/66 

6 128 

- 7,5 

8 175 

- 9.1 

17 453 

+5,9 

1966/67 

7 163 

+ 16,9 

9 679 

+ 18,4 

17 333 

-0,7 

1967/68 

8 183 

+ 14,2 

11 264 

+16,4 

18 277 

+5,4 

1968/69 

' 8 369 

+ 2.3 

12 151 

+ 7,9 

19 517 

+6,8 

1969/70 

8 557 

+ 2.2 

12 887 

+ 6,1 

20 670 

+5,9 

1970/71 

9 605 

+ 12,2 

14 171 

+ 10,0 

21 220 

+2,7 

1971/72 

10 158 

+ 5,8 

15 343 

+ 8,3 

21 752 

+ 2,5 

1972/73 

10 807 

+ 6.4 

15 978 

+ 4,1 

22 709 

+4,4 

1973/74 

11 803 

+ 9,2 

18313 

+ 14.6 

23 396 

+3.0 

1963/64 bis 1973/74 

1 — 

+ 6,1*] 

— 

+ 8,2*] 

— 

\-4,l*] 


*) ohne Forstwirtschaft und Fischerei 
^ Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1962 
’) Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1963/64 

•) Als erwerbstätig gilt jede Person, die in der Berichtszeil eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat. unabhängig von 
der zeitlichen Dauer der Erwerbstäligkeit. Da in der Landwirtschaft Ehefrauen und Töchter sowie Altersgeld- 
und Rentenempfänger in der Regel nur zeitweise im Betrieb mitarbeiten. ergibt sich im Vergleich zu den übrigen 
Wirtschaftsbereichen eine relativ hohe Zahl von Erwerbstätigen und damit eine relativ niedrige Werlschöpfung 
je Erwerbstätigen. 

zugrunde liegt der betriebliche Arbeitsaufwand, ausgedrückt in Voll-Arbeitskräften 
*) berechnet nach der Zinzeszinsformel 
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Tabelle 25 


Bruttoanlageinvestitionen, Abschreibungen und Nettoinvestitionen 
der Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland 

Millionen DM 


Gliederung 

19S3/64 

t967/68 t) 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Bauten 

1 415 

1 505 

l 405 

l 375 

1 310 

1220 

1 140 

1 320 

Ausrüstungen 

3 515 

3 055 

3 395 

3 990 

3 950 

3 620 

4 300 

4 770 

Ackerschlepper 

1 120 

995 

l 035 

1 170 

1 160 

950 

1 080 

1 340 

Kraftfahrzeuge . . 

520 

385 

435 

580 

705 

690 

750 

610 

Sonstige 

1 875 

1 675 

! 925 

2 240 

2 085 

1 980 

2 470 

2 820 

Dauerkulturen 

20 

38 

35 

35 

33 

32 

32 

32 

Viehbestandsveränderungen 

-98 

+ 30 

-82 

-294 

-123 

-211 

+347 

-123 

Rinder über zwei Jahre 

-37 

+ 58 

-72 

-288 

-122 

-228 

+322 

-184 

Pferde 

-53 

-27 

-10 

- 9 

- 2 

+ 10 

+ 16 

+ 40 

Schafe 

- 5 

0 

+ 2 

+ 3 

+ 1 

+ 7 

+ 9 

+ 21 

Ziegen 

- 3 

- 1 

- 2 

0 

0 

0 

0 

0 

Bruttoanlageinvestitionen 









insgesamt 

4 852 

4 628 

4 753 

5 106 

5 170 

4 661 

5819 

5 999 

Abschreibungen 

2 520 

3315 

3 425 

3 740 

4 155 

4 520 

4 920 

5 400 

Nettoinvestitionen 

2 332 

1313 

1328 

1366 

1 015 

141 

899 

599 


ohne Forstwirtschaft und Fischerei 
<) ab Januar 1968 ohne Mehrwertsteuer 

*) Landmaschinen und Geräte, sonstige nicht fest mit dem Gebäude verbundene Ausrüstungen 
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Tabelle 26 


Fremdkapital, Guthaben und Forderungen sowie Zinsleistungen 
der Landwirtsdiaft in der Bundesrepublik Deutschland 

Stand 30. Juni 


Gliederung 

1964 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 1 

1974 


Fremdkapital in Miilionen DM 





Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 

5 634 

6 662 

6 635 

6 865 

7 285 

6 892 

7 175 

7 202 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . . 

4 044 

4 536 

4 659 

4 720 

4 765 

4 794 

4 933 

4 978 

Langfristige Verbindlichkeiten . . . 

5 995 

11 930 

13 268 

14410 

14 740 

15 403 

16 142 

16 684 

insgesamt 

15 673 

23 128 

24 562 

25 995 

26 790 

27 089 

28 250 

28 864 


Guthaben in Miilionen DM 





Guthaben, Forderungen 

4 673 

4 916 

5 506 

6 072 

5 598 

6 264 

6 799 

6 826 

Zusammensetzung des Fremdkapitals in Va 




Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 

36 

29 

27 

26 

27 

25 

25 

25 

Mittelfristige Verbindlichkeiten .. 

26 

20 

19 

18 

18 

18 

18 

17 

Langfristige Verbindlichkeiten . . , 

38 

51 

54 

56 

55 

57 

57 

58 

insgesamt 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



Zinsleistungen 







1963/64 

1967/68 

1 1968/69 

1 1969/70 

1 1970/71 

1 1971/72 

1 1972/73 1 

1973/74 

Fremdkapital in Millionen DM 

15 066 

22 090 

23 845 

25 278 

26 392 

26 939 

27 669 

28 557 

Zinsleistungen in Millionen DM . . 

703 

1 153 

1 180 

1 421 

1 541 

1412 

1 688 

2 009 

Durchschnittlicher Zinssatz ln Vo . . 

4.7 

5.2 

4.9 

5.6 

5.8 

5.2 

6.1 

7.0 


*) ohne Forstwirtschaft und Fischerei 
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Tabelle 27 


Vermögen der Landwirtschaft (Zeitwert) in der Bundesrepublik Deutschland 

Stand 30. Juni 


Gliederung 

1964 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 V) 






Mrd. DM 





Boden 

21.9 

22,8 

23,0 

23,3 

23,4 

23,4 

23,5 

23,6 

23,6 

23,6 

(Landwirtschaftliche Nutzfläche) 











darunter; 











Grundverbesserungen 

3,3 

4,3 

4,6 

4,9 

5,2 

5.5 

5,8 

5.9 

5.9 

6,0 

Wirtschaftsgebäude 

27,? 

29,1 

29,7 

30,6 

31,4 

32.0 

32,4 

32,7 

32,8 

33,0 

Maschinen und Geräte - 

16,8 

19,0 

19,4 

19,7 

20,4 

21,3 

22,0 

22,1 

22,5 

23,0 

Vieh 

14,3 

16,6 

16,1 

15,7 

16,5 

16,8 

16,2 

15,8 

18,9 

20,5 

Dauerkulturen 

1.1 

1.2 

1.3 

1.3 

1.4 

1.5 

1.5 

1.6 

1.6 

1.7 

Umlaufvermögen 

13,7 

13,4 

13,8 

13,8 

14,2 

15,0 

15,7 

15,9 

16,1 

19,0 

Gesamt 

95,5 

102,1 

103.3 

104,4 

107,3 

110,0 

111,3 

111,7 

115,5 

120,8 

Wohngebäude 

16,8 

17,2 

17,5 

17.7 

17,9 

18,1 

18,3 

18,4 

18,6 

18,7 

insgesamt 

112,3 

119,3 

120,8 

122,1 

125,2 

128,1 

129,6 

130,1 

134,1 

139,5 


Boden 

22,9 

22,3 

22,3 

22,3 

•/# 

21,8 

21,3 

2J.t 

21,1 

20,4 

19 ß 

(Landwirtschaftliche Nutzfläche) 

darunter; 

Grund Verbesserungen 

3,5 

4ß 

4,5 

4,7 

4,8 

5,0 

5,2 

5,3 

5,1 

5.0 

Wirtschaftsgebäude 

29,0 

28,5 

28,7 

29,3 

29,3 

29,1 

29,1 

29,3 

28,1 

27,3 

Maschinen und Geräte 

17 ß 

18,6 

18,8 

18,9 

19,0 

19,3 

19,8 

19,8 

19,5 

19,1 

Vieh 

15,0 

16,3 

15,6 

15,0 

15,3 

15,3 

14,6 

14,2 

16,4 

17,0 

Dauerkulturen 

lr2 

U2 

1,3 

1,2 

1,3 

1,4 

1.3 

1,4 

1,4 

1,4 

Umlaufvermögen 


13,1 

13,3 

13,3 

13,3 

13,6 

14,1 

14,2 

13,9 

15,7 

insgesamt 

lOOß 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 


V) vorläufig 
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Text 2 


Erläuterungen und Materialgrundlagen zu den Buchführungsergebnissen der Testbetriebe 
Auswahl der Testbetriebe 


Nach den Richtlinien vom 23. Januar 1956 ist der 
Erfassungsbereich des Teslbelriebsnetzes gemäß 
§§ 2 und 4 des Landwirtschaflsgeselzes wie folgt 
gekennzeichnet: 

1. Ausreichende Einkommenskapazitäl 

Die Betriebe sollen bei ordnungsgemäßer Füh- 
rung die wirtschaftliche Existenz einer bäuer- 
lichen Familie nachhaltig gewährleisten. 

2. Gebietstypische Betriebe 

Die Betriebe sollen hinsichtlicfi ihres Bodennut- 
zungssystems, ihres Nulzflächenumfanges und 
ihres Einreihungswertes für das jeweilige Gebiet 
typisch sein. 

3. Durchsdinittliche Produktionsbedingungen 

Die Betriebe sollen durchschnittliche Produk- 
tionsbedingungen hinsichtlich ihrer natürlichen 
Standortverhältnisse, ihrer Betriebsstruktur und 
ihrer Betriebsorganisation aufweisen. Auszu- 
schließen sind: 

— Betriebe mit stärkerem Anbau von landwirt- 
schaftlichen Sonderkulturenj 

— Betriebe, deren Umsätze nicht vorwiegend 
aus dem Verkauf pflanzlicher und tierischer 
Erzeugnisse stammen; 

— Betriebe mit größerem Waldbesitz {Wald- 
flächenanteil über 10"/oan der Betriebsfläche); 

— Betriebe mit tedlmischen Nebenbetrieben 
und landwirtschaftlich-gewerbliche Gemischt- 
betriebe; 

— nach Möglichkeit Pachtbetriebe. 

4. Landwirtschaftlich bestimmte Erwerbs- und Ein- 
kommensstniktur. 

In den ausgewählten Betrieben dürfen die Ein- 
künfte aus außerbetrieblichen Erwerbsquellen 
nur von untergeordneter Bedeutung sein. 

Diese Richtlinien wurden im Frühjahr 1973 erwei- 
tert. Die neuen Richtlinien vom 18. April 1973 galten 
erstmalig für das Wirtschaftsjahr 1973/74. Künftig 
soll die ganze Vielfalt der heutigen Betriebsformen 
und Bewirlschafltungsverhältnisse berücksichtigt 
werden. Im einzelnen sind annähernd Ihrem Anteil 
an der Gesamtheit der landwirtschaftlichen Betriebe 
in das Testbetriebsnetz auch einzubeziehen: 

— Betriebe mit stärkerem Anbau besonderer Kul- 
turen (z. B. Spargel, Feldgemüse), 

— Betriebe mit Wald (Einschränkung: die Betriebe 
dürfen jedoch nicht außerhalb der Betriebssy- 
steme Landwirtschaft bzw. Gartenbau liegen), 


— Pachtbetriebe (Betriebspachten), 

— Betriebe mit landwirtsdiaftlichen Nebenbetrie- 
ben (z. B, Fremdenpension), 

— Betriebe mit gewerblichen Nebenbetrieben und 

— Betriebe mit sonstigen Formen der Einkommens- 
kombination. 

Für das Wirtsdiaftsjahr 1973/74 wurden erstmalig 
auch Nebenerwerbabetriebe in das Testbetriebsnetz 
einbezogen. Es wird angeslrebl. zukünftig die Ein- 
kommenslage aller sozialökonomischer Gruppen in 
der Landwirtschaft (Voll-, Zu- und Nebenerwerbs- 
betriebe) anhand von Buchführungsergebnissen re- 
präsentativ darzustellen. 

Die Auswahl der Testbetriebe erfolgt in den Bun- 
desländern durch eigens dazu gebildete Lande.saus- 
I Schüsse, Unter Vorsitz eines Vertreters der obersten 
Landesbehörde für Landwirtschaft gehören dem 
Ausschuß an: 

— je ein Vertreter der Landwirtschaftskammem, in 
Ländern ohne Landwirtschaftskammem ein Ver- 
treter der Mlllelbehörde, 

— ein Vertreter der Finanzvcrwallimg 

— ein Vertreter des Berufsstandes und 

— ein Vertreter der landwirtschaftlichen Buchstel- 
len. 

Zusätzlich können Sachverständige gehört werden. 
In der Regel werden Landwirtschaftssdiulen, Bera- 
tungsstellen, Landwirtschaftsämter. Buchstellen und 
die Berufsvertretung bei der Suche nach geeigneten 
Betrieben mit eingeschaltet. 

Die Landesausschüsse haben darüber zu w^achen, daß 
die Testbetriebe gemäß den Richtlinien ausgewählt 
werden und eine repräsentative Stichprobe entsteht. 

Die Betriebe, die für das Teslbelriebsnelz ausge- 
wahlt werden, sollen nadi den Richtlinien von 1956 
gebietstypisch sein. Die Entscheidung darüber, ob 
ein Betrieb gebietstypisch ist und damit in den Er- 
fdssungsbereich des Testbetriebsnetzes fällt, liegt 
bei den Sachverständigenausschüssen. 1973 wurde 
diesen Ausschüssen für die Auswahl der Testbe- 
triebe Spezialmateridl an die Hand gegeben, das aus 
den Ergebnissen der LZ 1971 gewonnen wurde. Die 
.Ausschüsse können daraus ersehen, wie sich die Be- 
triebe des Erfassungsbereidis auf die Wirtschafts- 
gebiete, Betriebssysteme und Größenklassen des 
Standardbetriebseinkommens verteilen. 

Zusätzlich sieben weitere Informationen über Buch- 
führungsbetriebe, Kooperationen, Pachtbelriebe u. a. 
aus diesem Material zur Verfügung. 
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Die Testbetriebe sollen nach den Richtlinien durch- 
schnittliche Produktionsbedingungen aufweisen. 
Diese Bedingung wird durch die Forderung nach 
gebietstypisdien Betrieben auf neuerer Grundlage 
berücksichtigt. 

Die vierte Bedingung für die Auswahl der Testbe- 
triebe war eine landwirtschaftlich bestimmte Er- 
werbs- und Einkommensstruktur, Diese Forderung 
hatte ihre Berechtigung in einer Zeit, als kombi- 
nierte Einkommen selten vorkamen. Im Zuge der 
immer stärkeren Einkommensverflechtung ist eine 
solche Einschränkung nicht mehr haltbar. Es wird 
deshalb viel mehr als bisher darauf ankommen, Ein- 
kommenskombinationen im Untersuchungsbereich 
des Testbetriebsnetzes repräsentativ zu erfassen. 

Abgrenzung nach § 4 LwG 

Nach § 4 LwG ist bei Feststellung der Lage der 
Landwirtschaft ira wesentlichen von Betrieben aus- 
zugehen, .die bei ordnungsmäßiger Führung die 
wirtschaftliche Existenz einer bäuerlichen Familie 
nachhaltig gewährleisten**. Das LwG selbst setzt so- 
mit eine Grenze für diejenigen Betriebe, für die in 
erster Linie die Einkommenslage dargestellt werden 
soll. Der Gesetzgeber hat jedoch angesichts der lau- 
fenden strukturellen Veränderungen in der Land- 
wirtsdiaft keine feste Abgrenzung vorgesehen, son- 
dern diese nur qualitativ beschrieben. Die vom 
BML in Zusammenarbeit mit dem Beirat zur Fest- 
stellung der Ertragslage gewählte Grenze hat daher 
zwangsläufig zu Diskussionen geführt. 

In den Riciitlinien von 1956 wurde als Anhaltspunkt 
für die Mindestgröße ein Betriebsertrag von 8 000 
DM genannt. 

Ab dem Wirtschaftsjahr 1965/66 wurden nur noch 
Betriebe mit einem bereinigten Betriebsertrag von 
mindestens 15 000 DM je Betrieb in die Auswertung 
der Effektiv- und Vergleichsrechnung einbezogen. 
Mit dieser Grenze ergab sich eine Zweiteilung der 
landwirtschaftlichen Testbetriebe in eine Gruppe 
von Betrieben, die § 4 LwG entsprechen und die 
damit die eigentliche Materialgrundlage für die Ein- 
kommensaneüyse im Agrarbericht darstellen, und in 
eine zahlenmäßig kleinere Gruppe von Betrieben, 
die unter dieser Grenze nach § 4 LwG liegen. Be- 
triebe mit einem bereinigten Betriebsertrag von 
15 000 DM verfügten ungefähr über ein Arbeitsein- 
kommen von 7 500 DM je Betrieb oder 5 000 DM je 
Arbeitskraft. Die Bundesregierung war der Auffas- 
sung, daß diese Grenze relativ niedrig war und rücht 
wesentlich mehr als ein Existenzminimum gewähr- 
leistete. In Betrieben unter dieser Grenze kann erst 
die Erwerbs- und Einkommenskombination die Vor- 
aussetzungen für eine angemessene Existenzbasis 
schaffen. 

Die Grenze von 15 000 DM bereinigtem Betrlebs- 
erlrag blieb zwei Jahre konstant und wurde dann in 
Anlehnung an die Einkommensentwicklung in der 
übrigen Wirtschaft fortgeschrieben. Im Wirtschafts- 
jahr 1970/71 erreichte die Grenze gemäß § 4 LwG 
eine Höhe von 23 900 DM je Betrieb (vgl. Schau- 
bild 1). 


Ab dem Wirtschaftsjahr 1971/72 wurde die Grenze 
gemäß § 4 LwG vom bereinigten Betriebsertrag auf 
das Standardbetriebseinkommen *) (STBE) umge- 
slellt. Für die Umstellung sprachen vor allem zwei 
Gründe: 

1. Das Standardbetriebseinkommen ist ein besserer 
Maßstab für die Einkommenskapazität eines Be- 
triebes als der bereinigte Betriebserlrag, der in 
seiner Höhe von den Betriebsleiterfähigkeiten 
und von den Besonderheiten eines Jahres, wie 
Emteschwankungen, Sefaweinezyklus, vorüber- 
gehenden Preisveränderungen, beeinflußt wird. 

2. Da das Statistische Bundesamt für alle landwirt- 
schaftlichen Betriebe im Rahmen der Landwirt- 
schaftszählung 1971 das Standardbetriebseinkom- 
men errechnet und veröffentlicht hat und in Zu- 
kunft aufgrund der Ergebnisse der Agrarbericht- 
erstaltung alle zwei Jahre aktualisiert wird, kann 
der Erfassungsbereich des Testbetriebsnetzes 
nach Umfang und Struktur genau festgelegt wer- 
den. Damit werden auch die Voraussetzungen 
für die Hochrechnung der Testbetriebsergebnisse 
auf die Gesamtheit der Betriebe verbessert. 

Einem bereinigten Betriebsertrag von 23 900 DM für 
1970/71 entsprach in dem entsprechenden Betriebs- 
größenbereich ein Standard betriebseinkommen von 
9 942 DM. Dieser Wert wird jeweils mit der durch- 
schnittlichen Wachstumsrate des Volkseinkommens 
je Erwerbstätigen der letzten drei Kalenderjahre 
fortgeschrieben. Für 1971/72 ergab sich als Grenze 
ein Standardbetriebseinkommen von 1 1 000 DM/Be- 
Irieb, für 1972/73 ein solches von 12 200 DM/Betrieb 
und für 1973/74 von 13 000 DM/Betrieb. Die Umstel- 
lung der Grenze nach § 4 LwG vom bereinigten Be- 
triebsertrag auf das Standardbetriebseinkommen hat 
zu keiner Veränderung der Abgrenzung geführt. 

Zur umfassenden Information wurden seit 1965/66 
die Ergebnisse der Betriebe imter der Grenze nach 
§ 4 LwG in einem gesonderten Absdinitt im Agrar- 
bericht dargestellt. Im Hinblick auf eine zukünftige 
einheitliche Darstellung der Voll-, Zu- und Neben- 
erwerbsbetriebe wurden 1973/74 bei der Landwirt- 
schaft diese Betriebe in die allgemeine Darstellung 
der Testbetriebe und in die Hochrechnung mit ein- 
bezogen, wobei sie nun lediglich eine von vier Grö- 
ßenklassen darstellen. Allerdings beruht die Haupt- 
aussage des Agrarberichts entsprechend dem Wort- 
laut des § 4 LwG nach wie vor auf den Ergebnissen 
der Betriebe, die den Anforderungen dieses Para- 
graphen entsprechen. 


0 Das Standardbetriebseinkommen ist ein kalkuliertes 
Betriebseinkommen, von dem das tatsächlich erzielte 
nach oben oder unten abweichen kann. Es gibt an, wel- 
ches Betriebseinkommen bei ordnungsgemäßer und 
standortgerechter Bewirtschaftung im Durchschnitt der 
Betriebe erzielt werden kann und dient als Kennziffer 
für die wirtschaftliche Größe eines Betriebes. Das 
Standardbetriebseinkommen wird mit Hilfe durch- 
schnittlicher Erträge, Erlöspreise und Kosten berechnet. 
Im Gegensatz dazu wird das Bel riebae Inkommen aus 
den Buchführungsergebnissen der Betriebe ermittelt. 
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Scbaubild 1 


Entwicklung der Grenze nach § 4 LwG 


OM bereinigter Betriebsertrag je Betrieb 
30000 


20000 


10000 


bereinigter Betriebsertrag Je Betrieb 


15000 

- 


6200 


6 700 


15000 


6200 


15000 


18000 


6800 


7500 


19600 


8200 


Standardbetriebseinkommen Je Betrieb 


1 1963/64 1 64/65 I 65/66 66/67 67/68 68/69 




8900 


69/70 


23900 


9900 


HOOO 


70/71 


71/72 


DM Standardbetriebs* 
einkommen Je Betrieb 

30000 


12200 


13500 


72/73 


73/74 


20000 


10000 


Zahl der erfaßten Teslbetriebe 

über die Zahl der seit 1954/55 erfaßten Teslbetriebe 
gibt Übersicht 1 Auskunft. 

Die Entwicklung der Betriebsgrößenstruktur der 
landwirtschaftlichen Testbetriebe von 1954/55 bis 
1973/74 zeigt Übersicht 2. Die Betriebe imter 20 ha 
LF hatten in den ersten beiden Jahren des Testbe- 
triebsnetzes einen Anteil von rd. 30 Vo. Mit der An- 
wendung der Richtlinien im Wirtschaftsjahr 1956/57 


stieg der Anteil der kleineren Betriebe sprunghaft 
auf 62 ®/o an. Seit dieser Zeit nahm der Anteil wieder 
ab. 1973/74 lag er bei 27 ®/d. 

In Übersicht 3 ist die Verteilung auf Betriebsgrößen 
nach dem STBE dargestellt. 1963/64 hatten die Be- 
triebe unter der Grenze nach § 4 LwG einen Anteil 
von 4,2 ®/o, 1973/74 8,6 ®/o. Die Betriebe über der 
Grenze naA § 4 LwG bis 20 000 DM STBE gingen in 
derselben Zeit von 51,5 auf 12,7 ®/q zurück. 
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Übersicht 1 

Zahl der seit 1954/55 erfaßten Testbetriebe für den Grünen Bericht/Agrarberlcfat 


Zahl der erfaßten Testbetriebe 

Wirtschaftsjahr 

Landwirtschaft 




Hauplerwerbs- 

Nebenerwerbs- 

Weinbau 

Gartenbau 


betriebe 

betriebe 



1954/55 

5 005 

- 



_ 

1955/56 

7 199 

— 

— 

— 

1956/57 

8 178 

— 

142 

497 

1957/58 

8 224 

— 

162 

454 

1958/59 

8 370 

— 

176 

538 

1959/60 

8611 

— 

213 

550 

1960/61 

8 404 

— 

204 

584 

1961/62 

8 369 

— 

225 

641 

1962/63 

8 132 

— 

215 

626 

1963/64 

7 969 • 

— 

254 

712 

1964/65 

7 857 

— 

263 

712 

1965/66 

7 762 

— 

258 

830 

1966/67 

7 606 

— 

?57 

852 

1967/68 

7 670 

— 

271 

781 

1968/69 

7 408 

— 

213 

704 

1969/70 

7 582 

— 

225 

581 

1970/71 

7 624 

— 

220 

683 

1971/72 

7 734 

— 

241 

615 

1972/73 

7 807 

— 

202 

624 

' 1973/74 

7 495 

834 

210 

596 


• 


* 



über die Verteilung der ausgewerteten landwirtschaftlichen Testbetriebe des 
Wirtschaftsjahres 1973/74 nach verschiedenen Kriterien geben die Übersichten 4 
imd 5 Auskunft. 
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Übersicht 2 


Relative Verteilung der erfaßten landwlrtsdiaftllcfaen Hauplerwerbsbetriebe 
nach dem Nutzfiädienuniiang 

1954/55 bis 1973/74 


Wlrtsdiaftsjahr 

Anteil der Betriebe (®/o) mit einem Nutzflächenumfang 
von . , . ha LF 

Insgesamt 

unter 20 

1 20 bis SO 1 

50 und mehr 

1954/55 

25,4 

47,6 

27,0 

100,0 

1955/56 

32,8 

43,3 

23,9 

100,0 

1956/57 •) 

62,4 

25,3 

12,3 

100,0 

1957/58 

60,8 

25,8 

13,4 

100,0 

1958/59 

60,9 

25,9 

13,2 

100,0 

1959/60 

61,9 

25,3 

12,8 

100,0 

1960/61 

61,2 

26,2 

12,6 

100,0 

1961/62 

60,6 

26,7 

12,7 

100,0 

1962/63 

58,9 

28,0 

13,1 

100,0 

1963/64 

57,7 

29,6 

12,7 

100,0 

1964/65 

56,1 

31,3 

12,6 

100,0 

1965/66 

54,3 

33,6 

12.1 

100,0 

1966/67 

54,0 

35,1 

10,9 

100,0 

1967/68 

51,9 

37,5 

10,6 

100,0 

1968/69 

50,9 

38,4 

10,7 

100,0 

1969/70 

47.6 

41,7 

10,7 

100,0 

1970/71 

40,9 

47,8 

11,3 

100,0 

1971/72 

37,1 

52,2 

10,7 

100.0 

1972/73 

32,4 

56,0 

11,6 

100,0 

1973/74 

26,7 

59,9 

13,4 

100,0 


') Anwendung der Richtlinien vom 23. Januar 1956. 


Übersicht 3 


Relative Verteilung der erfaßten landwirtsdiaftlidien Haupterwerbsbetriebe 
nach der Höhe des Standardbelriebseinkommens 

1963/64 bis 1973/74 


Wirtschaftsjahr 

Anteil der Betriebe (•/•) mit einem SlBE/Betrleb 

von . . . DM 

insgesamt 

unter § 4 

Grenze § 4 
bis unter 20 000 

20 000 bis 

50 000 

50 000 
und mehr 

1963/64 

4,2 

51,5 

32,9 

11,4 

100,0 

1964/65 

2.7 

48,8 

36,2 

12.3 

100,0 

1965/66 

5.5 

44,9 

38,3 

11.3 

100,0 

1966/67 

4.5 

44,4 

40,8 

10,3 

100,0 

1967/68 

7.3 

37,8 

43,4 

11,5 

100,0 

1968/69 

8,9 

35,7 

44,4 

11,0 

100,0 

1969/70 

8,6 

32,0 

48,9 

10,5 

100,0 

1970/71 

9,6 

24,4 

54,4 

11,6 

100,0 

1971/72 

9,4 

21,5 

58,2 

10,9 

100,0 

1972/73 

9.0 

18,5 

59,4 

13,1 

100,0 

1973/74 

8,6 

12,7 

62,8 

15,9 

100,0 
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Übersicht 4 


Verteilung der ausgewerteten iandwIrtsdiafUidien Haupterwerbsbetriebe 
gegliedert nach Btindesländem, Betriebslermen und SIBE Größenklassen 1 §73/74 




Größenklasse DM StBE 


Bundesland 

Belriebs- 
f orm 

unter der 
Grenze 
54LwG 

Grenze 
nach § 4 
bis tmtei 

20 000 

20 000 
bis unter 

50 000 

50 000 
und mehr 

insgesamt i 


M 

I 

3 

68 

142 

214 


F 

13 

29 

421 

105 

568 

Schleswig-Holstein , , , * 

V 

3 

2 

8 

13 

26 

XLA 

1 

3 

43 

41 

93 


zusanxmen 

18 

37 

545 

301 1 

[ 901 


M 

20 

10 

175 

176 

381 


F 

32 

50 

316 

50 

448 

Niedersachsen 

V 

2 

7 

22 

10 

41 


XLA 

11 

18 

186 

55 

270 


zusammen 

65 

85 

699 

291 1 

1 1 140 


M 

7 

12 

114 

75 

208 


F 

27 

58 

2?? 

27 

389 

Nordrhein-Westfalen . . , . 

V 

2 

7 

34 

10 

53 


XLA 

23 

28 

135 

34 

220 


zusammen | 

59 

105 

560 

146 

1 870 


M 

1 

4 

90 

39 

134 


F 

ti 

57 

293 

3 

364 

Hessen , . . . , . , * . 

V 

1 

— 

29 

15 

45 


XLA 

11 

26 

227 

16 

280 


zusammen 

1 24 

87 

639 

73 i 

1 823 


M 

7 

11 

96 

54 

168 


F 

t7 

53 

430 

14 

514 

Rheinland-Palz 

V 

3 



16 

8 

27 

und Saarland 

XLA 


8 

120 

13 

146 




zusammen 

\ 32 

72 

662 

89 1 

1 8S5 


M 

17 

22 

89 

34 

162 


F 

89 

119 

268 

9 

485 

Baden-Württemberg . , , . 

V 

4 

3 

14 

7 

28 

XLA 

28 

38 

146 

9 

221 


zusammen 

1 138 

182 

517 

59 1 

j 896 


M 

36 

42 

256 

177 

511 


F 

236 

269 

612 

25 

1 142 

Bayern - - - , 

V 

2 

5 

20 

4 

31 


XLA 

35 

69 

198 

24 

326 


zusammen j 

1 309 

385 

I 036 

230 1 

t 2 010 


M 

89 

104 

888 

697 

1 778 


F 

425 

635 

2 617 

233 

3910 

Bundesgebiet 

V 

17 

24 

143 

67 

251 


XLA 

114 

190 

I 060 

192 

1 556 


zusammen 

645 

953 

4 708 

1 189 

7 495 


*) M Mark tfnidit betriebe} F = Fulterbaubetriebei V — Veredlungsbelrlebej XLA = Gemisditbetilebe 
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Übersicht 5 


Verteilung der erSaßten landwirtsdiafUlchen Haupterwerbsbelriebe 
nach Wirtschaftsgebieten, Betriebssystemen und ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe 
der Betriebe unter bzw. über der Grenze nach § 4 LwG 1973/74 



Mark-tfrudit- ' 
betriebe 

Fulterbau- 

betriebe 

Veredlungs- 

betriebe 

Landw. Gemlsdil- 
betriebe 

Wirtadiaftagebiet 

unter 

[ über 

unter 

1 Über 

unter 

1 über 

unter 

1 über 





der Grenze nach § 4 LwG 

- 


Marschgebiet, Schleswig ........ 

1 

40 1 

8 

238 

„ 

6 

I 

18 

Ostholstein 

— 

113 

3 

114 

— 

5 

— 

28 

MitteJholstein 

. — 

59 

2 

201 

3 

12 

— 

46 

Niedersächsische Nordsee- 
marschen* und -geesten 


2 

16 

196 


3 


3 

Emsland 

. — 

15 

2 

30 

— 

8 

— 

71 

Oldenburg-Mittelweser 

15 

25 

8 

55 

2 

20 

9 

66 

Niedersädisische Flußauen und 
Heidegebiele 

1 

45 

1 

92 


5 

1 

78 

Ostheide 

— , 

58 

— 

4 

— 

— 

— 

9 

Braunschwelg-Hildesheimer 

Lößbörden 

2 

129 


5 



1 

l 

Leinebergland 

2 

84 

5 

34 

— 

3 

— 

31 

Hellweg-BÖrde» SüdosI west Talen , . 

6 

76 

I 

48 

— 

15 

17 

74 

Münsterland 

I 

5 

4 

62 

1 

8 

3 

26 

Niederrhein 

— 

20 

— 

53 

1 

16 

1 

55 

Köln-Aachener Bucht 


70 

3 

54 

— 

3 

— 

21 

Rhein isch-Weslfälisches Industrie^ 
gebiet 


18 

1 

14 


4 

2 

5 

Bergische.s Land 

— 

7 

1 

45 

■ — 

1 

— 

4 

Sauerland 

— 

4 

17 

73 

— 

4 

_ 

5 

West- und f^ordhessen 

— 

4B 

5 

123 

1 — ^ 

19 

4 

112 

Mittel- und Südhessen 

l 

52 

1 

HO 

— . 

12 

12 

71 

Osthessen * 

— 

21 

5 

129 

1 

13 

5 

83 

Mitlelrhein und Westerwald 

3 

27 

8 

146 

1 

9 

1 

33 

Eifel-Westpfalz * . , , . * , .»,.** . , < 

l 

30 

7 

246 

1 

9 

2 

68 

Rheinpfalz 

3 

101 

2 

21 

1 

6 

2 

37 

Saarland 

— 

3 

— 

84 

— 


— 

3 

Badisches Rheintal 

6 

41 

8 

27 

— 

1 

t 

18 

Nordbaden-Tauberland 

7 

31 

5 

24 

2 

3 

6 

36 

Neckarbecken . ^ ^ ^ 

3 

38 

10 

43 

1 

8 

5 

40 

OstaJb-Hohenlohe 


1 

12 

79 

l 

4 

2 

22 

Schwäbisches Donaugebiet 

— 

16 

8 

60 

— 

5 

2 

42 

Schwarzwald-Westolb 

l 

5 

24 

31 

— 

1 

11 

16 

Bodenseebecken und Ober- 
schwaben * , 


n 

22 

129 


2 

1 

18 

Spessart-Südrhön 

2 

24 

7 

12 


5 

3 

12 

Mainfränkische Platten 

5 

103 

1 

8 

— 

l 

3 

12 

Millelfränkisches Bedken 

3 

37 

14 

89 

1 

2 

6 

45 

Obermain-Frankenalb 

8 

44 

26 

104 

— 

- — 

6 

69 

Franken- und Oberpfälzerwald .4 

5 

23 

18 

77 

_ 

I 

6 

56 

Schwäbisch-Oberbergisches 
Hügelland 

5 

67 

25 

160 


2 

5 

31 

Niederbayerischer Ackergäu , . . . 

4 

1S8 

15 

51 

— 

5 

4 

48 

Bayerischer Wald 

— 

3 

36 

45 

l 


1 

5 

Isar-Inn-Hügellond 

l 

15 

28 

119 

— 

' 10 


10 

Voralpines Hügelland 

2 

1 

36 

168 

- — 

3 

1 

3 

Bayerisdies Alpenvorland 

— 

— 

29 

70 

— 

— 

— 

— 

Bundesgebiet 

88 

1 670 

425 

3 473 

17 

234 

114 

1 431 
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Die 1973/74 ausgewerteten Testbetriebe über der 
Grenze nach § 4 LwG und die Gesamtheit der land- 
wirtschaftlichen Betriebe über der Grenze nach § 4 
LwG verteilten sich wie folgt auf die verschiedenen 
Größenklassen: 


Übersicht 6 


Größenklasse DM StBE 

Test- 

betriebc 

Gesamtheit 
der land- 
wirtschaft- 
lichen 
Betriebe *) 


Anteil der Betriebe in •/© 

13 500 bis 20 000 ... . 

13,9 

36,2 

20 000 bis 50 000 

68,7 

54,7 

50 000 und mehr 

17,4 

9.1 

insgesamt . ^ . 

100.0 

100,0 


Landwirtschaftszählung 1971 


Danach sind in der Stichprobe die großen Betriebe 
über 50 000 DM StBE relativ stärker vertreten als in 
der Wirklichkeit, — dies gilt mit Einschränkungen 


auch für die Gruppen von 20 000 bis 50 000 DM 
StBE — die kleinen Betriebe von 13 500 bis unter 
20 000 DM StBE dagegen schwächer. Das liegt ein- 
mal daran, daß in Betrieben mit weniger als 20 000 
DM StBE die Betriebsleiter nur schwer zu bewegen 
sind, Bücher zu führenj es wird somit für die Bun- 
desländer zunehmend schwieriger, in dieser Grö- 
ßenklasse ausreichend Betriebe zu finden. Das gilt 
insbesondere auch für die Betriebe unter der Grenze 
§ 4 LwG und die Nebenerwerbsbetriebe. Zum ande- 
ren müssen auch die Klassen der größeren Betriebe 
mit mehr als 50 000 DM StBE mit einer gewissen 
Mindestanzahl besetzt sein, um eine statistisch ge- 
sicherte repräsentative Aussage zu ermöglichen. In- 
sofern ist es erforderlich, daß diese Betriebe in der 
Stichprobe relativ stärker vertreten sind. Diese Ab- 
weichungen der Stichprobe von der Gesamtheit der 
Betriebe wird durch die Gewichtung bei der Hoch- 
rechnung der Ergebnisse ausgeglichen, (vergleiche 
Hodiredinung S. 56) 

Ein Vergleich einiger Ertrags- und Leistungsdaten 
der hochgerechneten Testbetriebsergebnisse für das 
Bundesgebiet mit den entsprechenden Werten der 
allgemeinen Statistik zeigt, daß die Testbetricbe mit 
ihren Leistungen im Durchschnitt nicht über dem 
Durchschnitt der Betriebe des Bundesgebietes lie- 
gen. (Übersicht 7) 


Übersicht 7 


Leistungsvergleich der Testbetriebe mit der Landwirtschaft insgesamt ’) 


Erträge und 

Einheit 


Teslbetiiebe *) 


Landwirtschaft insgesamt *) 

Leistungen 

tfi69/70 i 

1970.71 1 

197172 l 

197273 ) 

197374 

196070 1 

19707! i 

197172 

1 107173.1 

197374 

Weizen 

dt/ha 

38,9 

38,4 

43.7 

39,8 

42,2 

40,2 

37.9 

46,2 

40,6 

44.5 

Roggen 

dt/ha 

33,1 

31,8 

35,8 

36,4 

36,6 

33,1 

30,8 

35,1 

34,6 

34,9 

Gerste 

dt/ha 

37,6 

34,9 

38,9 

40,4 

39,5 

37.0 

32,2 

38,4 

38,7 

39,6 

Hafer 

dt/ha 

38,0 

33,6 

39,7 

37,9 

37,4 

34.6 

30,1 

36,3 

35,8 

37,1 

Menggetreide . . . . . . , . 

dt/ha 

36,5 

32,4 

35,8 

37,3 

36,5 

34,6 

32.0 

37,8 

35,8 

38,4 

Getreide insgesamt . - . 

dt/ha 

36,4 

34,3 

39,4 

37.7 

38,9 

36,5 

33,0 

39,6 

38,0 

39,8 

Kartoffeln 

dt'ha 

235 

244 

244 

253 

250 

285 

272 

274 

299 

285 

Zuckerrüben 

dt^a 

399 

397 

414 

412 

447 

452 

440 

458 

442 

451 

Mildi 

kg/Kuh 

3 875 

3 915 

3 968 

4 059 

4 049 

3 760 

3 798 

3 813 

3 936 

3 927 

Eier 

Stück/ 

Lege- 

henne 

182 

185 

184 

200 

191 

213 

220 

226 

232 

232 


Hochgeredmete Ergebnisse der landwirtschaftlichen Hauplerwcrbsbetiiebe für die Bundesrepublik Deutschland 
*) aufgrund der amtlichen Statistik 
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Einen Überblick über die Verteilung der Neben- 
erwerbsbetriebe vermittelt Übersicht 8. 


Übersicht 8 


Verteilung der Nebenerwerbsbelrlebe 
1973/74 

a) nach Bundesländern 


Bundesland 

Anzahl 

Schleswig-Holstein ............ 

32 

105 

56 

125 

89 

150 

277 

Niedersachsen 

Nordrhein- Westfalen 

Hessen ........................ 

Rheinland-Palz und Saarland .... 

Baden-Württemberg 

Bayern 


Bundesgebiet 

834 


bj nach Größenklassen 

GrößcnlcJasse 

StBE . . . DM/Betrleb 

Antoil 

Betriebe 

®/o 

unter 5 000 

2,9 

32ß 

32J 

20,3 

f/,5 

5 000 bis 10 000 

10 000 bis 15 000 

15 000 bis 20 000 

20 000 und mehr 


insgesamt , . . 

100,0 

c) nach Betriebslormen 

Belriebslorm 

Anteil 

Betriebe 

•/• 

Marktfrucht 

26,7 

45.9 

5,6 

1,2 

20,0 

0,6 

Futterbau 

Veredlung 

Dauerkultur 

Landw. Gemischt 

Gartenbau 


insgesamt . . . 

100,0 


Wie aus der nächsten Aufstellung hervorgeht, konn- 
ten für die Feststellung der Ertragslage im Wein- 
bau die Buchabschlüsse von 210 Weinbaubetrieben 
ausgewertet werden. 


Verteilung der ausgewertelen Weinbaubetrlebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 1973/74 



Betriebe 

a) nach dem RebfJächenanteil an der 


LF und dem Grad der Hängigkeit 


der Rebilächen 


Rebflächen: 15 bis 30 ®/o an der LF 


Flach- und Hanglagenbetriebe .... 

48 

Steillagenbetriebe 

14 

Rebflächen: 30 und mehr ®/o an der LF 


Flach- und Hanglagenbetriebe .... 

120 

Steillagenbetriebe 

28 

zusammen , . . 

210 

bj nach Weinbaugebieten 


Mosel-Saar-Ruwer 

37 

Rheinhessen 

95 

Rheinpfalz 

56 

Baden-Württemberg 

22 

zusammen . . . 

210 

c) nadi der Vermarktungsiorm 


Betriebe mit 


Winzergenossenschaftsanschluß 

31 

Faß wein Vermarktung 

97 

Flaschenweinvermarktimg 

82 

zusammen . . . 

210 


In Übersicht 9 sind die im Kalenderjahr 1973 bzw« 
im Wirtschaftsjahr 1973/74 ausgewerteten Buch- 
führungsstatistiken von Gartenbaubetrieben nach 
Ländern und Belriebsfonnen gegliedert. Mit Aus- 
nahme des Obstbaues überwiegen die Betriebe, die 
ihre Buchführung mit dem Kalenderjahr abschlie- 
ßen. 

Von den ausgewerteten Erwerbsgartenbaubetrieben 
entfallen rd. 69 Vo auf das Kalenderjahr und 31 ®/o 
auf das Wirtschaftsjahr. 
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Übersicht 9 


Zahl der erfaßten Erwerbsgartenbaubetriebe 
Kalenderjahr 1973, Wirtschaftsjahr 1973/74 


Land 

Gemüse- 
bau- 
be triebe 

Zier- 

pflanzen- 

bau- 

betriebe 

Gemischt- 

betriebe 

Oslbau- 

betriebe 

Baum- 

schulen 

insgesamt 

Schleswig-Holstein 

2 

9 

5 

3 

12 

31 

Hamburg 

21 

20 

9 

24 



74 

Niedersachsen und 







Bremen 

3 

15 

8 

28 

14 

68 

Nordrhein-Westfalen .... 

17 

23 

6 

8 

6 

60 

Hessen 

9 

27 

2 

3 

6 

47 

Rheinland-Pfalz 

14 

19 

4 

3 

3 

43 

Baden-Württemberg .... 

44 

104 

20 

5 

11 

184 

Bayern 

23 

40 

10 

1 

7 

81 

Saarland 

— 

7 

1 

— 

— 

8 

zusammen . . . 

133 

264 

65 

75 

59 

596 

Wirtschaftsjahr 1972/73 . . 

128 

263 

91 

84 

58 

624 


Auswertung der Testbetriebsergebnisse ') 

Aufgrund der methodischen Andenmgen 1973 (ver- 
gleidie Agrarbericht 1974, Budiführungsergebnisse 
S. 10 oder Materialband S. 41) sind die Jahrgänge 
ab 1963/64 für den Agrarbericht 1974 neu aufbereitet 
worden. Die seit dem Agrarbericht 1974 ausgewie- 
senen Zeitreihen sind nicht mehr mit denen in frü- 
heren Agrarberichten identisch. Mit Ausnahme einer 
Umstellung der Vergleichsrechnung (siehe S. 60 
Vergleichsrechnimg nach § 4 LwG) wurden für den 
Agrarbericht 1975 gegenüber dem Vorjahr keine 
methodischen Änderungen bei der Auswertung der 
Testbetriebe vorgenommen. 

Die Betriebe unter der Grenze § 4 LwG wurden 
erstmalig in die Gesamt auswertung als vierte Grö- 
ßenklasse einbezogen und mit hochgerechnet. 

Die Nebenerwerbsbetriebe wurden erstmalig ausge- 
werlet und wegen der dazu nicht ausreichenden 
Materialgrxmdlage nicht hochgerechnet. 

Hochrechnung 

Wegen der mit der Grundgesamtheit nicht ganz pro- 
portionalen Stichprobe (siehe S. 54) wurden für die 


•) Die Verarbeitung der Daten der Testbelriebsergeb- 
nisse erfolgte auf der Rechenanlage der Gesellschaft 
für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD). 


Aussagen über die Einkommenssituation der land- 
wirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in den Lan- 
dern und im Bundesgebiet die Ergebnisse der erfaß- 
ten Betriebe gewogen und hochgerechnet Dazu 
werden zimächst länderweise die Gruppendurch- 
sdmitte der nach Betriebsformen (siehe S. 64 L) und 
Größenklassen des Standardbetriebseinkommens zu- 
sammengefaßten Testbetriebe ermittelt. Gewichtet 
wird jede Gruppe mit dem Anteil der landwirtschaft- 
lich genutzten Fläche, den die entsprechende Grund- 
gesamtheit nach den Ergebnissen der Landwirt- 
schaftszählung 1971 tatsächlich bewirtschaftet Die 
Ergebnisse sowohl der kleinen als auch der großen 
Betriebe gehen somit mit dem der Wirklichkeit ent- 
sprechenden Gewicht in das Gesamtergebnis ein. 

Die Ergebnisse der gartenbaulichen imd weinbau- 
lichen Haupterwerbsbetriebe köimen ebenso wie die 
landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebe noch 
nicht hochgerechnet werden, weil dazu nicht alle Be- 
triebsgruppen ausreichend in der Stichprobe vertre- 
ten sind. Für diese Bereiche wurden ausschließlich 
die Durchschnittsergebnisse der erfaßten Betriebe 
ausgewiesen. Wissenschaftliche Arbeiten zur weite- 
ren Verbessenmg der Stichprobe sind angelaufen. 
Hochgerechnete Ergebnisse wurden jeweils als 
solche gekennzeichnet. 

Wie in früheren Agrar- und Grünen Berichten wur- 
den wieder verschiedene Eihkommensberechnungen 
durchgeführt: 
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Einkommensredinung für die Betriebe 
(Einkommensrechnung I) 

Diese Einkommensrechnung baut auf der Vorstel- 
lung eines «schulden- und pachtfrei gedachten Be- 
triebes, der nur mit entlohnten Arbeitskräften be- 


wirtschaftet wird“ auf. Wichtigster Einkommens- 
maßstab ist das Betriebseinkommen, Es umfaßt alle 
in einem Betrieb erzielten Faktoreinkommen. Wei- 
tere davon abgeleitete Einkommensmaßstäbe sind 
der Arbeitsertrag und der Reinertrag (vgl. folgendes 
Schema). 


Schema der Einkommensrechnung für die Betriebe 
(Einkomraensrechnimg 1) 


Bare Betriebseinnahmen (einschließlich nichtgewerb- 
liche Nebenbetriebe, Forst, Jagd, Fischerei) 

Sonstiges (außerordentliche Gewinne beim Verkauf 
von Anlagegütem, Erträge aus Tätigkeiten in Ver- 
bindung mit dem landwirtschaftlichen Betrieb, au- 
ßergewöhnliche und periodenfrerade Erträge) 

Unbare Leistungen: 

Wert der Bestandsveränderungen an Vieh und 
selbsterzeugten Vorräten 

Wert des Eigenverbrauchs an Betriebserzeug- 
nissen zu Erzeugerpreisen 

Wert des Naturallohnes an Betriebserzeugnis- 
sen zu Erzeugerpreisen 


Betriebsertrag abzüglich 


Barer Sachaufwand (einschließlich nichlge werbliche 
Nebenbetriebe, Forst, Jagd, Fischerei) (ohne Aus- 
gaben für neue Wirtschaftsgebäude und größere 
Maschinen) 

Sonstiges (außergewöhnliche Verluste beim Verkauf 
von Anlagegütem, Aufwendungen für Tätigkeiten 
in Verbindung mit dem landwirtschaftlichen Betrieb, 
außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendun- 
gen) 

Unbarer Sachaufwand: 

Wert der Bestandsveränderungen an zugekauf- 
len Vorräten 

Abschreibungen 
Betriebssleuem und Lasten 


Sachaufwand (bar und unbar) 
und Betriebssteuem 


Betriebseinkommen 


abzüglich 

Zinsansatz für das Aktivkapital 
Arbeitsertrag 


Für diese Einkommensrechnung sind eine Reihe von 
kalkulatorischen Ansätzen und Annahmen erforder- 
lich. 

Als betriebsnotwendiger Arbeitskräftebesatz wurde 
im Wirtschaftsjahr 1973/74 wie bisher der in der 
Buchführung ermittelte tatsächlich vorhandene 


*) früher: Arbeitseinkommen 


abzüglich 

Fremdlöhne einschließlich der Beiträge zur Sozial- 
und Unfallversicherung, Betriebshaushalt und Wert 
des Naturallohnes 

Lohnansatz für den Belriebsinhaber und seine mil- 
arbeitenden, nichtentlohnten Familienangehörigen 
(einschließlich Betriebsleiterzuschlag) 


Reinertrag 


Arbeitskräftebesatz angesetzt. Bei der Beredinung 
des Reinertrages wurde aus statistisch-methodischen 
Gründen die Arbeitsleistung der familieneigenen 
Arbeitskräfte in Anlehnung an die Verdienste fami- 
iienfremder Arbeitskräfte mit pauschalen Sätzen 
bewertet (vgl folgende Aufstellung). Dabei ist zu 
beachten, daß der einheitliche Lohnansatz die unter- 
schiedliche Arbeitsleistung in den einzelnen Betrie- 
ben unberücksichtigt läßt. 


57 


Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Lohnansatz für Pamillenarbeitskräfle 
1973/74 


PamilienarbeitskräUe 

Betriebe der 
Landwirtschaft 
und des 
Weinbaues 

Betriebe des 
Gartenbaues 

DM 

Betriebsleiter 

männliche Familienangehörige 

weibliche Familienangehörige 

14 200 18 900 

12 900 16 600 

10 850 12 700 


Für die dispositive Tätigkeit des Betriebsleiters wurde in den landwirtschaft- 
lichen Betrieben und in den Weinbaubetrieben ein Zuschlag von 625 DM je 
10 000 DM Einheilswert, in den Gartenbaubetrieben von 260 DM je 10 000 DM 
Betriebseinnahmen angesetzt. 

Die Ermittlung des Aküvkapitals erfolgte beim Boden und bei den Wirtschafts- 
gebäuden der landwirtschaftlichen Betriebe auf der Basis kapitalisierter Netto- 
Paditpreise. 

Netto-Pad^tpreise (Zinsansatz) für Boden- und Wirtschafisgebäudekapital 
in landwirtsdiaftlichen Betrieben 

1973/74 

- DM/ha LF 


BetricbsgrÖOenklasse 

ha/LF 

Einheitswert . . , DM/ha LF 

uiiKr 

800 

000 

bit tmtar 

I 200 

t 200 
bl« unt^r 
] 600 

1 600 
bl« untei 

2 000 

2000 

und mehr 

unter 20 * , . 

91 

136 

159 

180 

206 

20 bis unter 50 * • . . 

96 

126 

156 

169 

192 

50 und mehr 

63 

113 

137 

165 

179 


ln Weinbaubetrieben werden für das Boden- und Gebrauchskapital die in der 
folgenden Übersicht angegebenen Werte angesetzt. Sie wurden durch eine Son- 
deruntersuchung im Jahre 1964 ermittelt und seitdem mit Hilfe der Ergebnisse 
über die Investitionen in den Buchführungsbetrieben fortgeschrieben. 


Boden- und Gebraudiskapital in Weinbaubetrieben V 
(ohne landwirtschaftlichen Anteil) 

DM je ha Rebfläche 


Betriebe mit . . . ^/« 

Rebfläche an der LF 

Betriebe mit überwiegend 

Flach- und 

Steülagen 

Hanglagen 

15 bis unter 30 

45 396 

58 648 

30 und mehr . • 

56 112 

62145 


*) Bodeiiwert, Mauern, Rebanlagen, Wirtschaftsgebäude, Maschinen. Geräte, FaBraum 
und Zugkräfte 


Im Gartenbau wurde der Boden mit den gleichen Ansätzen wie im Vorjahr bewer- 
tet und das durch eine Sondererhebung für den Stichtag 30. Juni 1962 ermittelte 
Gebrauchskapitai unter Berücksichtigung der vorgenommenen Investitionen auf 
den 30. Juni 1973 fortgeschrieben. 
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Das Zug- und Nutzvieh wurde wie folgt bewertet: 


Pferde 1 955 DM je GV 

Rindvieh 1 620 DM je GV 

Schweine * . . 1 500 DM je GV 

Schafe 1 280 DM je GV 


Als Maschinenkapital wurde der Zeitwert der vorhandenen Maschinen genom- 
men. Als Umlaufkapital wird ein bestimmter Prozentsatz des Betriebsauiwandes 
zuzüglich des Lohnansatzes für Betriebsinhaber und nicht entlohnte Familienan- 
gehörige angesetzt, der sich wie in den Vorjahren nach der Größe der Nutzfläche 
des Betriebes und dem Bodennutzungssystem richtet, da für Betriebssysteme ent- 
sprechende Untersuchungen noch nicht vorliegen. 

In den Wein- und Gartenbaubetrieben wurde ebenfalls ein bestimmter Prozent- 
satz des Betriebsaufwandes als Umlaufkapital unterstellt. Dieser Prozentsatz blieb 
für die einzelnen Betriebsformen gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Das nach dieser Methode ermittelte Aktivkapital dient u. a. zur Berechnung des 
Zinsansatzes. Der Zinsfuß für das Aktivkapital sowie das Eigenkapilal beträgt im 
Wirtschaftsjahr 1973/74 unverändert 3,5 ®/o. 


Einkommensrechnung für die Unternehmen 
(Einkommensrechnung II) 

ln dieser Einkommensrechnung wird das der Unternehmerfamilie aus dem Unter- 
nehmen zufließende Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft ermittelt. Es ergibt 
sich aus dem Betriebseinkommen im wesentlichen durch Abzug der Fremdlöhne 
sowie der Pacht- und Zinsaufwendungen und durch Addition der Pacht- und Zins- 
erträge sowie des vom Verpächter getragenen Aufwandes (vgl. Schema). 

Dieses Reineinkommen (Gewinn) umfaßt das Entgelt für die nicht entlohnte 
Arbeit des Unternehmers und seiner mitarbeitenden Familienangehörigen, das 
eingesetzte Eigenkapital und die unternehmerische Tätigkeit. 

Das Reineinkommen steht für die Privatentnahmen des Unternehmers (persön- 
liche Steuern, Lebenshaltung, AUerssicherung, Altenteilslasten, Erbabfindungen, 
private Vermögensbildung usw.) und die Eigenkapitalbildung des Unternehmens 
(Nettoinveslitionen, Tilgung von Fremdkapital) zur Verfügung. 

Die EigenkapitalbUdung ist ein wesentlicher Maßstab für die Beurteilung der 
Untemehmensentwicklimg. Sie errechnet sich aus dem Eigenkapital (= Vermögen 
X Fremdkapilal) am Ende minus Eigenkapilal am Anfang des Wirtsdiaflsjahres. 


Schema der Einkommensrechnung für die Unternehmen 
(Einkommensrechnung II) 

Betriebseinkommen 

abzüglich 

Fremdlöhne einschließlich der Beiträge zur Sozial- und Unfallversicherung, 
Betriebshaushalt und Wert des Naturallohnes 

Aufwendungen für zugepachtete Flächen und Gebäude 
Zinsen für Fremdkapilal des Unternehmens 

zuzüglich 

vom Verpächter getragener Aufwand 

Einnehmern aus verpachteten Flächen und Gebäuden des Unternehmens 
Zinsen und Dividenden für Finanzvermögen des Unternehmens 

V ^ / 

Reineinkommen (Gewinn) 
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Die z. Z. zur Verfügung stehenden Bilanzdaten zur 
Ermittlung der Höhe des Eigenkapitals sind proble- 
matisdi, da die Vermögensbewertung, insbesondere 
von Grund und Boden, noch nicht einheitlich vorge- 
nommen wird. Aus diesem Grunde wurde auf die 
Darstellung der Höhe des Eigenkapitals verzic^jtet. 
Es kann jedoch in jedem Fall davon ausgegangen 
werden, daß die Vermögensbewertung im Einzelbe- 
trieb zum Schluß und zum Anfang des Wirtschafts- 
jahres immer nach denselben Grundsätzen vorge- 
nommen wird, so daß die Eigenkapitalveränderung 
korrekt zu ermitteln ist. 

Es muß auch darauf hingewiesen werden, daß 
die so ermittelte Eigenkapitalentwicklung nur etwas 
über Situation und Entwicklung des Unternehmens 
aussagt — und nicht etwa über Vermögensverhält- 
nisse und -entwicklung des ünlemehmerhaus- 
halts — da die Entnahmen für private Vermögens- 
bildung oder Einlagen aus Privatvermögen nicht 
vollständig erfaßt werden. 


Vergleichsrechnnng nach § 4 LwG 
(Ertrags- Aufwandsrechnung nach § 4 LwG) 

Nach § 4 des Landwirtschaftsgesetzes ist die Bun- 
desregierung verpflichtet, bei der jährlichen Fest- 
stellung der Lage der Landwirtschaft eine Stellung- 
nahme abzugeben, «inwieweit 

a) ein den Löhnen vergleichbarer Berufs- und Tarif- 
gruppen entsprechender Lohn für die fremden 


und familieneigenen Arbeitskräfte — umgerech- 
net auf notwendige Vollarbeitskräfte — , 

b) ein angemessenes Entgelt für die Tätigkeit des 
Betriebsleiters (Betriebsleiterzuschlag) und 

c) eine angemessene Verzinsung des betriebsnot- 
wendigen Kapitals 

erzielt sind“. 

Im Gegensatz zu den o. g. «Effektivrechnungen" 
wurde bisher in der Vergleichsrechnung nicht von 
dem tatsächlichen Ln den Betrieben erzielten Ein- 
kommen ausgegangen, sondern von bestimmten 
kalkulatorischen Werten für die Vergütung der im 
Betrieb eingesetzten Produktionsfaktoren. Eine 
Trennung in fremde und eigene Faktorleistungen 
(von der Unternehmerfamilie aus gesehen) wurde 
dabei nicht vorgenommen. 

Um die Aussagekraft der Vergleichsrechnung zu 
verbessern, wird sie im Agrarbericht 1975 erstmals 
auf der Basis des Reineinkommens (Gewinns) durch- 
geführt (=» Untemehmensansatz). Dies bedeutet, 
daß die Aufwendungen für Fremdkapital, zugepach- 
tete Flächen und Lohnarbeitskräfte in ihrer tatsäch- 
lichen Höhe berücksichtigt werden. 

Die Unterschiede zwischen der alten und der neuen 
Fassung der Vergleichsrechnung, dem Betriebs- und 
Untemehmensansatz, verdeutlicht das folgende 
Schema: 


Die bisherige Vergleichsrechnung auf der Basis des 
Betriebseinkommens vrird Im Malerialband, Tabelle 34, 
forlgeführt. 


Schema für die 


Vergleichsrechnung nach § 4 LwG 
— Unternehmensansatz — 


Ertrags-Aufwandsrechnung nach § 4 LwG 
— Betriebsansatz — 


Reineinkommen 

zuzüglich Zuschlag für Eigenverbrauch 
abzüglich 

= Vergleichsreineinkommen 



Vergleichslohn für Betriebsleiter und 
nicht entlohnte Familienarbeitskräfte -) 

zuzüglich 

Betriebsleiterzuschlag 

zuzüglich 

Zinsansatz für das Eigenkapital 


Summe der Vergleichsansätze 
(Unternehmen) 


Vergleichsreineinkommen 

abzüglich 

Summe der Vergleichsansätze 
(Unternehmen) 

= 

Abstand 


Der Abstand wird jeweils in Prozent der Summe der 
Vergleichsansätze ausgewiesen. Das Vergleichsrein- 
einkomraen und die Summe der Vergleichsansätze 


Betriebseinkommen 
Zuschlag für Eigenverbrauch 
Beitrag zur Berufsgenossenschafi * *) 
Vergleichsbetriebseinkommen 

Vergleichslohn für alle Arbeitskräfte •) 

Betriebsleilerzuschlag 

Zinsansatz für das gesamte Aktivkapital 

Summe der Vergleichsansätze 

(Betrieb) 


Vergleichsbetriebseinkoramen 
Summe der Vergleichsansätze 
(Betrieb) 

Abstand 


sind im Textband in DM je Familien-Arbeitskraft 
dargestellt und nicht mehr in DM je ha LF. 


*) Beim Untemehmensansatz im Unternehmensaufwand enthalten. 

*) Einschließlich Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. 
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Der Vergleidi der laiidwirlschafUidien Lohne mit 
den auBerlandwirtsdiafÜidien wird gesondert in 
Texlziffer 59 des Textbandes durdigeführt* 

Trotx der Umstellung der Vergleidisredtnung nadi 
5 4 LwG auf das Reineinkommen ergeben sidi bei 
der Durchführung immer nodi einige Probleme. Die 
absolute Höhe der Ergebnisse der Beredinung las- 
sen sidi daher nur mit Vorbehalt interpretieren. 

Nach f 4 LwG Ist bei der Vergleidisredmung im 
wesentlidieii von Betrieben auszugehen, die bei 
ordnungsmäßiger Führung die wirlschaftlidte Exi- 
stenz einer bäuerlichen Familie nachhaltig gewähr- 
leisten, Auf die Problematik, die mit einer solchen 
Abgrenzung verbunden isL wurde bereits auf S, 48 
eingegangen. 

Auf Eigenverbraudi und Naturallohn wird ln der 
Vergleichsrechnung nach § 4 LwG ein Aufschlag von 
37 Vo auf die Erzeugerpreise vorgenommen. Dieser 
Aufschlag berücksichtigt die zusätzlichen Aufwen- 
dungen der Bauernfamilie für die Aufbereitung und 
Konservierung der dem Betrieb entnonunenen Nah- 
riingsmiLtel bis zur Konsumreife. 

Die Definition der einzelnen Komponenten des § 4 
LwG — vergleichbare Berufs- und Tarifgruppen, 
betriebs not wendige Vollarbeitskräfle, angemesse- 
ner Betriebsleiterzuschlag und angemessene Verzin- 
sung des betriebsnotwendigen Kapitals — ist unge- 
nau und untersthiedlidi auslegungsfähig. 

Gewerblidie Berufs- und Tarifgruppen, die mit der 
Landwirtschaft voll vergleichbar sind, gibt es nicht 
Für einen Einkommensverglelch mit der Landwirt- 
schaft wären selbständige Unternehmen aus dem 
Bereich des gewerblichen Mittelstandes mit ähn- 
licher Arbeitskräftestruktur und ähnlichem Kapital- 
besatz wie in der Landwirtschaft noch am besten 
geeignet. Dieser Vergleich scheitert jedoch an feh- 
lenden vergleichbaren Aufzeichnungen über die Er- 
tragslage in den entsprechenden Zweigen der ge- 
werblichen Wirtschaft. Aus diesem Grunde mußten 
für den Vergleich die Verdienste von gewerblichen 
Arbeitnehmern herangezogen werden. Selbständig- 
keit, größeres Vermögen, freie Einteilung des Ar- 
beitstages. keine klaren Grenzen zwischen Arbeits- 
und Freizeit, weitgehend freie Entscheidung über 
Art und Umfang der sozialen Sicherungt benifsspezi- 
fische Gesetze über die zu zahlenden Steuern auf der 
einen und Abhängigkeit, geringes Vermögen, fest- 
gelegte Arbeits- und Freizeit, gesetzlich geregelte 
Sozialversicherung und Lohnsteuerzahluag auf der 
anderen Seite kennzeichnen die Problematik, die mit 
diesem Vergleich zwangsläufig verbunden ist Dar- 
um wird weiter eingehend geprüft, inwieweit in 
Zukunft an Stelle des Vergleichs von Bmttoeinkünf- 
ten ein solcher anhand von Nettohaushaltseinkom- 
men möglich ist (vgl, S. 62 „Verfügbares Einkom- 
men“). 

Als betriebsDot wendige Arbeitskräfte werden die in 
den Testbetrieben vorhandenen Arbeitskräfte unter- 
stellt Eine Untersuchung hat ergeben, daß der vor- 
liandene Arbeitskiäftebesatz im großen und ganzen 
auch als betriebsnotwendig anzusehen ist. Für einen 


Teil der Betriebsgruppen, insbesondere im unteren 
Größenbereich, trifft das jedoch nicht voll zu. 

Für die Arbeitskräfte wird in der Vergleichsredi- 
nung nach 5 4 LwG einheitlich ein gewerblicher Ver- 
gleidislohn angesetzt, der dem durchsdinittlichen 
Bruttoarbeitsverdienst der Versicherten in der .Ar- 
beiterrentenversidienrng (ohne Land- und Forst- 
arbeiter und ohne Bergarbeiter) entspricht. Gegen- 
über dem Vorjahr erhöhte sich der gewerbliche 
Vergleichslohn für 1972/73 bei den Männern um 11,8 
und bei den Frauen um 154 Vo. 


Gewerhi/chej Vergfeichsiofin 1973/74 
in DM/ Jahr 


Art dcT 

Arhei UkiMt« 

Smtlo.Arb^iLsiVQrdJciiite tTer 
Veraldicrleii in der Aibeiter- 
innienvprBidienmiT 1} 

V©r- 

tühn 

igHWO* 

gtaiar 

burch- 

sduüllt}) 

h&U Leu Li*i* 

slung«- alunga- 

gjuppe 1 gruppe 2 grepp« 3 

Männer , . . . , 

22 008 19 638 17 478 

14 514 13 596 13 050 

21 152 

13 588 

Frauen 



ohne Land- und Forstwirtschaft und ohne Bergbau 
DurdisdinUt gewichtet nach der Zusammensetzung des 
Bestandes an landwirtschaillidien VoUarbellskrälten 
ln den Betrieben über 10 Ua LF 

Für die dispositive Tätigkeit in landwirtschaftlichen 
Betrieben wird in Anlehnung an die Differenz zwi- 
schen Landarbeiterlölmen und Gehältern von land- 
wirtsdiaftlidien Gutsbeamten ein Betriebsleiter- 
Zuschlag von 70 DM/ha LF angesetzt ln den Garten- 
baubetrieben beträgt der Betriebsleiterzuschlag 
60 DM je 2 600 DM Umsatz und in den Weinbau- 
betrieben 300 DM je ha Rebfläche, Spezielle Ver- 
hältnisse des Betriebes hinsichlUch Größe, Produk- 
tionsemrichtmigi Umsatz- und Einkommenshöhe 
bleiben dabei unberücksichügt. 

Der Gesetzgeber hat keine Hinweise gegeben, was 
unter der angemessenen Verzinsung des betriebs- 
notwendigen Kapitals zu verstehen ist Die in den 
Berechnungen seit dem ersten Bericht verwendeten 
3*/® Vö orientierten sich am langjährigen Durchschnitt 
der Aktienrendite. Für 1973/74 ergab sich wie in den 
beiden Vorjahren ein Zinssatz von 3,5 Vo. Als „be- 
triebsnotwendig“ wurde das vorhandene AkÜvkapi- 
tal unterstellt, da es infolge des schnellen techni- 
schen Fortschrittes keine brauchbare Methode für 
die Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals ln 
der Vielzahl verschiedenartiger Betriebe gibt. 
Schwierigkeiten bereitet auch die Bewertung des 
Aküvkapitals, insbesondere des Bodens (siehe S. 58). 

Das Eigenkapital Ln der Vergleichsrechnung wird 
ermittelt aus dem Aktivkapital abzüglich des Wertes 
des zugepachteten Bodens und des durchschnittlidien 
Fremdkapitals, 

Der Wert der Verg leichsrechn ung liegt in erster Linie 
in der ablesbaren Entwicklung der Ertragslage in 
den verschiedenen Betriebsgruppen der Haupter- 
werbsbetriebe unter Berüdcsichtigung angemessener 
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Ansätze für die Entlohnung der nicht entlohnten 
Färnillenarbeitskräfte. des Eigenkapitals und die 
dispositive Tätigkeit des Betriebsleiters. Sie ist z. Z. 
aber auch die methodisch beste Berechnung für 
einen Einkoramensvergleich mit außerlandwirt- 
schaftlichen Bereichen. Teilweise außerhalb des 
Agrarberichtes durchgeführte Vergleiche des Ge- 
samteinkommens der Landwirte mit den gewerb- 
lichen Vergleichslöhnen lassen außeracht, daß das 
Landwirtschaftsgesetz auch ausdrücklich auf ein Ent- 
gelt für die Unternehmertätigkeit und eine ange- 
messene Verzinsung des betriebsnotwendigen Ka- 
pitals abstellt. 

Darüber hinaus bleibt die Tatsache unberücksichtigt, 
daß auch die nichtlandwirtschaftlichen Arbeitnehmer 
neben ihrem erfaßten Arbeitslohn vielfach über wei- 
tere Einkünfte verfügen. 

Weitere Ausführungen zur Problematik angestreb- 
ter Vergleiche von Nettohaushaltseinkommen fin- 
den sich weiter unten. 

Einkommensrechnung für die Unternehmerfamilien 
(Einkommensrechnung III) 

In diese Einkommensrechnung werden neben den 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft auch alle 
anderen von der Untemehmerfamilie — Unterneh- 
merehepaar und Hofnachfolger — erzielten Brutto- 
einkünfte aus: 

— selbständiger Tätigkeit, 

— unselbständiger Tätigkeit, 

— Renten und 

— sonstigen Einkünften etwa aus Gewerbebetrie- 
ben, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpach- 
tung u. a. 

mit einbezogen. Dabei werden die Einkünfte aus 
unselbständiger Tätigkeit aus erhebungstechni- 
schen Gründen zunächst netto erfaßt und mit einem 
Faktor für Lohnsteuer und Sozialversicherung (ein- 
schließlich Arbeitgeberanteil) in Bruttowerle umge- 
rechnet. Damit wird ein Gesamtüberblick über die 
Einkommensverhältnisse der Familien mögli<±. 

Schema der Einkommensrechnung für die Unter- 
nehmerfamilien 

(Einkommensrechnung III) 

Reineinkommen (Gewinn) 
zuzüglich 

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit ‘) außerhalb 
des land- und forstwirtschaftlichen Unternehmens 

Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit’) außer- 
halb des land- und forstwirtschaftlichen Unterneh- 
mens 

Renten und andere wiederkehrende Bezüge ’) 
abzüglich 


*) nur soweit sie vom Betriebsleiter, seiner Ehefrau und/ 
oder dem Hofnachfolger erzielt werden 


Aufwendungen für selbständige und unselbständige 
Einkünfte außerhalb des land- und forstwirtschaft- 
lichen Unternehmens 


Er we r bse i nkomme n 
zuzüglich 

Einkünfte aus privatem Kapitalvermögen 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung pri- 
vaten Vermögens 

Sonstiges z. B. aus Gewerbebetrieb 


Gesamteinkommen 


Verfügbares Einkommen 

In letzter Zeit ist verschiedentlich die Berechnung 
des verfügbaren Einkommens diskutiert worden. Ein 
Vergleich zwischen dem landwirtschaftlichen und 
nichtlandwirtsdiaftlichen Bereich wirft dabei zahl- 
reiche Probleme auf. 

Zunächst sind Einkommens- und Vermögensrech- 
nung bei der Ermittlung der Einkonunenslage von 
Selbständigen nicht klar zu trennen. Längerfristige 
Entscheidungen über die Entwicklung des Betriebes 
berühren die gegenwärtige reale Einkommenssitua- 
tion. In Zeiten, in denen ein beschleunigter Struktur- 
wandel stattfindet, muß in den landwirtschaftlichen 
Betrieben verstärkt investiert werden, um das Be- 
triebswachstum und damit künftig notwendige Ein- 
kommenssteigerungen zu sichern. Solche Investitio- 
nen sind — soweit sie zur Erhaltung der Rentabili- 
tät und zur Minderimg des unternehmerischen Risi- 
kos nicht aus Fremdkapital finanziert werden kön- 
nen — aus Eigenmitteln, d. h. aus dem Reineinkom- 
men (Gewinn) zu finanzieren, soweit nicht zusätz- 
lich außerbetriebliche Einkünfte zur Verfügung ste- 
hen. 

Diese Gesichtspimkte erschweren die Ermittlung des 
verfügbaren 'Einkommens in landwirtschaftlichen 
Betrieben außerordentlich. Daneben sind z. B. Steu- 
erbelastung, Aufwendungen zur Absicherung sozia- 
ler Risiken, eventuelle Entgelte für Arbeitsleistun- 
gen, die über die „Normalarbeitszeit" hinausgehen 
und anderes zu berücksichtigen. 

Noch schwieriger gestaltet sich z. Z. aber die Erfas- 
sung entsprechender Daten für den nichtlandwirt- 
schaftlichen Bereich, wobei insbesondere zwei Pro- 
blembereiche anstehen: 

1. die Auswahl der für den Vergleich geeigneten 
Berufsgruppen, 

2. die Erfassung der verschiedenen Einkommensbe- 
standteile sowie der Einflußfaktoren auf das ver- 
fügbare Einkommen bei nichllandwirtschaftlichen 
Berufsgruppen. 

Die bereits früher in diesem Zusammenhang aufge- 
tretenen Fragen stellen sich heute in gleicher Weise; 

— sollen und können die Durchschnittseinkommen 
aller Selbständigen herangezogen werden? 


62 


Deutscher Bundestag — 1 , Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


— oder nur die Einkommen von Inhabern mit Be- 
trieben einer bestimmten Struktur (Handwerks- 
betriebe, Produktionsbetriebe)? 

— ist ein Vergleich mit den Einkommen Selbstän- 
diger ohne regionale Differenzierung zweck- 
mäßig? 

TL Z. werden die Möglichkeiten eingehend geprüft, 
für den nichtland wirtschaftlichen Bereich, d. h. für 
vergleichbare Berufsgruppen, ähnlich detaillierte 
und aussagefähige Materialgrundlagen zu beschaf- 
fen, wie sie für die Landwirtschaft aufgrund der 
Testbuchführung bereits vorliegen. Erst wenn aus- 
reichende Unterlagen über die Höhe der verfüg- 
baren Haushaltseinkommen, der Einkommensbezie- 
her und der Haushaltspersonen für vergleichbare 
Berufsgruppen vorliegen, wäre ein entsprechender 
zusätzlicher Vergleich methodisch korrekt durchführ- 
bar. 
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zu Schaubild 1 


Betriebssysteme in der Agrarwirtschaft ^ 


Bexeidtaaac 


Rttrz- I 
bmidk« 

nuAf I 


Aairtl am Standarddediuntibcttrag f) de« Betriebes 


LANDWIRTSCHAFT • L A 
Markcfrvditbctriebe M 

JiüfktfruAt^Spnudhttf. Mf 

lotefuiWrucbtbetriebe MIN 

Extensivfruditbetricbc M E X 

Mmrktfrmtht-VtrkMmtkftr. Mf 

Marktfnidit'Futtcrbaubctr. M F 

Markcfr.-Veredluiigsbetr. M — V 

Markcfr.'Dau^kalnirbctr. M — D 

Futterbaubetricbe F 

FmtUrk*m-SpnUJkrtfiekt F| 

Mil dt Yiebbet riebe F M 1 

Rlndermastbetrlebe F R 1 

FmittrkMifVtTkHndkeiTttkr Ff 

Funerbao-Marktfruditbetr. F — M 

Futurbai«-Veredluiissbetr. F V 

Ftttterbati'DauerkQlcurbctr. F — D 

Veredluogfbetriebe V 

Vtredlrnngs^SptzUIkttruhe V| 

Sdiweutebetrieb« V S W 

CeflCKelbetrieb« V G £ 

VtftdI»nf9‘VrrkmndkttT» Vj 

Veredi.-Markifntdttbetr. V — M 

Veredlunft'Fatterbaubctr« V — F 

Vcredl.'Dauerkaltorb^r. V — D 

Dtuerknlturbetrleb« D 

DMttfkultur-SptiUlkttr» Of 

Obstbaobetrtebe D O B 

Veinbaubetriebe D W E 

Hopfeftbaubetrieba D H O 

Dmurrkultmf'Vtikundkitr, Df 

Daaerk.'Marktfmdnbeu. D ^ M 

Dancrkultur-Funerbaubctr. D — F 

Daoerkult.^Veredluogsbetr. D — V 

Laiidw. Gemlsciktbetriebe X L A 

Laadv. mit Marktfnjdtt X M M 

Laädw. mit Funerbau X M F 

Laadw. mit Veredluac X M V 

Laadw. mit Datterkultarea X M D ^ 


Laadwirt tdtaft 
>73Ve 


Marktfrudtc ^ SO */■ 

I Marktfrndtt ^ 75 

50 •/• < Marktfrodit < 75 V« 

Fntterbaa ^ 50 •/• 

I Futterbau ^ 75 Ve 

50 •/• ^ Futterbau 75 •/• 

Veredlung ^ 50 •/« 

I VercÄuo» > 75 Vi 

50 •/. < Vcffdluo* < 75 •/• 
Daoerkolturen ^ 50 Va 
Dauerkulturcn ^ 75 V« 


50 V% ^ Dauerkulturcn 
< 75 •/• 


Marktf ruckt« Futterbau» 
^Veredlung u< Dsuerkulturea 
jeweils 50 •/« 


InteasivfrSdttc ^ Extenshrfrfidtta 
Exteaaivfrfidite^ lateasiTfrfidite 


Veredl. ^ Futterb. ^ Danerk. 
Futterb. < Veredl. ^ Dauerk. 
Futterb. •< Dauerk. > Veredl. 


Veredl. < Marktfr. > Dauerk. 
Marktfr. ^ Veredl. ^ Dauerk. 
Marktfr. ^ Dauerk.^ Veredl. 


Futterb.^ Marktfr.^ Dauerk. 
Marktfr.^ Futterb.^ Dauerk. 
Marktfr.^ Dauerk.^ Futterb. 


Mildierzeug. ^ RindflcisdierzMg. 
Riadfleisd&eraeug.^ Milcherzeug. 


Schweine ^ Geflügel 
GeflDgel ^ Schweine 


Weiab. ^ Obstb. ^ Hopfeab. 
Obttb. < Weiab. ^ Hopfeab. 
Obstb. ^ HopfenbT^ Weinb. 


Futterb.^ Marktfr.^ Veredl. 
Marktfr.^ Futterb.^ Veredl. 
Marktfr. < Veredl.> Futterb. 


M<FSV;F>Dt 
M< V>F{ vSd 
M<D>F jD>V 


GARTENBAU G A 

Gemutebetriebe G 

GtmCtt^SptiUtkttritk* Gf 

Freilandgemfitebetriebe G F R 

Uatcrgltsgcmüsebetricbe GUN 

Gtm6$9-VtfkmndbttTitk< Gf 

Zierpnanzenbetrieb« Z 

ZitrpfUnxtn-SptzialktlT. Z\ 

Freilandzicrpflaazeabetr. Z F R 

Topfpflanzeabetriebe Z T O 

Unterglasschalttblttmenbetr. Z S N 

ZmplUazen^Vtrhmndkttf. Zf 

Baumschulen B 

Bäumidiml^SptxUtketr. B| 

Bßmmsfbml^VtrkMndbetr, Bf 

Garteabaul. Gemlschtbetr. X G A 


Gartenbau 

'*>75V« 


Gcmuie ^ 50 V« 

I GemOse > 75 | 

50Ve<Gemaat <75Va 
SHierpflaazen ^ 50 */§ 

Zierpflanzen ^ 75 Va 

50 V« ^ Zierpflanzen < 75 Va 

Baumtdtultn ^ 50 */« ^ 

Baumsdiulaa ^ 75 V« L 

50 •/# ^ Baumschttlea < 75 V« J 

Gemüae, Zierpflanzen und 
Baumschulen jeweils ^ 50 */• 


FORSTWIRTSCHAFT 

FO 

Fontw. ^ 75 Vs 

• 

• 

• 

KOMBINATIONSBETR. 

KO 

Landw., Ganenb. 
u. Forstw. jeweils 
< 75 Vs 

• 

• 

• 

Landw. • Gmeabau 

Laadw. • Fomwirtsch. 

L AG " 
L AF , 

v» Vs < Landw. \ 
r<75^. / 

• 

> • 

Garteobttt ^ Forst winschaft 
Fontwinschafc ^ Ganeabau 

Gartenbau • Landw. 
Gartenbau • Fontw. 

GAL " 
.G A F ^ 

V 50 Vs ^ Gartenb. \ 
7<7S« / 

• 

} • 

Landwirtschaft ^ Fontwirtschaft 

Fom Wirtschaft ^ Landwirtschaft 

Forttw. • Landw. 

Fontw. • Gartenbau 

FOL ^ 
FOG^ 


• 

} • 

Landwirtschaft ^ Ganenban 

Ganenbau ^ Laadwirtschaft 

Kombinierte Verbundbetr. 

KOX 

Landw., Gartenb. 
tt. Fontw. jeweils 
<50 Vs 

• 

• 

• 


Frciland ^ Unterglas 
Uncerglai ^ Freüand 




Topfpn.*Ug.^ Freiland ^ Schnittbl.-Ug. 
Freiland ^ Topfpfl.-Ug.^ Sdinitthl.*Ug. 
Freilaod ^ Schnittbl.>Uf.^ Topfpfl.-Ug» 


5) Bach der Struktur des Standarddeckuagsbeitrages einet Betriebes 
t) Bmnolelsnmg der einzelnen Betriebszweige abzüglich der Tariablea Spezialkostcn 
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Schaübitd 1 



En^rtJ|^: f(3r Landeskuride 


Kaflogfflphie^ K^rt Inatabü Bftrgci^-Erkham b. fJn>, 
Dnjch: Bürnor UnvQi^Hais-6uohdruoi4er«i 


Maßstsb 1:3000000 

ft W *0 W Ww 


Markrf fucht’ SpoziaJ l»tnRb& 
Uarkrfruch[-V0rtMjndbQtn6bg 


(' ~ ^ Futterbau'Spejfalbetrwsbe 
I ] Futierbau-Vsfixindbefnöbo 


VariKKuTigs-SipoeidbQtritebs 

Vorodlungs-VartHindbcAnabo 


3 DstuerituUuf'SpäJEalbötTfflfae 
\ Ofluertdtur-Verbui'iäbttriebe 


J Ländwirlscb^ftitcbeG^mtBohtbeuieibQ 


FofsiwirtscbHft 


KoaitHTiätbnsbeEriobs 






Betriebssysteme 
in der Agrarwirtschaft 

der Bundesrepublik Deutschland 1971 

Setrfebssysteme, die sich auf Grund der 
Bodennutzungsertiebung und der 
Viehzählung von 1971 ftr dfe einzelnen 

Genwinden 


Drucksadle 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Tabelle 28 


Erfolgskennzahlen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 


GUede- 

rtiog 

1964/65 

1965/66 

1966/67 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Betriebsertrag, DM/ha LF 









NW 

2 728 

2 932 

2 976 

2 926 

3 116 

3 232 

3 133 

3411 

3 671 

3 809 

S 

2 448 

2 567 

2 653 

2649 

2 739 

2 867 

2 863 

3 114 

3 383 

3 506 

B 

2 584 

2 745 

2812 

2 787 

2 928 

3 053 

3 002 

3 271 

3 538 

3 671 

Betriebseinkommen, DM/ha LF 








NW 

1 028 

963 

903 

957 

1 076 

1 080 

932 

1 127 

l 228 

1 200 

S 

950 

915 

926 

966 

1 023 

1 124 

1 015 

1 191 

1341 

1 375 

B 

988 

939 

915 

961 

1 049 

1 102 

972 

1 157 

1 280 

1 280 

Reinertrag, DM/ha LF 









NW 

334 

243 

179 

250 

386 

346 

191 

372 

425 

347 

S 

130 

79 

77 

132 

192 

226 

108 

296 

418 

367 

B 

229 

159 

128 

191 

289 

287 

151 

336 

421 

356 

Reinertrag in */• des AJctivkapttals 








NW 

4,8 

3,3 

2,3 

3,3 

5,0 

4,4 

2,4 

4,6 

5,0 

3,9 

S 

1,9 

1,1 

1,0 

1,7 

2.5 

2,9 

1,4 

3,7 

4,9 

4,2 

B 

3,3 

2,2 

1,7 

2,5 

3,8 

3,7 

10 

4,2 

4,9 

4,0 

Vollarbeitskräite, AK/100 ha LF 








NW 

9,12 

8,67 

8,16 

7,74 

7,26 

6,96 

6,42 

5,94 

5,66 

5,40 

S 

11,76 

10,95 

10,29 

9,78 

9,58 

9,21 

8,55 

7,58 

6,92 

6,78 

B 

10,48 

9,84 

9,24 

8,77 

8,42 

8,06 

7,45 

6,71 

6,24 

6,03 

Betriebsertrag, DM/Vollarbeitskraft 








NW 

29 912 

33 818 

36 471 

37 804 

42 920 

46 437 

48 801 

57 424 

64 859 

73 553 

S 

20 816 

23 443 

25 782 

27 086 

28 591 

31 129 

33 485 

41 082 

48 887 

54 541 

B 

24 656 

27 896 

30 433 

31 779 

34 774 

37 878 

40 295 

48 748 

56 699 

64 883 

Betriebseinkommen, DM/Voliarbeitskraft 







NW 

11 268 

11 112 

11 063 

12 353 

14 821 

15 529 

14 505 

18 982 

21 700 

22 203 

S 

8 074 

8 362 

9 004 

9 873 

10 679 

12 203 

11 868 

15716 

19 363 

20 268 

B 

9 422 

9 544 

9 902 

10 966 

12 458 

13 661 

13 046 

17 239 

20 504 

21 211 

Roheinkommen, 

OM/Fainlllen-AK 








NW 

13 822 

13 167 

12 722 

14 403 

17 490 

18 192 

16 443 

21 892 

25 145 

25 031 

S 

8 624 

8912 

9 457 

10 401 

11 357 

12 902 

12414 

16 530 

20 636 

21 362 

B 

10511 

10 524 

10 702 

11 962 

13 774 

14 965 

14 025 

18 804 

22 661 

23 026 

Arbeitsertrag, DMA^ollarbeitskraft 








NW 

8711 

8 238 

7 943 

9 099 

11 295 

11 775 

10 442 

14 226 

16411 

16 453 

S 

6 109 

6 126 

6 525 

7 300 

8 027 

9416 

8 808 

12 000 

15 068 

15 727 

B 

7 207 

7 034 

7 143 

8 092 

9 430 

10 450 

9 536 

13 038 

15 724 

16 081 

Reineinkommen 

(Gewinn), 

DM/Famillen-AK 







NW 





15166 

15616 

13 436 

18 946 

21 789 

21 201 

S 

, 


, 

. 

10 246 

11 616 

10 888 

15 076 

18 599 

18 952 

B 

• 

• 

• 

• 

12 151 

13 175 

11 907 

16718 

20 031 

19 972 


*) Hochgerechncte Ergebnisse 
NW = Nordwestdeutschland 
S = Süddeutschland 
B « Bundesgebiet 
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Tabelle 29 


ßuchführungsergebiiisse der landwirtsdiaillichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach 5 4 LwG (Bundesgebiet) ') 

Einkommensredinung für die Betriebe 


Gliederung 

Einheit 





Wirtschaftsjahr 





1964/65 1 

1965/66 1 

1966/67 1 

i 1967/68 

1 1968/69 1 

1969/70 1 

1970/71 1 

1971/72 1 

1972/73 

1 1973/74 

Standardbetriebseinkornmen .. , 

1 OüO DM 

IVi.O 

12,3 

Marktlruchtbelriebo 

Grenze § 4 bis unter 20 000 DM StBE 

12.6 13.0 13,6 13,3 13,6 14.0 

14,3 

14,3 

Dauergrünland 

% LF 


/.5,3 

J5,f 

N,4 

15,7 

14,7 

13,7 

14,4 

Jfi,4 

lß,3 

Nutzvieh 

GV/lOO h.i LF 

7L8 

71.8 

70,9 

72,1 

71,2 

63,1 

52,2 

58,5 

64,1 

59,6 

AK/Bet rieb 

AK 

1.65 

1.56 

1,56 

1.43 

1,45 

1.46 

1,43 

1,26 

1,12 

1,13 

AK-Besatz 

AK/ 100 ha LF 

13.67 

12,46 

12,26 

11,02 

10,83 

10,65 

16,01 

8,57 

7,35 

7,28 

Bodenerzeugnisse 

DM /ha 

901 

874 

871 

923 

963 

1 044 

1 084 

1 116 

1 025 

1 145 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

1 362 

1 388 

1 468 

1 337 

t 490 

1 419 

l 604 

1 574 

I 709 

1 594 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

346 

413 

359 

434 

336 

253 

446 

412 

395 

285 

Betriebserlrag 

DM/ha 

2610 

2 675 

2 698 

2 694 

2 709 

2 716 

3 133 

3 102 

3 129 

3 050 

Sachaufwand 

DM - ha 

1 528 

] 654 

1 689 

1 612 

1 601 

1 538 

1 964 

1 88? 

1 948 

1 831 

Betriebssteuern . 

DM /ha 

34 

33 

36 

38 

71 

66 

57 

63 

59 

64 

Frenidiohndufwond 

DM/ha 

67 

65 

67 

59 

67 

62 

87 

79 

69 

69 

Lohnansatz 

DM/ha 

B69 

882 

924 

892 

886 

995 

1 022 

945 

952 

1 017 

Betriebsaufwand 

DM -ha 

l 629 

1 752 

1 793 

1 709 

1 738 

1 667 

2 107 

2 029 

2 076 

1 982 

Betliebseinkommen 

DM/ha 

1 047 

987 

972 

1 045 

1 118 

1111 

1 113 

1 151 

1 122 

1 156 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

7 659 

7 924 

7 929 

9 474 

10 321 

10 434 

11 115 

13 427 

1.5 262 

15 881 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

5 862 

5 834 

5 772 

7 062 

7 899 

7 978 

8 434 

10 144 

11 313 

11 904 

Reinertrag 

DM/ha 

112 

41 

-19 

93 

165 

54 

4 

128 

lÜO 

51 

Standardbetriebseinkommeu . . . 

1 000 DM 

29,6 

29,7 

30,5 

Marktiruchtbetrlebe 

20 OOO bis unter 50 000 DM StBE 

30,1 30,9 28,8 29,0 

28,6 

30.2 

30,6 

Dauergrünland 

"/o LF 

15ß 

i4J 

14,4 

/3,7 

14,8 

14J 

13,8 

13,2 

13 A 

12,4 

Nutzvieh , . 

GV/lOOha LF 

62,9 

64,5 

66.5 

64,6 

68.5 

63,0 

61,2 

59,8 

65,3 

65.3 

AK/ Betrieb 

AK 

2.40 

2.29 

2,20 

2,08 

1,94 

1J7 

1,69 

1,53 

1.47 

1,38 

AK-Besdtz 

AK/100 ha LF 

9.25 

8,85 

8,51 

8.03 

7,51 

6,83 

6.51 

5,91 

5,66 

5,35 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

1 213 

1 in 

1 146 

1 273 

1 159 

1 180 

1 147 

l 263 

1 268 

1 350 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

1 294 

1 410 

1 479 

1 352 

1 470 

1 503 

1 407 

1 513 

1 729 

1 837 

Wald< Sonstiges 

DM/ha 

282 

326 

303 

364 

270 

274 

337 

352 

354 

321 

Betriebscrtraq 

DM/hs 

2 790 

2 847 

2 923 

2 989 

2 839 

2 957 

2 891 

3 126 

3 352 

3 555 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 639 

1 797 

1 873 

1 803 

1 737 

1 794 

1 873 

1 944 

2 068 

2 177 

Betriebssteuein 

DM/ha 

42 

43 

44 

45 

70 

65 

63 

61 

60 

60 

Fremdlohnaufwand 

DM/ha 

192 

187 

176 

169 

151 

143 

139 

132 

109 

87 

Lohnansalz 

DM/ha 

504 

548 

578 

566 

561 

583 

619 

626 

712 

772 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

1 873 

3 027 

2 093 

2017 

1 958 

2 002 

2 075 

2 138 

2 238 

2 343 

Beiriebseinkommen 

DM/ha 

1 110 

1 008 

1 011 

1 141 

1 092 

1 098 

955 

1 121 

1 224 

1 318 

Betriebseiukommen 

DM/ AK 

n 994 

1 1 385 

n 888 

14 206 

14 556 

16 078 

14 670 

18 947 

21 628 

24 646 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

9 344 

3 463 

8 733 

10 920 

11 117 

12 352 

10 652 

14 256 

16 450 

19 020 

Reinertrag 

DM/ha 

413 

272 

256 

406 

330 

372 

197 

363 

402 

440 


Hodigerechnete Ergebnisse 
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noch Einkommensredinung für die Betriebe 


Gliederung 

Einheit 





Wirtschaftsjahr 





1064^65 1 

1965/66 1 

1966/67 1 

1 1967/6a 

1 196B/69 1 

1969/70 1 

1970/71 

1 1971/72 

1 1072/73 j 

1073/7/1 

Standardbelriebsemkommen . . , 

1 000 DM 

80,4 

79,6 

80,8 

Mark t f ruch tbe t ri eb e 

50 000 DM und mehr StBE 

81,5 85,3 79,4 81,8 

82.2 

86,5 

86,0 

Dauergrünland 

o/o LF 

16,7 

16,3 

15,4 

14,1 

13M 

13,0 

12,4 

113 

10,3 

10,2 

Nutzvieh 

GV/IOOha LF 

55,8 

55,6 

52,7 

53,4 

53,7 

51,2 

50,4 

49,2 

48,0 

49,8 

AK/ßetrieb * . . , 

AK 

5,95 

&AA 

5,05 

4,70 

4,12 

3,94 

3,75 

3,29 

3,06 

2,85 

AK-Besau . - 

AfCaOO ha LF 

8,07 

7,37 

6.84 

6,37 

5.57 

5,34 

5.08 

4,46 

4,14 

3,86 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

1 360 

1 182 

1 235 

1 356 

1 369 

1 347 

I 321 

1 415 

1 445 

1 562 

Tierische Erzeugnisse 

DM/hfl 

1 097 

1 212 

1 240 

1 221 

1 252 

1 351 

1 263 

1 385 

l 553 

1 636 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

232 

253 

219 

306 

228 

224 

294 

332 

334 

308 

Betriebsertrag 

DM/ha 

2 689 

2 647 

2 694 

2 884 

2 849 

2 922 

2 878 

3 133 

3 331 

3 530 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 475 

1 649 

1 740 

I 705 

1 654 

1 741 

1 846 

1 952 

2 102 

2 198 

Betriebssteuern 

DM/ha 

44 

45 

46 

48 

66 

61 

56 

63 

57 

58 

Fremdiohnaufwand 

DM/ha 

496 

484 

477 

451 

395 

402 

372 

350 

315 

281 

Lohnansatz 

DM/ha 

200 

215 

224 

239 

245 

251 

281 

296 

361 

396 

Betriebseiufwand ? 

DM/ha 

2 015 

2 178 

2 263 

2 204 

2 H6 

2 204 

2 273 

2 365 

2 473 

2 554 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

1 170 

953 

908 

1 132 

l 129 

1 120 

977 

1 117 

1 173 

1 274 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

U501 

12 931 

13 280 

17 773 

20 286 

20 975 

19 222 

25 075 

28 321 

32 999 

Arbeitsertrag 

DM/ AK 

n 739 

9 842 

9 897 

14 127 

16 237 

16 745 

14 705 

19518 

22 041 

26 000 

Reinertrag 

DM/ha 

473 

254 

207 

441 

489 

468 

324 

472 

497 

579 

Standardbetriebseinkommen . . . 

1 000 DM 

28,7 

29,3 

30,4 

Mar ktfrucht betriebe 

insgesamt 

30,9 32.8 31,4 33,2 

34.1 

37,0 

38,2 

Dauergrünland 

“/« LF 

16,3 

J5,5 

J5.0 

14,0 

M,5 

J3,7 

13,2 

12,B 

12,6 

II,S 

Nutzvieh 

GV/lOO haLF 

62,0 

62,4 

61J 

61,4 

62,8 

58,0 

55,1 

54,9 

57,3 

57,6 

AiCyBetrieb 

AK 

2,57 

2,43 

2,36 

2,22 

2,09 

2,02 

1,97 

1,78 

1,69 

1,63 

AK-Besatz 

AK/ 100 ha LF 

9,73 

9,00 

8,59 

7,93 

7,32 

6.88 

6,46 

5,66 

5,19 

4,88 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

1 205 

1 090 

i 127 

1 238 

1 210 

1 22? 

1 212 

1 308 

1 31? 

l 425 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

t 229 

1 325 

1 378 

I 295 

1 382 

1 423 

1 377 

1 466 

I 647 

1 718 

Wald, Sonjstiges 

DM/ha 

277 

315 

280 

354 

265 

249 

336 

351 

350 

311 

Betriebsertrag 

DM/ha 

2710 

2 729 

2 785 

2 887 

2 857 

2 899 

3 925 

3 126 

3314 

3 488 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 548 

1 707 

1 781 

1 725 

1 676 

! 726 

l 876 

1 939 

2 068 

2 148 

Betriebssteuern 

DM/ha 

41 

42 

43 

45 

68 

63 

59 

62 

59 

59 

Fremdlohnaufwand 

DM/ha 

2BB 

283 

277 

264 

238 

238 

231 

220 

197 

174 

Lohnansatz 

DM/ha 

460 

482 

503 

494 

490 

516 

538 

527 

584 

626 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

1 87? 

2 031 

2 102 

2 034 

1 982 

2 028 

2 166 

2 222 

2 323 

2 400 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

1 120 

981 

961 

1 118 

1 113 

1 120 

990 

1 124 

1 187 

1 280 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

11 515 

10 897 

n 151 

14 100 

15 199 

16 128 

15 323 

19 845 

22 880 

26 239 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

9 087 

8 161 

8 254 

10 933 

11 849 

12 588 

n 473 

15 166 

17 530 

20 386 

Reinertrag 

DM/ha 

372 

216 

180 

359 

385 

356 

221 

376 

406 

461 
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noch Einkommensrechnung für die Betriebe 


Gliederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

1964/65 1 

1965/66 1 

1966/67 1 

1 1967/68 1 196a'69 

I 1969/70 1 

1970/71 1 

1 1971/72 1 1972/73 

1 1973/74 







FuUerbaubelrlebe 









Grenze § 4 bis unter 20 000 StBE 




Stand^rdbetriebseinkomnien 

1 OOO DM 

i0,5 

n.o 

11,4 

11.7 

12,9 

13,8 

14,4 

14.8 

15,1 

15,5 

Dauergrünland 

'/. LF 

615 

61^ 

62,7 

59,3 

60,9 

61.3 

63,3 

62,8 

63,3 

63,6 

Nutzvieh 

GV/lUOhaLF 

125. 'S 

128,6 

133,0 

130.0 

140,0 

141,8 

140,9 

140,2 

142,0 

144,3 

AK/Betrieb 

AK 

1,63 

1,57 

1,47 

1.42 

1,51 

1,40 

1,45 

1,35 

1,33 

1,34 

AK-Besatz 

AK/lOO ha LF 

13,07 

12.23 

11.23 

10.41 

10,70 

10,20 

9,49 

8,52 

8,04 

8,04 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

165 

137 

127 

134 

145 

163 

151 

168 

155 

147 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

1 mn 

1 923 

1 990 

1 837 

2 015 

2 092 

2 091 

2 206 

2 385 

2 466 

Waid, Sonstiges 

DM /ha 

360 

390 

374 

418 

350 

365 

448 

418 

455 

302 

Belriebsertrag 

DM/ha 

2 332 

2 449 

2 491 

2 379 

2.510 

2 620 

2 690 

2 792 

2 994 

3 024 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 345 

1 499 

1 577 

1 485 

1 490 

1 52? 

1 623 

1 632 

1 710 

1796 

Belriebssteuern 

DM/Iia 

28 

31 

30 

31 

71 

68 

54 

55 

40 

54 

Fremdlohnaufwand 

DM/ha 

42 

43 

41 

39 

38 

33 

38 

39 

34 

25 

Lohnansalz 

DM/hü 

852 

869 

864 

831 

868 

950 

962 

957 

1 020 

1 117 

Betrielisaiifwand 

DM/ha 

1 415 

1 573 

I 648 

1 555 

1 .599 

1 627 

1 716 

1 726 

1 792 

1 889 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

959 

920 

884 

863 

949 

1 026 

1 012 

1 105 

I 236 

1 174 

Belriebseinkommen — 

DM/AK 

7 33G 

7 317 

7 871 

8 285 

8 869 

10 054 

10 663 

12 975 

15 379 

14 596 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

5605 

5 536 

5 669 

5 933 

6 501 

7 528 

7 891 

9 666 

11 684 

10814 

Reinertrag 

DM/ha 

ö5 

7 

-21 

-8 

43 

43 

12 

110 

182 

17 







Futterbaubetriebe 









20 000 bis unter SO 000 DM StBE 




Slandardbctricbseinkommen 

1 000 DM 

25.7 

26.6 

27,4 

27,6 

28,9 

29,0 

29,0 

28.9 

28,9 

29,2 

Dauergrünland 

*/• LF 

59.3 

58.3 

57,9 

56,0 

56/2 

56,0 

56,3 

56J 

56,9 

56,6 

Nutzvieh 

GV/lOOhaLF 

126,9 

130,7 

137,1 

138,7 

146,3 

146,6 

148,3 

149,9 

152,8 

155,6 

AK/Betfieb 

AK 

2.27 

2,24 

2.12 

2,00 

L96 

1,90 

1.80 

1,67 

1,61 

1,55 

AK-Besatz 

AK/ 100 ha LF 

Ö,28 

8,16 

7.75 

7,59 

7,17 

6.25 

6,57 

6,09 

5,86 

5,67 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

242 

224 

116 

215 

236 

254 

211 

242 

227 

229 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

l Ö45 

1 990 

2 063 

2 040 

2 19i 

2 269 

3 227 

2 464 

2 645 

2 737 

Waid, Sonstiges 

DM/ha 

260 

313 

290 

327 

330 

340 

386 

386 

426 

24B 

Belriebserlrag 

DM/ha 

2 348 

2 527 

2 560 

2 582 

2 757 

2 863 

2 824 

3 091 

3 299 

3 339 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 470 

1 670 

1 728 

1 703 

1 725 

1 78? 

1 844 

1 915 

1 997 

2 089 

Betriebssleuern 

DM/ha 

39 

39 

40 

40 

67 

64 

60 

57 

56 

54 

Fremdlohnaufwand 

DM/ha 

154 

147 

128 

108 

87 

77 

74 

67 

66 

49 

Lohnansatz 

DM/ha 

456 

501 

530 

545 

553 

619 

643 

669 

721 

784 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

1 663 

1 857 

i 895 

1 851 

1 879 

1 928 

l 978 

2 040 

2 119 

2 207 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

840 

01? 

800 

839 

964 

1 013 

920 

1 119 

1 246 

1 195 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

10 137 

10013 

10 330 

11 043 

13 456 

14 577 

13 991 

18 386 

21 259 

21 075 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

7 364 

7 014 

7 038 

7 741 

9 895 

10 890 

10 031 

13 722 

16 079 

15 532 

Reinertrag 

DM/ha 

229 

1 069 

143 

186 

325 

310 

203 

382 

459 

348 
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G'liederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

1064/&S ] 

1965/66 I 

\mm7 1 


j 1 9 &i;g9 I 

J9fi9/70 1 

L97Ö/71 1 

[ö7im 

! mißZ 1 








Fullerbau betriebe 









50 000 DM und mehr SIBE 




Slandardbetriebseinkommen . . . 

I 000 DM 

52,5 

56.0 

61,6 

54,9 

5S.6 

66,0 

63,6 

63.3 

63.7 

66,8 1 

Däuergrdnland 

«/ü LF 

53,5 

50,2 

4Ö,7 

50,5 

49ß 

51,1 

5L6 

47,5 

47J 

51,4 ! 

Nutzvieh 

GV/lOO ha LF 

114,4 

116,4 

138.0 

116,8 

127.2 

171,2 

145,9 

142,8 

145.8 

154,6 i 

AK7Beirieb 

AK 

3,7 i 

3,93 

3.33 

3,45 

3,26 

2,99 

2,66 

2.59 

2,55 

2,60 

AK-Besalz 

AI</100 ha LF 

6J2 

Ö.49 

5,49 

5.70 

5>37 

4,93 

4,39 

4,28 

4,20 

4,29 

Budeuerzeugnisse 

DM/ha 

341 

378 

322 

272 

325 

325 

282 

380 

408 

362 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

1 4m 

I 706 

l 652 

1 748 

1 871 

2 041 

2 157 

2 322 

2 61 1 

2 883 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

151 

253 

215 

202 

258 

261 

282 

339 

363 

260 

Betriebsertrag * 

DM/ha 

i mi 

2 336 

2 189 

2 222 

2 455 

2 627 

2 720 

3 041 

3 382 

3 624 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 2S7 

1 552 

1 506 

1 524 

1 604 

1 755 

1 905 

2015 

2 184 

2 44? 

Betriebssteuern .... 

DM/ha 

38 

45 

47 

49 

67 

56 

52 

56 

57 

58 

Fremdiohnaufwand 

DM/ha 

334 

374 

294 

360 

331 

270 

270 

266 

245 

214 

Lohnansatz 

DM^ha 

194 

204 

241 

225 

220 

273 

277 

319 

362 

434 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

l 669 

1 971 

1 847 

1 933 

2 005 

2 080 

2 227 

2 337 

2 486 

2 732 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

656 

739 

635 

648 

781 

817 

763 

970 

1 140 

1 118 

Belriebseinkommen 

DM/AK 

10 726 

11 384 

11 575 

1 1 369 

14 533 

16 554 

17 334 

22 671 

27 130 

26 076 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

7 272 

7918 

7 256 

7 492 

10 354 

11 362 

12 036 

16 549 

20 363 

19 077 

Reinertrag 

DM/ha 

123 

161 

101 

63 

230 

272 

217 

385 

533 

458 







Futterbaubetriebe 










insgesamt 





Siandardbetriebseinkonimen . . 

I 000 DM 

15,9 

16,7 

17,7 

18,1 

!9,9 

21,1 

22,1 

22,9 

23,8 

24,7 

Dauergrünland ............... 

«/o LF 

59S 

59,0 

59,4 

57,0 

51,1 

57,8 

58,6 

57,1 

58,0 

58,2 

Nutzvieh 

GV/lOOha LF 

125,3 

128,6 

135,3 

133,2 

142,1 

146,6 

145,3 

145,8 

148,7 

152,1 

AIC'^Betrieb 

AK 

1,66 

1.82 

L73 

1,69 

1,72 

1,68 

1,64 

1,53 

1,51 

1.50 

AK-Besötz 

AK/ 100 ha LF 

10,41 

9.95 

9,18 

8,71 

8,35 

8,13 

7.51 

6,78 

6,39 

6,25 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

213 

195 

m 

183 

204 

222 

194 

228 

221 

217 

Tierische Erzeugnisse ......... 

DM/ha 

1 802 

1 93? 

1 999 

1 923 

2 090 

2 177 

2 168 

2 359 

2 559 

2 670 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

300 

345 

323 

358 

333 

344 

401 

393 

429 

265 ! 

Betriebsertrag * . . . 

DM/ha 

2 315 

2 476 

2 505 

2 464 

3 627 

2 743 

2 763 

2 931 

3210 

3 272 

Sachaufwand * 

DM/ha 

1 398 

1 581 

1 642 

1 592 

1 614 

1 676 

l 764 

1 824 

1 924 

2 036 

Betriebssteuern 

DM/ha 

34 

36 

36 

37 

69 

65 

57 

56 

53 

55 

Fremdlolinaufwand ^ . 

DM/ha 

114 

115 

lOO 

97 

85 

75 

77 

75 

73 

58 

Lohnünsaiz 

DM/ha 

626 

652 

062 

649 

662 

728 

735 

739 

782 

849 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

I 545 

1 732 

1 778 

1 725 

1 769 

1 816 

1 898 

l 955 

2 050 

2163 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

883 

859 

827 

835 

943 

1 002 

942 

[ 101 

1 233 

1 181 

Betriebseinkoßimen 

DM/AK 

8 485 

8 639 

9 003 

9 588 

11 033 

12 325 

12 542 

16 224 

19 278 

18 909 

Arbeitsertrag 

DM/ AK 

6 30? 

6 205 

6 278 

6 764 

8 086 

9 167 

9 091 

12 079 

14.592 

13 948 

Reinertrag 

DM/ha 

143 

93 

64 

90 

196 

200 

!30 

286 

378 

260 ' 
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Gliederung 

Einheit 





Wirtschaftsjahr 





1 

1965/66 1 

1966/67 1 

l%7/63 1 

1968y'69 1 

1969/70 1 

IQ70/7I 1 

1971/72 1 

! 972/73 

1 1973/74 

SlanclardbGtriebseinkonimen . . . 

l 000 DM 

8,5 

8.8 

8,0 

Veredlungsbetriebe 
Grenze § 4 bis unter 20 DÖO StBE 

10,4 10,0 11.5 10.6 

11,6 

10,8 

11,8 

Dauergrünland 

‘/o LF 

56.5 

32,4 

22,5 

28,5 

30, G 

26,6 

29.3 

18,0 

W.7 

Id,2 

Nutzvieh 

GV/ 100 ha LF 

113,3 

122,5 

98,3 

135,7 

1I8J 

137,8 

131,2 

134,2 

122,6 

124,1 

AK/ßetfieb 

AK 

1,10 

1,16 

0,79 

0,90 

0.85 

L02 

0.95 

0,79 

0,75 

0,34 


AK/100 ha LF 

17,15 

17,61 

11,64 

12,68 

11,55 

13,48 

11,70 

9,48 

8.78 

9,60 

Bodener^eugnisse 

DM/hs 

216 

309 

191 

170 

284 

620 

373 

499 

273 

341 

Tierische Enieugnisse ......... 

DM/ha 

A 46? 

5 028 

5 063 

4 029 

5 788 

5 834 

4 931 

4 349 

4 014 

4 825 

Waldr Sonstiges 

DM/ha 

520 

593 

425 

718 

448 

526 

453 

453 

246 

343 

Betriebserlrag 

DM/hä 

5 213 

5 930 

5 680 

4 913 

6 520 

6 981 

5 756 

5 900 

4 533 

5 579 

Saciiaufwond 

DM/iia 

3 471 

4 343 

3 792 

3 624 

4 874 

4 841 

4 593 

4 520 

3 026 

3 695 

Belriebssteviern 

DM/ha 

43 

51 

40 

41 

66 

92 

90 

81 

46 

7t 

Fremdlohnaufwand 

DM /ha 

64 

71 

51 

43 

23 

82 

54 

41 

31 

47 

Lohnaiisatz 

DM/ha 

I 088 

1 241 

952 

1 131 

1 046 

1 264 

1 255 

1 OH 

1 104 

I 398 

Betriebsdufwaud 

DM/ha 

3 578 

4 465 

3 HB3 

3 708 

4 963 

5015 

4 737 

4 641 

3 103 

3 828 

Belriebseinkommen 

DM/ha 

1 699 

l 537 

1 849 

1 254 

1 579 

2 048 

! 073 

1 300 

1 461 

I 813 

Beiiiebseinkommen 

DM /AK 

9 907 

8 730 

15 888 

9 889 

13 675 

15 200 

9 165 

13713 

16 643 

18 890 

Arbeitsertrag 

DM-'AK 

8 277 

7 009 

13 432 

7 415 

n 854 

12 530 

6 265 

9 970 

12 904 

15 045 

Reinertrag 

DM /ha 

547 

224 

845 

ao 

5H 

705 

-2.36 

249 

326 

353 

StandardbetriebseinkoraniGn ... 

l 000 DM 

3L1 

29.7 

29,6 

Veredlungsbelriebe 

20 000 bis unler 50 000 DM SIBE 

30,0 28.7 29,3 30,4 

29,4 

28,5 

27.6 

Dauergrünland 

«/ü LF 

33,5 

29,; 

29,5 

24, S 

20.3 

20,5 

22,3 

21,0 

30. J 

J7,3 

Nutzvieh 

GVVIOO ha LF 

144.9 

119,9 

147,3 

161,6 

145,8 

156.0 

167,2 

169,7 

166,9 

151,6 

AK/Betrieb 

AK 

2,24 

1.74 

1,83 

1,73 

1,57 

1.54 

1.47 

1,25 

1,27 

1.17 

AK-Besatz 

AK/ 100 huLF 

14,16 

11,01 

11,57 

11, 2G 

9,93 

9.77 

9,29 

7.90 

8,06 

7,43 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

37Ö 

385 

343 

475 

465 

644 

614 

531 

495 

551 

Tierische Erzeugnisse ......... 

DM/ha 

4 703 

7 174 

5 954 

5 760 

5 756 

6 471 

5 700 

5 930 

6519 

6621 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

615 

1 042 

526 

700 

614 

338 

666 

745 

590 

449 

Betiiebserlrag , , . 

DM/ha 

5 696 

3 600 

6 824 

6 934 

6 836 

7 451 

6 982 

7 206 

7 605 

7 761 

Sachaufwand 

DM /h a 

4014 

6 200 

5412 

5 306 

4 873 

5 353 

5 425 

5 243 

5 453 

5 600 

Betriebssteuern 

DM/ha 

36 

30 

40 

43 

105 

85 

78 

80 

64 

82 

Fremdlohnaufwand 

DM/ha 

134 

135 

174 

104 

140 

117 

95 

74 

81 

73 

Lohuansatz 

DM/ha 

800 

697 

802 

827 

734 

867 

930 

923 

1 005 

l 058 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

4 1Ö4 

6 364 

5 625 

5 453 

5 119 

5 556 

5 599 

5 390 

5 597 

5 859 

ßetriebseinkommen ........... 

DM/ha 

1 645 

2 371 

l 372 

1 585 

l 856 

2 013 

1 479 

1 882 

2 087 

1 991 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

11 615 

21 539 

1 1 858 

14 082 

18 686 

20 591 

15915 

23 823 

25 887 

26 798 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

9 478 

18 492 

8 880 

1 1 054 

15 142 

16 029 

11 89? 

18 940 

20 950 

21 355 

Reinertrag 

DM/ha 

712 

1 539 

396 

654 

983 

1 028 

453 

885 

1 002 

844 
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noch Einkommens re duiung für die Betriebe 


Gliederung 

Einheit 





Wirtschaftsjahr 





m64/G5 1 

1&S5/66 1 

]9C€/S7 1 

1967/68 

1 {368/09 

[ ' 1969/70 i 

1970^71 1 

197172 1 

197273 1 

197374 

Standardbetriebseinkommen . . . 

i 000 DM 

48,8 

60,9 

74,5 

Veredlungsbetriebe 

50 000 DM und mehr StBE 

67,0 69.8 71,4 69,2 

75,1 

67,2 

72,8 

Dauergrünland 

Vo LF 

22,0 

26,2 

2L2 

24,3 

30,2 

15 J 

J6J 

12.5 

/0,3 

14.0 

Nutzvieh 

GV/lOO ha LF 

49.8 

71,3 

113,0 

124,4 

106,9 

128,8 

133,8 

181,5 

166.6 

214,8 

AK/Betrieb 

AK 

3,14 

3,20 

3.63 

2,45 

2,52 

2,65 

2,26 

2,19 

2,04 

1.88 

AK -Besatz 

AK/ 100 ha LF 

9,39 

9,58 

10,88 

7,33 

7,53 

7,93 

6,78 

6,55 

6,10 

5.64 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

881 

685 

976 

718 

782 

1 048 

545 

673 

631 

518 

Tierisäie Erzeugnisse 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

DM/ha 

3 659 

298 

5 261 

458 

6 624 

708 

4 548 

706 

7 652 

405 

7 800 

U7 

7910 

592 

7 248 

570 

7 961 

468 

8 303 

347 

Betriebs er trag 

DM/ha 

4 838 

6 404 

8 309 

5 971 

8 839 

8 955 

9 047 

8 49! 

9 060 

9 469 

Sachaufwand 

DM/ha 

3 486 

4 891 

6 573 

4 632 

6 938 

6 998 

7 488 

6 528 

7 220 

7 491 

Betriebssteuern 

DM/ha ' 

37 

37 

42 

37 

104 

64 

66 

63 

70 

85 

Fremdlobnaufwaud 

DM/ha 

359 

347 

333 

199 

244 

257 

222 

234 

192 

128 

Lohnansatz 

DM/ha 

351 

410 

489 

458 

439 

514 

545 

582 

610 

729 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

3 883 

5 274 

6 948 

4 869 

7 286 

7 319 

7 776 

6 825 

7 483 

7 720 

Belriebseinkommen 

DM/ha 

1 315 

1 476 

1 694 

1 302 

1 798 

1 903 

i 493 

1 900 

1 770 

1 893 

BetriebseinkoiUEnen 

DM/ AK 

14 001 

15 402 

15 572 

17 759 

23 866 

23 9B9 

22 032 

29 009 

29 016 

33 591 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

11 298 

12 240 

12 514 

13 712 

18 904 

19 288 

16 769 

23 184 

22 531 

25 880 

Reinertrag 

DM/ha 

604 

719 

872 

644 

1 114 

1 132 

726 

1 084 

967 

1 020 

Slandardbetriebseinkommen . . . 

1 000 DM 

24,6 

26,5 

29,8 

30,1 

Vere diu ng sbe t r J ebe 
insgesamt 

30.8 32,6 33,7 

35,7 

34,3 

36,4 

Dauergrünland 

Vo LF 

30,5 

ae,ö 

24.9 

25, J 

26,/ 

19.0 

20,7 

W,8 

J5,6 

J5,7 

Nutzvieh 

GV/lOOhaLF 

107,5 

105,0 

125,0 

140,0 

125,0 

141,5 

147,8 

171,2 

162,4 

178,6 

AK/Betrieb 

AK 

1,97 

1,79 

1.75 

1,56 

1,51 

1,61 

1.49 

1,34 

1,35 

1,29 

AK-Besatz 

AK/lOO ha LF 

13,30 

11,87 

11,29 

9,73 

9.13 

9,51 

8.49 

7,46 

7,24 

6,78 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

503 

465 

591 

538 

576 

816 

553 

592 

535 

518 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

4 316 

6 138 

6 103 

4 963 

6 582 

6 957 

6 579 

6 420 

6 930 

7 247 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

495 

766 

589 

706 

500 

269 

606 

634 

501 

393 

Betriebsertrag 

DM/ha 

5 315 

7 369 

7 283 

6 212 

7 658 

8 041 

7 738 

7 645 

7 966 

8 366 

Sachaufwand 

DM/ha 

3 725 

5 413 

5 658 

4 761 

5 768 

5 994 

6 231 

5 764 

6 021 

6 353 

Betriebssteuern 

DM/ha 

38 

36 

41 

40 

100 

77 

74 

73 

65 

82 

Fremdlohnaufwand 

DM/ha 

190 

189 

714 

223 

138 

168 

174 

146 

142 

127 

96 

Lohnansatz 

DM/ha 

720 

691 

708 

652 

771 

802 

778 

834 

934 

Betriebs auf wand 

DM/ha 

3 954 

5 639 

5 922 

4 938 

6 036 

6 244 

6 451 

5 961 

6 212 

6 548 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

1 552 

1 920 

i 584 

1 411 

1 790 

1 970 

1 433 

1 827 

1 880 

1 930 

Betriebseinkommen ........... 

DM/AK 

11 566 

16 173 

14 039 

14 509 

19 610 

20 722 

16 879 

24 486 

25 982 

28 455 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

9 545 

13 489 

11 112 

11 246 

15 693 

16 843 

12619 

19 388 

20 592 

22 332 

Reinertrag 

DM/ha 

641 

I 016 

670 

566 

971 

1 027 

485 

906 

919 

883 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


noch Tabeile 29 


noch Einkommensreäinung für die Betriebe 


Gliederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

1S&1/G5 1 

1965/66 1 

1966/67 1 

1967/68 1 1968/69 | 

i 

o 

1970/71 1 

I 1971/72 

1 1972/73 1 

1373/74 







Ge mis ch tbe t rf ebe 








Grenze § 4 bis unter 20 000 DM StBE 



Standardbetriebseinkommen . . . 

1 000 DM 

11,2 

11,7 

12,3 

12,6 

13,4 

14,3 

14,7 

15,4 

15,6 

16,1 

Dauergrünland 

o/o LF 

33,6 

32,6 

32,7 

33,7 

33,3 

32,0 

33,9 

32.5 

32,5 

32,6 

Nutzvieh 

GV/lOO ha LF 

104,3 

107,7 

110,6 

114,1 

117,4 

116,2 

116,1 

119,9 

121,2 

121,9 

AK/Betrieb 

AK 

1,04 

1,53 

1,50 

1,48 

1,51 

1,53 

1,47 

1,41 

1,34 

1,32 

AK-Besatz 

AK/ 100 ha LF 

14,02 

12,87 

12,28 

11,87 

11,71 

11,59 

10,63 

9,95 

9,03 

3.83 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

344 

321 

322 

302 

316 

384 

336 

352 

358 

356 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

1 857 

1 99S 

2 091 

1 927 

2 146 

2 233 

2 072 

2 339 

2 629 

2 673 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

378 

424 

419 

451 

360 

330 

386 

405 

403 

246 

Belriebsertrög 

DM/ha 

2 580 

2 743 

2 832 

2 679 

2 822 

2 946 

2 794 

3 095 

3 389 

3 391 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 558 

1 697 

1 782 

1 694 

1 684 

1 707 

1 737 

i 864 

1 989 

2 069 

Betriebssleuem 

DM/ha 

28 

30 

29 

31 

71 

67 

53 

47 

48 

57 

Fremdlohn aufwand 

DM/ha 

41 

43 

37 

34 

42 

41 

34 

34 

35 

18 

Lohnansatz 

DM/ha 

899 

912 

9^6 

948 

949 

1 061 

l 070 

1 112 

l 136 

1 253 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

1 625 

1 771 

1 847 

1 759 

1 796 

1 816 

1 824 

1 945 

2 071 

2 163 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

996 

1 015 

1 021 

954 

1 067 

1 172 

1 004 

1 184 

1 353 

1265 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

7 103 

7 889 

8316 

8 038 

9 114 

10 107 

9 442 

n 892 

14 988 

14 326 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

5 473 

5 948 

6219 

5 873 

6 866 

7 795 

6 879 

8 932 

n 587 

10 778 

Reinertrag 

DM/ha 

57 

60 

39 

-28 

76 

69 

-100 

33 

182 

-26 







G e mf s cht b etrleb e 









20 000 bis unter 50 ODO DM StBB 




Slandardbetriebseinkommen . . . 

1 000 DM 

27,5 

27,6 

28,6 

29,0 

29,6 

30.1 

29,7 

39,5 

29,8 

30.5 

Dauergrünland 

'/« LF 

33,9 

33,7 

33,0 

3J,5 

32,6 

33,2 

32,5 

32ß 

32,7 

31,0 

Nutzvieh 

GV/lOO ha LF 

104,9 

107,4 

112,6 

115,6 

125,3 

125,8 

127,8 

128,1 

130,0 

133,7 

AK/Betrieb 

AK 

2,43 

2.26 

2,16 

2,13 

2,01 

1,97 

1,85 

1,69 

1,60 

1,57 

AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

9,98 

9.31 

8,88 

8,77 

8.25 

8,11 

7,61 

6,97 

6.57 

6.47 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

517 

456 

456 

494 

460 

492 

430 

459 

477 

505 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

1 990 

2 191 

2 296 

2 194 

2 403 

2 622 

2 368 

2 680 

3 020 

3 261 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

323 

361 

334 

409 

341 

358 

389 

404 

461 

286 

Betriebsertrag 

DM/ha 

2 830 

3 007 

3 086 

3 098 

3 204 

3 473 

3 186 

3 542 

3 959 

4 161 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 75Ö 

2012 

2 082 

2 019 

2011 

2 169 

2 145 

2 238 

2 472 

2 691 

Betriebssteuern 

DM/ha 

36 

38 

36 

41 

70 

72 

53 

55 

55 

58 

Fremdlohnaufwand 

DM'ha 

148 

141 

114 

lll 

104 

92 

81 

69 

67 

53 

Lohnansalz 

DM/ha 

569 

596 

649 

643 

627 

712 

738 

764 

818 

910 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

1 942 

2 191 

2 233 

2 171 

2 135 

2 333 

2 279 

2 361 

2 594 

2 819 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

1 035 

957 

967 

l 039 

1 124 

1 231 

989 

1 250 

1 431 

1 412 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

10 370 

10 276 

10 893 

11 842 

13616 

15 183 

13 000 

17 932 

21 790 

21 808 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

7 960 

7 529 

7 923 

8 862 

10 397 

11 815 

9415 

13 711 

17 032 

16 753 

Reinertrag 

DM/ha 

319 

220 

203 

284 

392 

428 

169 

417 

547 

432 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Blindest ag — 7. Wahlperiode 


noch Tabelle 29 


noch Einkommensredinung für die Betriebe 


Gliederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

19&4/6S 1 

19G5^e6 1 

19GB ^67 1 

1967/63 

1 i3e.B/e9 

1 191j!);70 | 

1Ö7Ö/71 

1 1971/72 1 

1972/73 1 

1973/74 







Gemischtbetrlebe 









50 000 DM und mehr StBE 




StandardbeUiebsGinkomiTien , , ^ 

1 000 DM 

58,5 

60,2 

62,3 

65,2 

GS, 3 

65,7 

64,5 

69,0 

70.4 

74,2 

Dauergrünland 

"/o LF 

36.2 

36,6 

36.2 

34,8 

32,5 

3J.? 

34.7 

31,4 

30,8 

28.9 

Nutzvieh 

GV/lOOha LF 

95,8 

96,9 

102,7 

108,6 

122,9 

116,6 

120,1 

125,5 

127,4 

134,3 

AK/Betrieb 

AK 

4,06 

3,88 

3,71 

3,78 

3,64 

3,46 

3,10 

3,01 

2.89 

2,73 

AK-Besätz 

AK/lOO ha LF 

7,29 

6,97 

6,67 

6,80 

6,54 

6,23 

5,58 

5,42 

5.20 

4,91 

Bodenerzeugnisse ...» 

DM/ha 

656 

603 

577 

593 

606 

655 

491 

640 

713 

678 

Tierische Erzeugnisse * 

DM/ha 

1 886 

2 060 

2 265 

2 302 

2 469 

2 468 

2 387 

3 032 

3 186 

3 498 

Wald. Sonstiges 

DM/ha 

255 

276 

270 

334 

353 

271 

295 

381 

450 

306 

ßetriebsertrag 

DM/ha 

2 796 

2 939 

3 113 

3 230 

3 429 

3 393 

3 174 

4 053 

4 349 

4 593 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 846 

2010 

2 241 

2 275 

2 245 

2 290 

2 319 

2 808 

2 987 

3 146 

Betriebssteuern 

DM/ha 

43 

44 

45 

49 

63 

61 

57 

59 

59 

62 

Fremdlohnaufwand 

DM/ha 

428 

424 

397 

385 

352 

388 

298 

321 

311 

216 

Lohnansatz 

DM/ha 

217 

234 

249 

268 

293 

294 

325 

351 

42? 

534 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

2317 

2 479 

2 683 

2 709 

2 660 

2 738 

2 674 

3 188 

3 357 

3 439 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

907 

886 

827 

906 

1 120 

I 042 

798 

1 186 

1 303 

1 386 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

12 441 

12 703 

12 388 

13 330 

1? 117 

16 743 

14 301 

21 879 

25 074 

28 211 

Axbeitsertrag 

DM/AK 

9 340 

9 347 

8 687 

9 731 

13 285 

12 742 

9 955 

16 796 

19 333 

21 G59 

Reinertrag 

DM/ha 

262 

226 

180 

253 

476 

361 

174 

513 

565 

621 







G em isch t b etrie b e 










Insgesamt 





Standardbetriebseinkonimen . . . 

1 000 DM 

19,4 

20,1 

21,2 

22,1 

23,2 

24,2 

24,9 

26,1 

27.1 

28,3 

Dauergrünland 

ofo LF 

34 J 

33.7 

33.4 

32,7 

32,8 

32 J 

33.2 

32,4 

32,3 

31,5 

Nutzvieh 

GV/lOO ha LF 

103,4 

106,1 

110,5 

114,1 

122,3 

121,4 

123,1 

125,2 

127,4 

131,1 

AK/Betrieb 

AK 

2,04 

1,92 

1,87 

1,87 

1,83 

1,83 

1,75 

1,66 

1,58 

L56 

AK‘Besatz 

AK/100 ha LF 

11,09 

10.27 

9,77 

9,55 

9,15 

8,94 

8,19 

7,54 

6,95 

6,76 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

473 

428 

426 

442 

433 

482 

411 

458 

487 

499 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

1 92? 

2 103 

2219 

2 110 

2 327 

2 475 

2 283 

2 642 

2 952 

3 164 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

334 

372 

355 

413 

350 

336 

375 

400 

445 

280 

ßetriebsertrag 

DM/ha 

2 734 

2 902 

3 000 

2 973 

3 IIÜ 

3 293 

3 068 

3 501 

3 883 

4 054 

Sachaufwand 

DM/ha 

1 G96 

1 898 

l 999 

1 944 

1 936 

2 040 

2 050 

2 226 

2 438 

2 622 

Betriebssteuern 

DM/ha 

34 

36 

35 

39 

69 

7? 

54 

53 

54 

58 

Fremdlohnaufw^and 

DM/ha 

147 

145 

12? 

124 

119 

120 

100 

99 

100 

72 

Lohnansatz 

DM/ha 

641 

660 

697 

694 

686 

761 

774 

794 

832 

927 

Betriebsauf’wand 

DM/ha 

1 877 

2 080 

2 160 

2 106 

2 124 

2 228 

2 204 

2 378 

2 591 

2 770 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

1 003 

968 

966 

991 

1 104 

1 184 

964 

1 222 

1 391 

1 373 

Belriebseinkommen 

DM/AK 

9 045 

9 426 

9 894 

10 371 

12 066 

13 245 

11 765 

16 204 

20 026 

20 314 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

6 933 

6 986 

7 241 

7 676 

9 196 

10 249 

8 495 

12 340 

15 579 

15 535 

Reinertrag 

DM/ha 

215 

163 

142 

173 

299 

304 

90 

329 

460 

357 
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Deutscher Bundestag — 7. WahiperiodE* 


Drucksache 7/3211 


noch Tabelle 29 


noch EinkommensredinuTig für die Betriebe 


Gliederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

1964/65 I 

1965/06 ) 

ig6&/6? 1 

1M7/66 1 

1968/69 

1 lÖ6S>/70 1 

1970/71 1 

1971/72 

1 1072/73 1 

1073/74 






Belriebsformen zusammen 








Grenze § 4 bis unter 20 00*0 DM StBE 



StundardbetriebsGinkommen , . . 

1 000 DM 

10,9 

11,3 

11.8 

12J 

13,0 

13,9 

14,3 

14,6 

15,6 

15,4 

Düuergrünltind 

“/o LF 

47A 

46J 

47,5 

45,6 

4öß 

46/2 

47,7 

46,9 

47,4 

47,8 

Nutzvieh 

GV/IOÖ haLF 

112,1 

114,9 

1 17,8 

117,5 

123,8 

123,4 

121,2 

122,4 

124,7 

126,3 

AK/Betneb 

AK 

l.bB 

1,55 

1,48 

1,43 

1,49 

1,48 

1,45 

1,32 

1,28 

1,29 

AK'BesaU 

AK/ 100 !ia LF 

13.46 

12,49 

11,67 

10,92 

11,00 

10,68 

9,91 

8.94 

8,23 

8,18 

Bodener/eugnisse 

DM/ha 

318 

292 

286 

293 

310 

354 

339 

359 

339 

343 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

1 787 

1 898 

l 971 

1 803 

2 012 

2 071 

2 043 

2 177 

2 373 

2 431 

Wald, Sonstiges 

DM/ha 

304 

404 

385 

431 

352 

341 

431 

413 

430 

284 

Betjiebsertrag 

DM/ha 

2 470 

2.594 

2 642 

2 527 

2 673 

2 767 

2 812 

2 951 

3 141 

3 157 

Sach duf wand 

DM/ha 

1 451 

1 602 

1 668 

1 578 

1 591 

l 611 

1 733 

1 761 

1 836 

1 897 

Betriebsstouem 

DM/ha 

29 

31 

3i 

32 

71 

67 

54 

54 

49 

56 

Fremdlohnaufwand 

DM/ha 

45 

46 

43 

41 

43 

40 

44 

43 

40 

29 

Lohnansdtz 

DM/ha 

S7() 

836 

896 

374 

894 

990 

1 004 

999 

l 044 

1 146 

Betriebsaufwand 

DM/lia 

1 525 

1 679 

1 743 

1 651 

1 705 

1 718 

1 831 

1 858 

1 925 

l 999 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

990 

961 

942 

917 

I 011 

1 088 

1 025 

I 136 

1 255 

1 204 

Betriebseinkomjiien 

DM/AK 

7 355 

7 694 

8 079 

8 399 

9 192 

10 189 

10 346 

12 706 

15 255 

14 710 

.■\rbeitsertraq 

DM/ AK 

5 043 

5 712 

5912 

6 093 

6 848 

7 735 

7 648 

9 506 

11 619 

10 977 

Reinertrag 

DM/hd 

75 

28 

3 

2 

74 

58 

-23 

93 

172 

12 






Belriebsformen zusammen 









20 000 bis unter 50 000 DM SIBE 




Standardbetriebseinkon^men , . . 

1 000 DM 

27,2 

27,7 

28.5 

28,6 

29,5 

29,3 

29,3 

28,2 

29,4 

29,9 

Dauergrünland 

*/» LF 

41S 

41 ß 

40,5 

39,0 

39,5 

39,3 

39,4 

3Ö,2 

:^16 

3ß,9 

Nutzvieh 

GV/IOUha LF 

107,0 

109,4 

114,9 

116,4 

123,5 

122,3 

124,0 

124,6 

127,7 

129,8 

AK/Betrieb 

AK 

2,34 

2,24 

2,14 

2,08 

1,96 

1,88 

1,73 

1,59 

1,56 

1,51 

AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

9,12 

8,71 

8,33 

8,11 

7,62 

7.33 

6,93 

6,35 

6,03 

5,88 

Bodenerzeuqnisse 

DM/lta 

.534 

485 

488 

529 

504 

530 

483 

529 

529 

556 

Tierische Erzeugnisse 

DM/lia 

1 829 

2 029 

2 086 

2 008 

2 173 

2 297 

2 164 

2 396 

2 642 

2 782 

Wald, Sonstiges 

DM/iia 

291 

344 

- 310 

366 

327 

333 

382 

390 

425 

279 

ßetriebserlrag 

DM/ha 

2 654 

2 859 

2 885 

2 904 

3 003 

3 158 

3 029 

3 316 

3 595 

3 722 

SachiUifwand ................. 

DM/!ia 

1 643 

1 889 

1 938 

1 885 

1 876 

1 974 

2 011 

2 084 

2 224 

2 362 

Betriebssteuern 

DMOia 

39 

39 

40 

41 

70 

67 

59 

58 

57 

57 

Fremdiohnaufw^and 

DM/ha 

160 

154 

135 

121 

107 

96 

91 

82 

7ti 

59 

Lohnansalz 

DM/ha 

508 

544 

382 

534 

581 

645 

673 

694 

754 

825 

Belriebsaufwand 

DM/ha 

l 841 

2 082 

2 112 

2 048 

2 052 

2 137 

2 161 

2 224 

2 357 

2 494 

ßetriebseänkonjmen 

DM/ha 

972 

930 

907 

97? 

1 057 

1 117 

959 

1 174 

1 314 

l 303 

Betriebseinkommen 

DML\K 

10 657 

10 674 

10 890 

12 047 

13 869 

15 232 

13 842 

18 474 

21 626 

22 146 

Arbeitsertrag 

DM/ AK 

8 051 

7 773 

7 743 

8 860 

10 447 

11 644 

9 996 

13 948 

16 592 

16 754 

Reinertrag 

DM/ha 

305 

233 

190 

271 

370 

376 

196 

398 

484 

403 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Btmdestag — 7, Wahlperiode 


noch Tabelle 29 


noch Einkommensredinung für die Betriebe 


Gliederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

1964/S5 1 

t965/6e 1 

1966/67 ) 

1967/68 

i 1968/69 

1 1969/70 ) 

1970/71 1 

1971/72 1 

1972/73 1 

1973/74 






Betriebsformen zusammen 









50 000 DM und mehr StBE 




Standardbetriebseinkommen . • . 

1000 DM 

66,5 

67,9 

72,2 

71.1 

74,7 

72,8 

73,0 

72,0 

76,5 

78,3 

Dauergrünland 

•/* LF 

28,0 

27,4 

26,1 

25,6 

25,1 

24,1 

24,5 

22,6 

21,8 

21,9 

Nutzvieh 

GV/lOOha LF 

75.1 

76.4 

81,7 

79,8 

84,4 

90,9 

86,8 

89,0 

88,5 

95,0 

AK/Betrieb 

AK 

4,79 

4,54 

4,27 

4,03 

3,69 

3,52 

3,25 

2,87 

2,82 

2,68 

AK-Besatz 

AK/IOObaLF 

7,58 

7.19 

6,76 

6,38 

5,83 

5,58 

5,14 

4,73 

4,47 

4.25 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

1003 

891 

918 

969 

987 

999 

917 

1 025 

1060 

1 104 

Tierische Erzeugnisse 

DM/ha 

1 426 

1615 

1796 

1703 

1935 

2029 

l 990 

2 191 

2.405 

2 584 

Wald. Sonstiges 

DM/ha 

224 

264 

253 

313 

268 

236 

308 

355 

370 

300 

Betriebsertrag 

DM/ha 

2 653 

2 770 

2 967 

2 984 

3 191 

3 262 

3 214 

3 571 

3 835 

4 061 

Sachaufwand 

DM/ba 

1 588 

1811 

2 041 

1932 

2 028 

2116 

2 233 

2 367 

2 553 

2 702 

Betriebssteuem 

DM/ba 

43 

44 

46 

48 

68 

60 

56 

61 

58 

60 

Fremd lohnauf wand ........... 

DM/ba 

446 

447 

420 

408 

367 

367 

331 

322 

294 

248 

Lohnansatz 

DM/ba 

208 

223 

246 

253 

260 

277 

302 

326 

387 

448 

Betriebsaulwand 

DM/ha 

2 077 

2 302 

2507 

2388 

2 463 

2544 

2 619 

2 750 

2906 

3 026 

Betriebseinkommen ........... 

DM/ha 

1022 

915 

880 

1 005 

1 096 

1 086 

925 

1 143 

1223 

1299 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

13 486 

12726 

13 026 

15740 

18 788 

19 473 

17 997 

24 173 

27 370 

30586 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

10 552 

9 514 

9 464 

12 045 

14 710 

15 106 

13 339 

18 617 

21 123 

23 648 

Reinertrag 

DM/ha 

368 

246 

215 

343 

469 

442 

293 

495 

541 

587 






Betliebsformen insgesamt 




Standardbetriebseinkommen . . . 

1 000 DM 

19,5 

20,2 

21.4 

22,0 

23,6 

24,4 

25,4 

26,1 

28,0 

29,0 

Dauergrünland 

«/o LF 

4t,4 

40,6 

40,4 

38,8 

39,1 

38,5 

38,8 

37,8 

37,6 

37,1 

Nutzvieh 

GV/lOO ha LF 

103.2 

105,5 

1093 

109,09 

116,1 

116,7 

115,6 

116,5 

118,4 

121,2 

AK/Betrieb 

AK 

2,04 

1,96 

1,88 

1,84 

1,82 

1,79 

1,73 

1,59 

1,57 

1,54 

AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

10,48 

9,84 

9,24 

8,77 

8,42 

8,06 

7.45 

6,71 

6,24 

6,03 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha 

536 

487 

495 

529 

531 

565 

528 

588 

599 

631 

Tierische Erzeugnisse ......... 

DM/ha 

1741 

1 906 

1 991 

1 879 

2 073 

2172 

2 093 

2 293 

2 525 

2659 

Wald. Sonstiges 

DM/ha 

306 

352 

326 

380 

324 

316 

381 

389 

414 

285 

Betriebsertrag 

DM/ha 

2 584 

2 745 

2 812 

2 787 

2 928 

3053 

3 002 

3 271 

3 538 

3 671 

Sachaufwand 

DM/ha 

1561 

1 769 

1860 

l 787 

1809 

1 885 

1974 

2 056 

2 203 

2 333 

Betriebssteuem 

DM/ha 

36 

37 

38 

39 

69 

66 

57 

58 

55 

58 

Fremdlohnaufwand 

DM/ha 

168 

167 

154 

147 

136 

131 

126 

122 

115 

94 

Lohnansatz 

DM/ha 

591 

613 

633 

623 

625 

683 

696 

a99 

744 

813 

Betriebsaufwand 

DM/ha 

1764 

1973 

2 052 

1 973 

2 014 

2 082 

2156 

2 236 

2 373 

2 502 

Betriebseinkommen 

DM/ha 

988 

939 

915 

961 

1049 

1 102 

972 

1 157 

1280 

1280 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

9 422 

9 544 

9902 

10 966 

12 458 

13 661 

13 046 

17 239 

20 504 

21211 

Arbeitsertrag 

DM/AK 

7 207 

7034 

7 143 

8 092 

9 430 

10 450 

9539 

13 038 

15724 

16 081 

Reinertrag 

DM/ha 

229 

159 

128 

191 

289 

287 

151 

336 

421 

356 
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Tabelle 30 


ßudiführungsergebnisse der landwirtsdiaftlidien Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nadi § 4 LwG (Bundesgebiet) *) 


Einkommensredmung für die Unternehmen 


Gliederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

1969/70 1 

1970/71 1 

J 97 1/73 1 

1972/73 1 

1973/74 1 

1 1969/70 1 

1970/71 1 

:i971/*72 1 

1372/73 1 

1973/74 






Marktfruditbetriebe 






Grenze § 4 bis unter 20 

000 DM StBE 

20 €00 bis unter 50 ODO DM StBE 

Betriebseinkommen 

DM/ßelrieb 

15 220 

15 909 

16 924 

17 163 

17 916 

28 447 

24 745 

29 025 

31 690 

34 132 

— Fremdlohnaufwünd 

DM/Betrieb 

850 

1 236 

1 156 

1 060 

1 361 

3716 

3 609 

3 414 

2 843 

2 744 

Pachtaufwand 

DM/Untern. 

1 008 

1 122 

983 

1 078 

1 081 

2 024 

2 027 

2 190 

2 277 

2 330 

Zinsen 

DM/Untern. 

837 

l 354 

1 614 

1 454 

1 054 

2 112 

2 221 

2 160 

2311 

3 084 

T- vom Verpächter getragener 












Aufwand 

DM/Untern. 

68 

63 

101 

101 

75 

189 

212 

212 

237 

207 

!- Pachten, Zinsen 

DM/Untern. 

235 

234 

412 

260 

287 

475 

584 

674 

526 

829 

== Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/Untern. 

12 828 

12 494 

13 684 

13 932 

14 783 

21 259 

17 684 

22 147 

25 022 

27 009 

Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/FamAK 

0 433 

9 486 

11 894 

13 636 

14 952 

16 431 

14 117 

18 971 

21 430 

23 441 



50 000 DM und mehr StBE 


Grö&enklassen zusammen 


Betriebseinkommen * , . . . 

DM/Betrieb 

82 659 

72 09! 

82 461 

8G 532 

94 043 

32 518 

30 203 

35 284 

38 594 

42 748 

— Fremdlohnaufwand 

DM/Betrieb 

29 057 

27 429 

25 794 

23 194 

22 035 

6 99! 

7 055 

6 909 

6 396 

6 431 

^ Pachtaufwand 

DM/Untern. 

4 593 

5 484 

5 563 

6 339 

6 543 

2 068 

2 336 

2 446 

2 755 

2 910 

— Zinsen . . 

DM/Untern. 

3 620 

6 744 

5914 

6 569 

7 929 

2 215 

2 734 

2 695 

2 921 

3610 

-r vom Verpächter getragener 












Aufwand i 

DM/Untern. 

565 

68S 

652 

702 

760 

206 

246 

260 

292 

291 

+ Pachten, Zinsen 

DM/Untern. 

1 790 

1 8.57 

2 153 

2 094 

2 420 

605 

692 

870 

764 

1 031 

= Reineinkommen (Gewinn) . . , 

DM/Uiilern. 

45 144 

34 979 

47 995 

53 256 

60 715 

22 055 

19 016 

24 364 

27 578 

31 119 

Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/FamAK 

40 491 

28 846 

40 779 

41 994 

45 768 

17 112 

14 966 

20 909 

24 054 

27 061 






Futterbaubetriebe 






Grenze § 4 bis 

unter 20 

000 DM StBE 

20 000 bis unter 50 000 DM StBE 

Betriebseinkommen 

DM/Betrieb 

14 875 

15 490 

17 460 

20 396 

19 605 

27 744 

25 197 

30 655 

34 135 

32 757 

— Fremdlohnaufwand 

DM/Üetrieb 

483 

588 

606 

562 

662 

2 115 

2012 

1 657 

I SOI 

1 746 

— Pachtaufwand 

DM/Untern. 

587 

659 

725 

796 

785 

1 391 

1 470 

1 590 

1 734 

1 808 

— Zinsen * 

DM/Untern. 

1 004 

1 210 

1 103 

1 302 

1 679 

2 280 

2 608 

2 389 

2 579 

3 220 

+ vom Verpächter getragener 




Aufwand 

DM/Untern. 

30 

32 

44 

43 

36 

92 

in 

115 

147 

147 

H- Pachten, Zinsen 

DM/Untern. 

119 

120 

173 

149 

199 

213 

289 

389 

304 

420 

= Reineinkommen (Gewinn) , . 

DM/Untern. 

12 890 

13 185 

15 243 

17 928 

16 714 

22 263 

19 50? 

25 323 

28 472 

26 550 

Reineinkommen (Gewinn) 

DM/FamAK 

9 149 

9 599 

11 325 

14 150 

13 142 1 

14 078 

12 929 

17 724 

20 660 

19 561 



50 090 DM und mehr SIBE 


Größenklassen zusammen 


Betriebseinkommen 

DM/Belrieb 

49 498 

46 266 

58 784 

69 104 

67 766 

20 743 

20 534 

24 072 

29 091 

28 356 

— Fremdlohnaufwand 

DM/Betrieb 

16 350 

16 355 

16 083 

14 833 

13713 

1 548 

1 675 

l 699 

1 716 

1 737 

— Pachtaufwand 

DM/Untern, 

5 333 

3 626 

5 234 

4 694 

4 113 

1 026 

1 092 

1 272 

1 413 

l 452 

— Zinsen 

DM/Untern. 

4 640 

6 400 

5 507 

6419 

8 194 

1 627 

1 959 

1 039 

2 134 

2 740 

+ vom Verpächter getragener 












Aufwand 

DM/Untern. 

864 

394 

609 

659 

428 

77 

76 

95 

118 

109 

+ Pachten, Zinsen 

DM/Unlern. 

493 

698 

844 

1 007 

885 

165 

209 

244 

259 

342 

= Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/Untern. 

24 532 

20 977 

33413 

44 824 

43 059 ' 

16 784 

16 093 

20 451 

24 205 

22 879 

Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/FamAK 

19914 

17 888 

26 004 

34 992 

29 475 i 

1! 422 

11 295 

15 199 

18 336 

17 321 


Hochge re ebnete Ergebnisse 
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noch Tabelle 30 


noch Einkommensredinung für die Unternehmeii 


Gliederung 


Einheit 


Wirlschaftsj abr 

1969/70 I 1970/71 ( 1971/72 ] 1372/73 | mzni 1 J969j7Ü J 1970/71 1 1971/72 ] 1972/73 i 1973/7-4 


Betriebseinkommen 

DM/Betrieb 

Gren 2 e § 4 bis 

15 568 8 689 

Veredlum 

unter 20 000 DM StBE 

10 790 12 563 15 956 

jsbetriebe 

20 000 bis unter 50 000 DM StBE 

3 ) 798 23 361 29 729 32 982 31 4C4 

- 

Freindlolmaufwand 

DM/ Be trieb 

627 

433 

338 

266 

548 

1 855 

1 512 

1 168 

1 267 

1 414 

- 

Pacht aiifwand 

DM/Üntern. 

530 

902 

776 

60L 

949 

877 

981 

907 

930 

1 164 

- 

Zinsen 

DM/Untern. 

717 

1 983 

851 

860 

1 410 

2 721 

2 895 

2 781 

2 634 

2 763 

-l- 

vom Verpächter getragener 
Aufwand 

DM/ Untern. 

96 

171 

i 13 

105 

175 

69 

57 

104 

97 

77 


Pachten. Zinsen 

DM/Untern. 

152 

1 IGO 

230 

131 

266 

692 

813 

433 

591 

688 

= 

Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/Üntern. 

13 942 

6 702 

9 168 

11 072 

13 490 

27 107 

18 843 

25 410 

28 839 

26 888 


Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/FamAK 

I-t 634 

7 359 

12 718 

15 084 

16 542 

20 851 

M 804 

22 444 

25 350 

25 646 

B e tr 1 ebsG in k om me n 

DM/ßetrieb 

50 000 DM «nd mehr StBE 

63 574 49 865 63 452 59 133 

63 225 

Größenklassen zusammen 

33 298 25 216 32 879 34 974 

36 677 

- 

Fremdlöhnaufwand ........ 

DM/Betrieb 

8 5.98 

7 423 

7 807 

6 441 

4 314 

2 927 

2 574 

2 567 

2 359 

2 138 

- 

Pachtaufwand 

DM/Untern, 

4 279 

1 794 

1 410 

2 020 

2 283 

1 506 

1 139 

980 

i 129 

1 410 

- 

Zinsen 

DM/Untern. 

5 899 

4 839 

4 789 

6 357 

7 654 

2 753 

3 066 

2 759 

3 179 

3 77? 


vom Verpächter getragener 
Aufwand ...... ............ 

DM/Untern. 

101 

122 

139 

85 

673 

84 

104 

113 

95 

252 


Pachten, Zinsen 

DM/Untern. 

685 

519 

1 881 

1 113 

854 

511 

834 

729 

620 

647 


Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/ Untern. 

45 584 

36 450 

51 466 

45 513 

49 995 

26 707 

19 375 

27 415 

29 022 

30 251 


Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/FamAK 

30 550 

25 80B 

36 047 

31 654 

33 695 

21 904 

16 255 

25 287 

25 969 

27 244 

Betriebseinkonimen 

DM/Betrieb 

Grenze g 4 bis 

15 468 13 854 

Gern iS dl 

unter 20 000 DM StBE 

16 809 20 024 18 972 

tbetriebe 

20 000 bis unter SO 000 DM StBE 

29 921 24 024 50 365 34 785 34 310 

- 

Fremdlohnaufwand 

DM/Betrieb 

550 

464 

479 

514 

556 

2 211 

1 980 

1 568 

1 637 

1 696 

- 

Pachtaufwand ............ 

DM/Untern. 

604 

690 

724 

784 

762 

1 232 

1 281 

1 445 

1 518 

1 653 

- 

Zinsen 

DM/Untern. 

856 

993 

940 

1 013 

1 257 

1 919 

2 120 

1 970 

2 048 

2 615 

+ 

vom Verpächter getragener 
Aufwand 

DM/Untern. 

42 

57 

37 

48 

65 

101 

105 

118 

138 

135 

T 

Pachten, Zinsen 

DM/Untern. 

101 

190 

326 

118 

200 

29? 

243 

! 337 

295 

411 


Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/Untern. 

13 601 

11 954 

15 029 

17 879 

16 662 

24 957 

18 991 

26 737 

30 015 

28 893 


Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/FamAK 

9 373 

8498 

11 010 

13 946 

12 922 

15 468 

12 116 

18 045 

21 475 

20 702 

Belriebsemkommen 

DM/Betrieb 

50 000 DM und mehr StBE 

57 959 44 341 65 942 72 427 

77 046 

Größenklassen zusammen 

24 280 20 533 26 Ö7S 31 717 

31 725 



Fremdlohnaiifwand ..... ... 

DM/Betrieb 

DM/Untern. 

21 549 

2 SOI 

16 579 

2 533 

17 874 

17 303 

12 851 

2 443 

2 138 

2 179 

2 265 

2 058 

— 

Pachtaufwand 

2 534 

3 067 

4 537 

990 

1082 

! 209 

1 344 

1 531 

- 

Zinsen 

DM/Untern. 

3 860 

5 034 

5 617 

5814 

6 804 

1 498 

1 773 

1 763 

1 909 

2 415 

+ 

vom Verpächter getragener 
Aufwand 

DM/Untern. 

400 

279 

131 

415 

693 

88 

93 

85 

122 

148 

+ 

Pachten, Zinsen 

DM/Untern. 

1 U6 

965 

1 238 

1 122 

1 229 

246 

260 

904 

284 

392 


Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/Untern, 

31 595 

21 439 

41 286 

4? 780 

54 776 

19 683 

15 893 

22 713 

26 605 

26 261 


Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/FamAK 

25 400 

16 003 

30 668 

33 802 

33 003 

13 020 

10 746 

15 940 

19 648 

19 118 
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noch Tabelle 30 


noch Einkommensredinung für die Unternehmen 


Gliederung 


Einheit 


Wirtschaftsjahr 

1969/70 I 1070/71 | 1971/72 | 1972773 | 1973/74 | 1969/70 | 1970/71 ) 1971/72 | 1972/73 | 1073/74 


Betriebseinkommen 

DM/Betrieb 

Betriebsformi 

Grenze § 4 bis unter 20 000 DM SIBE 

15 128 14 965 16 807 19 579 19 019 

en zusammen 

20 000 bis unter 50 000 DM StBE 

28 705 24 648 29 349 33775 33 485 

- 

Fremdlohnaufwand 

DM/Betrieb 

559 

644 

634 

613 

719 

2 472 

2 319 

2 042 

1 948 

1927 

- 

Pachtaufwand 

DM/Untem. 

653 

741 

752 

827 

817 

1 455 

1 509 

1 602 

1 752 

1 846 

- 

Zinsen 

DM/Untem. 

966 

1 182 

1 108 

1 224 

1451 

2140 

2 376 

2 156 

2 351 

2 979 


vom Verpächter getragener 
Aufwand 

DM/Untem. 

40 

46 

51 

54 

52 

115 

128 

132 

161 

153 

+ 

Pachten, Zinsen 

DM/Untem. 

131 

176 

250 

155 

211 

310 

352 

736 

356 

511 


Reineinkommen (Gewinn) .. 

DM/Untem. 

13 121 

12 620 

14 614 

17 124 

16 295 

23 063 

18 924 

24 417 

28244 

27 397 


Reineinkommen (Gewinn) 

DM/FamAK 

9 325 

9 224 

11637 

14 032 

13 307 

15 156 

12911 

18 178 

21 204 

20 816 

Betriebselnkonunen 

DM/Betrieb 

so 000 DM und mehr StBE 

68642 58471 69 482 77 301 

82 101 

Gröfienklassen zusammen 

24 458 22 545 27 421 32 128 

32 635 

— 

Fremdlohnaufwand ........ 

DM/Betrieb 

23 215 

20 863 

19 602 

18 632 

16 654 

2916 

2 907 

2 888 

2 887 

2 820 


Pachtaufwand 

DM/Untem. 

4211 

4083 

4229 

4 845 

5 204 

1232 

1 335 

1 461 

1666 

1776 

— 

Zlinsen 

DM/Untern. 

5 040 

6 097 

5447 

6 343 

7 690 

1 735 

2085 

1 987 

2 266 

2 851 

-f 

vom Verpächter getragener 
Aufwand 

DM/Untem. 

541 

482 

455 

568 

672 

106 

116 

124 

155 

164 


Pachten, Zinsen 

DM/Untem. 

1 284 

1 298 

1595 

1 563 

1696 

285 

338 

601 

384 

509 

*= 

Reineinkommen (Gewinn) . . 

DM/Untem. 

38 001 

29 208 

42 254 

49 612 

54 921 

18966 

16 672 

21 810 

25 848 

25 860 


Reineinkommen (Gewinn) .. 

DM/FamAK 

31572 

23 289 

34 812 

37554 

37 960 

13175 

11907 

16718 

20 031 

19 972 
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Tabelle 31 


Bachführungsergebnisse der landwirtsdialülchen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nadi § 4 LwG 
(Bundesgebiet) 

— Schichtung der Testbetriebe nach der Höhe des Reineinkommens DM 
je Familienarbeitskraft — 


Kennwert 

Einheit 




Reineinkommen je FanL-AK 

unter 4 | 

4 bis 6 1 

6 bis 8 1 

8 bis 10 1 

1 10 bis 12 1 

12 bis 14 

Zahl der Betriebe 


632 

259 

386 

461 

525 

522 

Standardbetriebseinkommen 

1 000 DM/Betr. 

37,6 

24,0 

24,2 

26,1 

26,8 

27,4 

Landw. genutzte Fläche .... 

ha 

37.98 

23.87 

24.55 

25,47 

25,97 

26,34 

darunter Pachtland: 

•/. 

28,1 

28,0 

30,5 

29,2 

30,3 

33,0 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

1 353 

I 132 

1 147 

1 192 

1 170 

1 225 

AX-Besatz 

AK/100 ha LF 

5.28 

7.68 

7,33 

7,37 

6,83 

6.85 

Acker- u. Gartenland 

V. LF 

614 

54,9 

55,9 

54.7 

56.4 

55,8 

Getreide 

•/. AF 

65,7 

66.3 

671 

65.5 

67,2 

65,4 

Hackfrüchte 

m 

10,9 

134 

124 

10,9 

13.2 

11,6 

darunter Zuckerrüben 

m 

3,3 

2,4 

2,7 

2.6 

3,0 

3,0 

Nutzvieh 

GV/lOO ha LF 

106,2 

124,5 

120.3 

125.6 

124.4 

125,8 

Getreide insgesamt 

dt/ha 

35,8 

35,9 

37,3 

37.3 

37.1 

37,8 

Zuckerrüben 

m 

395 

405 

412 

431 

437 

453 

Milchleistimg 

kg/Kuh 

3 736 

3648 

3 662 

3 790 

3 840 

3 901 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

517 

329 

349 

370 

383 

415 

Tierische Erzeugnisse ...... 

•* 

2 088 

2 251 

2167 

2 314 

2316 

2 405 

Bare Einnahmen 

m 

2 834 

2 762 

2 721 

2 931 

2 927 

3 059 

Betriebsertrag 

m 

2 877 

2 845 

2 800 

3 026 

3 032 

3164 

Spezialaufwand d. 








Bodenproduktion 

m 

344 

288 

291 

297 

311 

305 

Spezialaufwand d. 
Viehhaltung 

it 

1 071 

900 

822 

855 

819 

868 

Arbeitshilfsmittel 

m 

599 

578 

564 

566 

563 

543 

Sachaufwand 

m 

2 393 

2 084 

1946 

2 015 

1965 

1976 

Betriebssteuem 

m 

89 

62 

55 

59 

52 

55 

Fremdlohnaufwand 

m 

129 

44 

37 

41 

39 

40 

Betriebsaufwand 

m 

2 627 

2 206 

2 054 

2 132 

2 073 

2 087 

Akiivkapital 

m 

8 510 

8 697 

8 505 

8 736 

8 601 

8710 

Fremdkapital *) 

m 

4 194 

3 291 

3 061 

2 931 

2 691 

2 505 

Guthaben u. Fordenmgen .. 

m 

502 

346 

387 

366 

506 

458 

Betriebseinkommen 

m 

395 

699 

799 

952 

1 015 

1 133 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

7 482 

9103 

10 898 

12 916 

14 859 

16 541 

Reinertrag 

DM/ha LF 

-614 

-606 

-397 

-220 

-76 

68 

Betriebseinkommen 

DM/Unter- 

15 003 

16 686 

19611 

24 240 

26 356 

29 843 

— Fremdlohnaufwand 

nehmen 

m 

5 505 

1 442 

1295 

1 485 

1 438 

1 481 

— Pachtaufwand 

m 

2 204 

1 223 

1 381 

1467 

1 481 

1 720 

— Fremdkapitalzinsen 

m 

9 110 

3414 

2 967 

3 213 

2 797 

2533 

-f Pacht- imd Zinserträge .. 

m 

718 

254 

272 

401 

404 

394 

+v. Verpächter getr. Aufw. 

m 

172 

81 

102 

97 

70 

96 

== Gewinn 

m 

-926 

10 941 

14 343 

18 572 

21 114 

24 600 

Gesamteinkommen 

DM/Fam. AK 

15 516 

17 492 

20 739 

23 210 

27 333 

28 902 
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von , » , bis unter » » . 1 000 DM 

H bis 10 1 

bis 16 1 

18 bis 20 1 

20 bis 22 1 22 bis 25 1 

25 bis 30 t 

30 bis 35 1 

35 bis 40 t 

40 bis 45 1 

über 50 

580 

474 

448 

425 

515 

650 

^28 

318 

341 

530 

29.0 

31,6 

32,7 

33,9 

35,9 

37,6 

43,1 

46,2 

55,9 

77.2 

27,48 

29,23 

28,93 

30,31 

31,26 

31.84 

36,71 

37,30 

44,56 

60,62 

32,6 

33,8 

32,1 

33,2 

34,4 

31.6 

30,9 

30,1 

30 J 

26,6 

\ 210 

1277 

1 25? 

1 300 

l 372 

1 397 

1 407 

l 460 

1 431 

1 646 

6,38 

6,06 

6.01 

5,63 

5,30 

5,07 

4,68 

4,62 

4,39 

3,06 

55,0 

57.8 

59.2 

53,8 

58,3 

60,1 

63,5 

65,4 

70,9 

83,1 

67,2 

65,0 

67,3 

63,7 

65,3 

64.0 

64,5 

64,6 

64,8 

63.3 

12,2 

13,1 

12,1 

12,3 

12,0 

12.4 

12,8 

12,6 

14,3 

13.7 

3,3 

4,2 

4,2 

4.2 

4.5 

5,2 

5,8 

6,5 

7.8 

10,9 

126,7 

126,7 

130,2 

131,4 

133,5 

131,3 

123,6 

131,4 

116,3 

89,1 

37,6 

38,0 

38,4 

39.7 

.39,5 

40,1 

39,6 

41,0 

41,4 

43,5 

461 

445 

449 

450 

463 

471 

470 

480 

463 

504 

3 910 

3 978 

3 972 

4 086 

4 134 

4 135 

4 101 

4 252 

4 230 

4 231 

416 

503 

477 

515 

519 

642 

702 

719 

893 

1 3S5 

2 397 

2 492 

2 680 

2 794 

2892 

2 901 

2 916 

3 205 

3 200 

3 058 

3 062 

3 243 

3 444 

3 585 

3 694 

3 870 

3 340 

4 305 

4 577 

4 956 

3 179 

3359 

3 561 

3 696 

3 816 

3 983 

4 052 

4 456 

4 677 

5052 

302 

322 

326 

333 

340 

355 

365 

386 

414 

474 

844 

928 

997 

1 075 

I 160 

1 176 

1 228 

1 436 

1 404 

1 595 

543 

543 

568 

554 

543 

566 

544 

570 

562 

554 

1 935 

2 047 

2 142 

2 216 

2 301 

2 362 

2 391 

2 650 

2775 

2 895 

49 

50 

50 

48 

50 

48 

47 

53 

50 

54 

41 

56 

34 

60 

60 

66 

93 

101 

152 

219 

2 041 

2108 

2 263 

2 340 

2 426 

2 494 

2 548 

2 820 

2 993 

3 187 

8 042 

8 791 

8 871 

8 980 

9 009 

9 207 

8 898 

9 246 

9013 

8 737 

2 544 

2 266 

2 474 

2 619 

2 517 

2614 

2 365 

2 313 

2 343 

2 116 

470 

419 

544 

492 

508 

617 

570 

621 

707 

765 

1 195 

1 162 

I 369 

1 431 

1 465 

1 572 

1 614 

I 753 

1 853 

2 103 

18 725 

20 828 

22 772 

25 425 

27 64J 

31 008 

34 482 

37 934 

42 201 

54 472 

194 

297 

417 

506 

599 

740 

849 

1 001 

1 123 

1 429 

32 831 

36 898 

39 597 

43 390 

45 802 

50 057 

59 247 

65 375 

82 554 

127 456 

1 560 

2 086 

2 033 

2 308 

2 347 

2 648 

4 028 

4 360 

752! 

14 435 

1735 

1 957 

1911 

2 012 

2 378 

2 227 

2 647 

2 773 

3 575 

4 438 

2 536 

2 559 

2 689 

2 642 

3 022 

2 804 

3 467 

3 546 

4 539 

5 876 

319 

385 

530 

512 

628 

712 

673 

1 132 

1 250 

3 054 

136 

162 

138 

134 

196 

173 

242 

245 

278 

351 

27 456 

30 843 

33 631 

37 074 

38 878 

43 263 

50 019 

56 073 

68 747 

106 093 

31 901 

35 212 

38 245 

40713 

42 650 

47 595 

54 154 

61 391 

75 449 

112 750 
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Tabelle 32 


Budiiührungsergebnlsse der landwlrlsdiaftlidien Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nadi § 4 LWG 

(Bundesgebiet) 

Verbindlichkeiten, Investitionen, Aktivkapital 


Gliederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

lflC^'63 

m5m 1 


1 1M7/68 

1 19öa/&9 

1 J 969/70 

! 1970/71 

1 1971/72 

1 

1 mZHA 






Markifruchtbetriebe 








Grenze § 

4 bis unter 20 000 DM StBE 



Kurzfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

340 

440 

473 

508 

605 

442 

693 

609 

633 

368 

Mittelfrisiige Verbindlichkeiten . . 

DM/'ha LF 

295 

448 

305 

336 

411 

534 

515 

302 

414 

269 

Langfristige Verbincllichkeilen . . 

DM/ha LF 

672 

807 

752 

1 061 

1 169 

875 

1 265 

1 459 

l 330 

1 241 

Fremdkapiial 

DM/ha LF 

t 307 

1 695 

1 530 

I 905 

2 185 

1 851 

2 473 

2 370 

2 377 

1 878 

Giiilhaben und Forderungen .... 

DM/ha LF 

330 

316 

409 

411 

398 

476 

456 

497 

469 

420 

Zinsen in ®/o der Verbindlichkeiten 

“/o 

— 

— 

— 

— 

3,1 

3,3 

3,9 

4,Q 

4,0 

3fi 

Pacht je ha Pachtfläche 

DM 

— 

— 

— 

— 

250 

248 

245 

234 

215 

211 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

287 

322 

376 

411 

332 

361 

Invesütioneu 












Bodenzukäufe 

DxM/ha LF 












_ 





82 

Wirlschaflsgebäude 

DM/ha LF 

175 

157 

67 

150 

405 

226 

135 

188 

125 

140 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

376 

.374 

282 

265 

302 

287 

307 

240 

327 

346 

Vieh 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

-16 

-77 

-41 

-12 

-2 

-28 

Bmttoinvesfilionen -) 

DM/ha LF 

551 

531 

349 

415 

G91 

436 

401 

416 

4.50 

540 

Abschreibungen 

DM/ha LF 

262 

272 

288 

301 

33.3 

319 

346 

328 

334 

349 

Nettoinvestitionen ’*) 

DM/ha LF 

2S9 

259 

60 

114 

358 

116 

55 

88 

115 

191 

Ak/Jvkupifa/ 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/ha LF 

3716 

3%4 

4 062 

4213 

4 153 

4 352 

4 489 

4 612 

4 574 

4 645 

Vieh 

DM/ha LF j 

1 926 

999 

941 

912 

913 

807 

630 

763 

982 

948 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF I 

1 i 525 

l 577 

1 624 

1 608 

1 570 

1 421 

1 453 

l 275 

1 326 

1 298 

Umlaufkapital 

DM/ha LF 

1 214 

1 273 

1 316 

1 253 

1 242 

1 273 

1 485 

1 394 

1 400 

1 378 

Aktivkapital 

DM, 'ha LF 

7 381 

7 818 

7 943 

7 986 

7 878 

7 853 

8 057 

3 044 

ö 282 

8 270 

Aklivkapital 

DM/ AK 

53 981 

62 751 

64 767 

72 435 

72 717 

73 760 

80 493 

93 808 

112 682 

113 632 

Eigenkapitalveränderungen ..... 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

123 

185 

-85 

-1 

30 

179 






Marktfruchtbetriebe 









20 000 bis unter 50 000 DM StBE 



Kurzfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

495 

523 

580 

670 

655 

648 

643 

572 

572 

643 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

245 

224 

243 

359 

389 

362 

375 

328 

292 

312 

Langfristige Verbindlichkeiten .. 

DM/ha LF 

6.55 

710 

714 

941 

954 

1 004 

l 046 

1 254 

I 336 

l 331 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

1 395 

1 457 

1 537 

1 970 

1 998 

2 014 

2 064 

2 154 

2 200 

2 286 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/ha LF 

336 

312 

345 

454 

476 

522 

524 

552 

572 

575 

Zinsen in ®/o der Verbindlichkeiten 

Vo 

— 

— 

— 

— 

3ß 

4.0 

4,2 

3,9 

4,0 

5,3 

Pacht je ha Pachtfläche 

DM 

— 

— 

— 

— 

323 

294 

275 

275 

277 

280 

Renten (kapilalisierl) 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

300 

294 

321 

298 

324 

335 

InvGsiit tonen 












Bodenzukäufe 

DM/ha LF 







__ 











203 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

117 

129 

81 

103 

247 

139 

102 

143 

113 

120 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

340 

365 

283 

27B 

239 

305 

355 

271 

.371 

319 

Vieh 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

-7 

-2 

-16 

7 

1 

-10 

BrvJltoinvestitionen ") 

DM/ha LF 

457 

494 

369 

381 

529 

442 

441 

421 

485 

632 

Abschreibungen 

DM/ha LF 

249 

268 

279 

287 

302 

298 

312 

307 

320 

372 

Nettoinvestitionen 

DM/ha LF 

207 

227 

90 

94 

227 

143 

130 

U4 

160 

260 

Aktivkapital 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/Jia LF 

4 041 

4 189 

4 418 

4 434 

4 441 

4 447 

4 643 

4 687 

4 770 

4 8B4 

Vieh 

DM/ha LF 

811 

898 

885 

816 

878 

808 

739 

778 

1 000 

1 033 

Maschinen und Gerate 

DM/ha LF 

l 47? 

1 560 

1 577 

1 ^j56 

1 339 

1 280 

1 320 

I 284 

1 328 

1 349 

Uiniaufkapital 

DM/ha LF 

1 033 

1 118 

l 164 

1 118 

1 093 

1 108 

i 1.56 

1 180 

1 263 

1 330 

Aktivkapital 

DM/ha LF 

7 362 

7 765 

8 045 

7 924 

7 751 

7 643 

7 853 

7 929 

837 

8 595 

Aklivkapital 

DM/AK 

79 574 

87 753 

94 580 

98 674 

103 280 

1 1 1 896 

120 650 

134 044 

147 943 

160 739 

EigenkapUalveränderungen 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

39 

91 

-5 

63 

27 

268 


*) HochgcrGchnGte Ergebnisse ab 1973/74 einsdiL Nettoinveslitioneii bei Grund und Boden 

*) ab 1973/74 einsdil. Bodenzukäufe 
ab 1973/74 ejnschl. Abgänge 
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noch Tabelle 32 


noch Verbindlichkeiten, Investitionen, Aktlvkapital 


Gliederung 

Einheit 





Wirtschaftsjahr 





13S1/6S 1 

19G5/5a 1 

1966/67 1 

1967/66 1 

1068/69 1 

1969/70 1 

1970/71 1 

15)71/72 1 

1&72/73 1 

1973/74 

Kurzfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

495 

60! 

645 

Marktfruclithetriebe 

50 000 DM und mehr StBE 

689 650 654 699 

649 

628 

63? 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

103 

176 

176 

193 

195 

210 

229 

251 

268 

220 

Langfristige Verbindlictikeiten 

DM/ha LF 

575 

626 

650 

629 

720 

718 

829 

877 

995 

1 044 

Freradkapital 

DM^ha LF 

1 233 

1 403 

1 471 

i sn 

1 565 

1 582 

1 757 

1 777 

l 891 

1 901 

Guthaben und Forderungen . ♦ . , 

DM/ha LF 

340 

321 

300 

458 

490 

694 

521 

549 

634 

537 

Zinsen in ®/c der Verbindhchkeiten 

«/o 

— 

— 

— 

— 

4.3 

4,7 

4,8 

4,5 


5,7 

Pacht je ha Paciitfläche 

DM 

— 


__ 

— 

290 

286 

303 

281 

298 

308 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 


— 

— 

— 

243 

269 

292 

290 

286 

282 

7ji vesfi Dionen 












Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

— 



— 

— 

— 

— 

— 

— 

64 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

7Ö 

73 

82 

64 

121 

94 

95 

102 

89 

91 

Maschinen und Gerate . * 

DM;ha LF 

253 

2^2 

202 

224 

283 

260 

264 

284 

343 

327 

Vieh 

DM/lia LF 

— 

— 

— 

— 

-12 

-40 

-46 

7 

12 

3 

Bmttoinvcstitionen . 

DM/ha LF 

331 

315 

284 

288 

392 

314 

3t3 

393 

444 

484 

Abschreibungen^^) 

DM/ha LF 

180 

195 

206 

215 

238 

238 

249 

253 

263 

300 

Nettoinvestitionen *) 

DM/ha LF 

151 

121 

78 

73 

154 

76 

64 

140 

182 

184 

A/t7ivkcrphn/ 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/ha LF 

4 054 

4 045 

4 171 

4 199 

4 220 

4 184 

4 266 

4 382 

4 511 

4 665 

Vieh 

DM/ha LF 

719 

772 

700 

674 

637 

658 

608 

636 

726 

783 

Maschinen imd Geräte .......... 

DM^ha LF 

1 052 

1 085 

1 101 

1 142 

935 

97? 

1 007 

1 010 

l 066 

1 107 

Umlaufkapital 

DM/ha LF 

867 

934 

976 

957 

92? 

962 

1 013 

1 048 

1 125 

1 167 

Aktivkapital 

DM/ha LF 

6 692 

6 836 

6 948 

6 972 

6 7G9 

6 7B1 

6 894 

7 076 

7 428 

7 723 

Aktivkapital 

DM/AK 

106 592 

92 762 

101 G13 

109 497 

121 603 

127 005 

135 650 

158 792 

179 486 

199 983 

Eigenkapital Veränderungen ..... 

D^Vha LF 

— 

— 

— 

— 

176 

124 

-58 

Ö2 

122 

146 

Kurzfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

461 

533 

585 

M a rkl f rucli 1 b et rieb e 

zusammen 

646 644 613 675 

611 

605 

610 

Mittelfnstige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

222 

251 

228 

285 

312 

328 

335 

290 

297 

265 , 

Langfristige Verbindlichkeiten 

DM/ha LF 

626 

696 

695 

Ö35 

897 

860 

987 

1 HB 

1 181 

1 189 

Fremdkapilal 

DM/ha LF 

! 309 

1 485 

1 500 

I 766 

1 853 

1 801 

1 997 

2 019 

2 083 

2 064 

Guthaben und! Forderungen .... 

DM/ha LF 

336 

317 

339 

447 

467 

587 

511 

542 

587 

540 

Zinsen in % der Verbindlichkeiten 

«/ö 

— 

— 

— 

— 

3.7 

4,2 

4,4 

4,3 

4,3 

5,3 

Pacht je ha Pachtfiäche ........ 

DM 


— 

— 

— 

295 

282 

282 

271 

273 

235 

Renten (kapitalisiert) * . . 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

272 

288 

318 

311 

308 

314 

fnvesfif/onen 












Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

125 1 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

114 

112 

78 

96 

224 

135 

104 

131 

104 

109 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

313 

317 

251 

253 

283 

282 

308 

272 

353 

326 

Vieh 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— . 

-10 

-32 

-33 

4 

6 

-5 

ßmttoinveslitionen 

DM/ha LP 

427 

429 

329 

349 

502 

385 

379 

407 

463 

553 

Abschreibungen * . * 

DM/ha LF 

224 

239 

251 

2G0 

281 

276 

390 

286 

296 

336 1 

Nettoinveslitionen ■^) 

DM/ha LF 

202 

190 

79 

89 

221 

110 

89 

122 

166 

217 

Akf/vknpj/a/ 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/ha LF 

3 976 

4 083 

4 244 

4 293 

4 294 

4 318 

4 454 

4 541 

4 632 

4 757 1 

Vieh 

DM/ha LF 

799 

868 

820 

776 

804 

744 

665 

713 

874 

909 1 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

i 315 

J 370 

1 391 

1 394 

1 213 

1 177 

1 206 

1 162 

1 210 

1232 

Umlaufkapital 

DM/ha LF 

1 005 

1 077 

1 118 

1 078 

1 052 

1 076 

1 147 

1 153 

1 218 

1 260 

Aktivkapilal 

DM/ha LF 

7 095 

7 39S 

7 573 

7 541 

7 363 

7 315 

7 472 

7 569 

7 934 

8 158 

Aktivkapital 

DM/AK 

72910 

82 167 

83 202 

95 096 

100 573 

106 309 

U5 631 

133 672 

152 868 

167 245 

Eigenkapitalveränderungen 

DM/ha LF 

— ■ 

— 

■ — 

— 

112 

122 

-41 

66 

70 

202 


-) ab 1973/74 einschL BocJenauKäufe '*) ab 1973/74 einsdil. NeUoinvestitioneii bei Grund und Boden 

ab 1973/74 einschL Abgäjige 
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noch Tabt^Iie 32 


ji o c h Verbindlichkeiten, Investitionen, Aktivköpital 


Gljeclt^rung 


Einheii 


WirtschciFtsjohr 


1984/65 1 1965/66 1 1966/67 | 1967/68 ) 1068/69 \ 1969.70 I 1970-71 I 1Ö7I/72 | 1972/73 j 1973/74 


Pulterbaubelriebe 

Grenze § 4 bis unter 20 000 DM StBE 


Kurzfiisuge VeibiiidHchkeiteii . . 

DMdia LF 

322 

335 

374 

421 

514 

515 

473 

450 

439 

434 

Mittelfristige Verbindlichkciteri . . 

DM/ha LF 

29B 

337 

356 

350 

423 

440 

421 

385 

364 

354 

Langfristige Verbindlichkeiten . . 

DM hij LF 

786 

908 

1 05G 

i 431 

i 387 

i 417 

I 428 

l 426 

1 583 

1 595 

Fremdkapitai 

DM/ha LF 

1 406 

I 580 

1 786 

2 202 

2 324 

2 372 

2 322 

2 261 

2 386 

2 383 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/ha LF 

345 

325 

341 

322 

395 

423 

422 

474 

508 

485 

Zinsen in ^/ü der Verbindlich keilen 

*'/o 

— 

— ■ 

— 

— 

3.7 


3,4 

XI 

3,3 

4,2 

Pacht je ba Pacbtfläche 

DM 

— 

— 

— 

— 

203 

226 

211 

211 

!91 

190 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 

— 

•— 

— 

— 

381 

419 

452 

436 

398 

362 

Investitionen 












Bodenzukäufe 

DM ha LF 


— 

__ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

71 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

190 

201 

187 

177 

351 

310 

210 

237 

125 

191 

Maschinen und Geräte 

DM/lia LF 

318 

321 

255 

237 

270 

271 

275 

248 

314 

283 

Vieh 

DM.dia LF 

— 

— 

— 


60 

54 

15 

25 

80 

26 

Brnttoinvestitionen -) 

DM/ha LF 

503 

522 

442 

414 

681 

635 

500 

510 

519 

570 

Abschjeibungen 

DM/ha LF 

233 

256 

269 

276 

301 

313 

321 

310 

320 

368 

Nettoinvestitionen 

DM/ha LF 

275 

265 

173 

138 

377 

322 

180 

200 

199 

202 

^ AktivkapiUU 












Boden und Wirlschaflsgebäude . . 

DM/Ua LF 

2 889 

3 046 

3 177 

3 262 

3 444 

3 558 

3791 

3 876 

3 867 

3 927 

Vieh 

DM/ha LF 

l 626 

1 779 

1 753 

1 664 

1 802 

1 787 

1 720 

1 854 

2 238 

2 325 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

1 322 

1 423 

1 444 

1 420 

1 329 

1 301 

1 268 

l 200 

1 218 

1 202 

Umlaufkapital 

DM/ha LP 

96Ü 

1 02S] 

1 054 

i 007 

1 033 

I 094 

1 126 

l 121 

\ 163 

1 238 

Aklivkapitül 

DM/ha LF 

6 797 

7 277 

7 228 

7 353 

7 608 

7 74Ü 

7 905 

8 051 

3 486 

8 692 

Aktivkapital 

DM/AK 

51 986 

59 483 

66 136 

70 618 

71 096 

75 865 

83 253 

94 545 

105 575 

108 065 

Eigenkapitalveränderungen 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

15 

48 

70 

133 

144 

215 







Futterbaubetriebe 









20 000 bis unter 50 OOO DM StBE 




Kurzfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

453 

487 

539 

577 

590 

572 

583 

526 

532 

529 

Mittelfristige Verbindlichkeiten , . 

DM/ba LF 

108 

248 

248 

325 

345 

406 

385 

339 

354 

334 

Langfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

88.5 

I 092 

1 351 

I 65? 

I 658 

I 802 

1 851 

2 020 

2 075 

2 039 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

I 526 

1 827 

2 138 

2 559 

2 593 

2 780 

2819 

2 885 

2 961 

2 902 

Guthaben und Forderungen .... 

DMyha LF 

278 

261 

263 

323 

342 

358 

365 

418 

436 

441 

Zinsen in Vo der Verbindlichkeiten 

Vo 

— 

— 

— 

— 

3,8 

3ß 

3,4 

3,0 

3,3 

4ß 

Pacht je ha Pacht fläche ........ 

DM 

— 


— 

— 

256 

262 

222 

226 

235 

230 

Renten (kapitalisiert) 

DM/hü LF 

— 

— 


— 

313 

323 

324 

326 

323 

325 

/jivesh'honen 












Bodenzukäufe 

DN4/ha LF 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

68 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

161 

192 

161 

166 

290 

234 

243 

199 

221 

205 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

278 

265 

212 

209 

249 

263 

278 

272 

346 

305 

Vieh 

DM/ha LF 

— 

— 

- 

— 

84 

78 

52 

60 

110 

r>8 

Bruttoinvestitionen -) 

DM/ha LF 

439 

457 

373 

375 

623 

575 

573 

531 

677 

645 

Abschreibungen 

DM/ha LF 

195 

220 

232 

243 

273 

288 

287 

293 

302 

340 

Nettoinvestitionen '*) . . 

DM/ha LF 

244 

237 

141 

131 

350 

287 

286 

237 

365 

305 

Ak/ivkapjfa/ 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/ ha LF 

3 362 

3 453 

3 699 

3 602 

3 695 

3713 

3 865 

3 962 

4 028 

4 152 

Vieh 

DM/hd LF 

1 643 

1 809 

l 807 

1 775 

1 883 

1 849 

1 811 

1 983 

2 408 

2 508 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

1 090 

1 177 

1 220 

1 230 

1 139 

1 134 

1 122 

1 119 

1 1.54 

I 189 

Umlaufkapital 

DM/ha LF 

803 

903 

933 

930 

946 

995 

1 017 

i 044 

1 084 

1 135 

Aktivkapital 

DM/Ua LF 

6 898 

7 347 

7 659 

7 537 

7 663 

7 691 

7 316 

8 108 

8 674 

8 984 ' 

Aktivkapital 

DM AK 

83 272 

90 057 

98 836 

99 286 

106917 

110 720 

118 908 

133 250 

148 007 

158 375 

Eigenkapitalveränderungen , . . . , 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

71 

52 

39 

165 

145 

235 


ab 1973/74 einscliL Bodenziikäufe 
ab 1973,74 einsebh Abgänge 


ab 1973/74 einsdil. Netloinveslilionen bei Grund und Boden 
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noch Tabelle 32 


noch Verbindlichkeiten, Investitionen, Aktivkapital 


Gliederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

1964/65 1 

1965/66 1 

1966/67 ( 

1087/68 1 

1968/69 I 

1969/70 ! 

1970/71 1 

1971/72 1 

1972/73 1 

1973/74 






Futterbaubetriebe 









50 000 DM und mehr StBE 




Kurzfristige Verbindlichkeiten ,, 

DM/ha LF 

412 

690 

509 

557 

529 

704 

753 

702 

785 

762 

Mittelfristige Verbindlichkeiten , . 

DM/ha LF 

120 

225 

263 

69 

129 

199 

150 

159 

178 

203 

Langfristige Verbindlichkeiten .. 

DM/haLF 

530 

652 

678 

853 

1 051 

1 084 

1 573 

1 179 

1 224 

1 677 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

1 062 

1 567 

1 450 

1 479 

1 709 

1 987 

2 476 

2 040 

2 187 

2 642 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/haLF 

193 

204 

196 

279 

311 

314 

337 

336 

387 

540 

Zinsen ln Vo der Verbindlichkeiten 

V« 

— 

— 

— 

— 


3.9 

4.3 

4.5 

4.8 

5.1 

Pacht je ha Pachtfläche 

DM 

— 

— 

— 

— 

285 

262 

263 

268 

283 

266 

Renten (kapitalisiert) ........... 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

149 

207 

211 

228 

285 

277 

Investitionen 












Bodenzukäufc 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

49 

Wirtschaftsgebäude 

DM/haLF 

59 

41 

133 

UO 

155 

66 

91 

111 

188 

213 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

175 

214 

181 

124 

187 

175 

182 

246 

258 

258 

Vieh 

DM/haLF 

— 

— 

— 

— 

54 

78 

l 

60 

104 

83 

Bruttoinvestitionen *) 

DM/ha LF 

234 

255 

314 

234 

396 

319 

274 

417 

550 

604 

Abschreibungen *) 

DM/haLF 

139 

162 

171 

194 

204 

204 

209 

213 

230 

257 

Nettoinvestitionen 

DM/ha LF 

95 

92 

143 

40 

192 

115 

64 

205 

321 

347 

Aktivkapitül 












Boden und Wirtschaftsgebäude . , 

DM/ha LF 

3 433 

3510 

3 666 

3563 

3 558 

3 751 

3 014 

3 842 

3 943 

4 051 

Vieh 

DM/haLF 

1 481 

1 612 

1817 

1 496 

1 637 

2 331 

1779 

l 887 

2Z98 

2 492 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

766 

863 

885 

803 

754 

758 

764 

781 

851 

890 

Umlaufkapitai 

DM/ha LF 

661 

772 

751 

772 

796 

853 

896 

975 

1 034 

1 143 

Aktivkapital 

DM/ha LF 

0 341 

6 757 

7 119 

6 634 

6 745 

7 693 

7053 

7 485 

8126 

8 576 

Aklivkapital 

DM/ AK 

1U3718 

104 096 

129718 116 405 

125 540 

155941 

160 587 

174 919 

193 327 

199 974 

Eigenkapitalverl'nderungen 

DM/haLF 

— 

— 

— 

— 

179 

-59 

-39 

88 

99 

143 






Futterbaubetriebe 










zusammen 





Kurzfristige Verbindlichkeiten .. 

DM/ha LF 

387 

430 

461 

506 

553 

559 

555 

515 

526 

523 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

2.36 

288 

299 

317 

361 

403 

379 

339 

340 

327 

Langfristige Verbindlichkeiten 

DM/ha LF 

812 

973 

1 166 

1 496 

1 493 

1 584 

1 665 

l 734 

l 838 

1 870 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

l 435 

1 691 

1926 

2319 

2 407 

2 546 

2 599 

2 588 

2 704 

2720 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/ha LF 

304 

287 

293 

319 

362 

38t 

385 

431 

454 

464 

Zinsen in ®/u der Verbindlichkeiten 

®/o 

— 

— 

— 

— 

2.8 


3,5 

3,/ 

3,3 

4,2 

Pacht je ha Pachlfläche 

DM 

— 

— 

— 

— 

235 

236 

22t 

225 

226 

222 

Renten (kapitalisiert) 

DM/haLF 

— 

— 

— 

— 

332 

353 

363 

356 

343 

332 

Investitionen 












Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

67 

Wirtschaftsgebäude 

DM/haLF 

167 

185 

171 

167 

305 

252 

217 

205 

181 

202 

Maschinen und Geräte .......... 

DM/ha LF 

290 

288 

229 

215 

253 

259 

269 

261 

328 

293 

Vieh 

DM/haLF 

— 

— 

— 

— 

72 

68 

33 

47 

100 

57 

Bruttoinvestitionen*) 

DM/haLF 

457 

473 

400 

382 

630 

579 

519 

513 

609 

619 

Abschreibungen *) 

DM/haLF 

209 

233 

244 

254 

281 

291 

293 

292 

301 

340 

Nettoinvostitionen 

DM/haLF 

248 

240 

156 

128 

349 

287 

226 

221 

308 

279 

Aktivkapital 












Boden und Wirtschaftsgebäude . , 

DM/hu LF 

3 142 

3 269 

3 457 

3 448 

3 576 

3 652 

3815 

3 921 

3 969 

4 074 

Vieh 

DM/haLF 

1 623 

I 781 

1 783 

1 704 

1 829 

1 863 

1 773 

1 929 

2 343 

2 451 

Maschinen und Geräte 

DM/haLF 

1 177 

l 269 

1 298 

l 283 

1 190 

1 172 

1 148 

1 117 

1 146 

1 164 

Umlaufkapital 

DM/ha LF 

867 

953 

975 

953 

972 

1 025 

1049 

1 065 

1 104 

1 166 

Aklivkapital 

DM/ha LF 

6 809 

7 272 

7 513 

7 388 

7 567 

7712 

7 785 

8 032 

8 562 

8 856 

Aktivkapital 

DM/AK 

65 408 

73 093 

81 826 

84 822 

88 511 

94 855 

103 658 

118410 

133 896 

141 737 

Eigenkapitalveränderungen ..... 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

56 

42 

55 

148 

140 

220 


ab 1973/74 einschl. ßodenzukäufe *) ab 1973/74 einsdiK Neltoinvestitionen bei Grund und Boden 

’) ab 1973/74 einschl. Abgänge 
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noch Tabelle 32 


noch Verbindlichkeiten, Investitionen, Aktivkapital 


Gliederung 

Einheit 

Wirtschaftsjahr 

imJss 1 

1965/66 1 

1 1966/67 1 

1 1967/68 

1 1968/69 1 1969/70 

1 1970/71 

1 1971/72 1 1972/73 | 

1973/74 






Veredlungsbetriebe 








Grenze § 

4 bis unter 20 000 DM StBE 



Kurzfristige Verbindlichkeiten 

DM/ha LF 

395 

613 

529 

814 

1 026 

646 

1 688 

851 

357 

573 

Mittelfristige Verbindlichkeiten .. 

DM/ha LF 

28 

260 

139 

493 

484 

706 

344 

75 

59 

224 

LangfrisUge Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

2285 

2 423 

2 774 

1 207 

2 tot 

3597 

3 103 

3 073 

3311 

2 322 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

2 708 

3 296 

3 442 

2 514 

3611 

4 949 

5 135 

3 999 

3 727 

3 119 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/ha LF 

738 

443 

295 

308 

882 

866 

815 

462 

578 

595 

Zinsen in Vo der Verbindlichkeiten 

®/o 

— 

— 

— 

— 

2.6 

2,i 

4.S 

2.5 

2.7 

5,f 

Pacht je ha Pachtfläche 

DM 

— 

— 

— 

— 

311 

211 

273 

175 

200 

269 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

344 

358 

207 

74 

121 

157 

Investitionen 












Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

19 

126 

70 

291 

623 

463 

386 

534 

167 

227 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

256 

314 

242 

278 

322 

370 

284 

370 

328 

757 

Vieh 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

-80 

132 

-136 

6 

-118 

-27 

Bruttoinvestitionen*) 

DM/ha LP 

275 

440 

312 

569 

865 

965 

534 

910 

377 

960 

Abschreibungen *) 

DM/ha LF 

275 

292 

276 

323 

440 

471 

492 

400 

426 

457 

Neltolnvestitionen*) 

DM/ha LF 

0 

149 

36 

246 

425 

494 

42 

510 

-49 

503 

Aktivkapital 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/ha LF 

3341 

3 268 

3 394 

3 699 

3 720 

4 170 

4 216 

4 267 

4 033 

4 437 

Vieh 

DM/ha LF 

1435 

1737 

I 349 

1 642 

I 497 

1 863 

1 538 

1 664 

1 734 

1883 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

1 501 

1 463 

1 638 

1 816 

1 869 

1863 

1732 

1 584 

1 694 

1 852 

Umlaufkapitai 

DM/ha LF 

2119 

2 636 

2 202 

2 265 

2 697 

2911 

2710 

2 602 

l 915 

2 375 

Aktivkapital 

DM/ha LF 

8 396 

9 104 

8 583 

9 422 

9 783 

10 807 

10 196 

10117 

9 376 

10 546 

Aktivkapital 

DM/AK 

48 948 

51 710 

73 753 

74 324 

84 707 

80 189 

87 114 

106717 

106 812 

109 875 

Eigenkapitalverändeningen . . . . • 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

468 

71 

60 

335 

357 

384 






Veredlungsbetriebe 









20 000 bis unter 50 000 DM SIBE 



Kurzfristige Verbindlichkeiten .. 

DM/'ha LF 

639 

527 

991 

1224 

1 127 

951 

974 

1 138 

986 

845 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

180 

591 

315 

497 

440 

1 057 

936 

408 

367 

338 

Langfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

652 

723 

1 127 

! 296 

2 876 

2 741 

2 949 

3 363 

3 289 

2 909 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

1471 

1 841 

2 433 

3 017 

4 443 

4 749 

4 859 

4 909 

4 642 

4 092 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/ha LF 

549 

284 

258 

611 

520 

533 

583 

720 

685 

683 

Zinsen in •/« der Verbindlichkeiten 

Vo 

— 

— 

— 

— 

2,7 

3.6 

3.7 

3.6 

3.6 

4^ 

Pacht je ha Pachtfläche 

DM 

— 

— 

— 

— 

250 

339 

273 

233 

242 

290 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

462 

411 

410 

295 

295 

356 

Investitionen 












Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

. — 

— 

— 

— 

— 

— 

152 

Wirtschaftsgebäude 

DM/hd LF 

210 

582 

398 

187 

841 

572 

309 

385 

299 

451 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

450 

1 072 

376 

210 

370 

400 

364 

429 

388 

397 

Vieh 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

259 

-41 

190 

177 

98 

75 

Bruttoinvestitionen *) 

DM/ha LF 

660 

1 654 

774 

397 

1 470 

931 

863 

991 

785 

1 076 

Abschreibungen*) 

DM/ha LF 

282 

359 

316 

330 

411 

451 

455 

459 

439 

571 

Nettoinvestitionen*) 

DM/ha LF 

378 

1 296 

458 

68 

1 059 

480 

407 

532 

346 

499 

Aktivkapital 












Boden und Wirtschaftsgebäude . • 

DM/ha LF 

3 350 

3243 

3 863 

3911 

4 274 

4 302 

4 550 

4 390 

4 442 

4 623 

Vieh 

DM/ha LF 

1 836 

1701 

2 021 

1960 

1 839 

2 103 

1970 

2 121 

2 396 

2 303 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

1 690 

2 188 

1 764 

1 607 

1 857 

1757 

1705 

1 693 

1 638 

1 611 

Umlaufkapital 

DM/ha LF 

2216 

2 937 

2 699 

2 761 

2 601 

2 881 

2 986 

2 814 

2 899 

3 020 

Aktivkapital 

DM/ha LF 

9 092 

10 069 

10 347 

10 239 

10 571 

11043 

11210 

11 018 

11375 

11 556 

Aktivkapital 

DM/AK 

64 198 

91 493 

89 415 

90 957 

106 416 

112 983 

120 666 

139 504 

141 000 

155 517 

Eigenkapitalveränderungen 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

103 

269 

13 

323 

360 

569 


*) ab 1973/74 einschl. Bodenzukäufe ab 1973/74 einschl. Neltolnvestitionen bei Grund und Boden 

») ab 1973/74 einschl. Abgänge 


86 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


noch Tabelle 32 


noch Verbindlidikeiten, Investitionen, Aktivkapital 


Gliederung 

Einheit 





Wirtschaftsjahr 





I%4/6S 

19G5/65 ! 

1 1ÖG6/&7 1 

iftG7/e-a 

1 msm 

1 f&G0/70 1 

1G?0,71 1 

1 1071/72 1 

1572^73 

1 197374 

Kurzfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

305 

196 

594 

Veredlungsbetriebe 

50 000 DM und mehr StBE 

757 2 911 1 444 1294 

920 

1 012 

i 123 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

168 

66 

135 

535 

668 

938 

671 

331 

197 

337 

Langfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

1 042 

534 

1 382 

1 618 

1 462 

1 361 

1 699 

2 004 

3 805 

3 220 

Frenidkapital 

DMdra LF 

1 C05 

796 

2 111 

2 910 

5041 

3 743 

3 664 

3 255 

5 014 

4 680 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/ha LF 

2G3 

332 

336 

257 

709 

607 

1 074 

663 

812 

614 

Zinsen in ®/o der Verbindlichkeiten 


— 

— 

— 

— 

4.4 

4J 

4,0 

4,4 

3,8 

4,9 

Pacht je ha PachtfJäche 

DM 

— 

— 

— 

— 

251 

— 

236 

223 

304 

277 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

323 

379 

513 

221 

205 

220 

Investilionen 












Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

— 



59 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

330 

200 

1 096 

227 

v502 

382 

233 

340 

258 

585 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

397 

413 

373 

231 

762 

437 

335 

332 

335 

436 

Vieh 

DM/ha LF 


— 

— 

— 

132 

-197 

82 

112 

2 

268 

Bruttoinvestilionen -) 

DM/ha LF 

727 

613 

1 470 

459 

1 396 

622 

650 

784 

595 

1 348 

Abschreibungen 

DM/ha LF 

220 

334 

381 

345 

643 

491 

477 

456 

391 

444 

Nettoinveslitionen 

DM/l\a LF 

507 

279 

1 089 

113 

753 

130 

173 

328 

204 

904 

Aktiv kapi Ulf 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/ha LF 

4 071 

4 393 

3 995 

3 655 

4 OÜl 

4 192 

4 055 

4 058 

4 264 

4 265 

Vieh 

DM/ha LF 

ß40 

1 001 

1 555 

1 456 

1 360 

1 742 

1 567 

2 257 

2 36? 

3 265 

Maschinen und Geräte 

DM/hd LF 

1 271 

1 552 

1 335 

1 631 

2 775 

2 035 

1 721 

1 597 

1 404 

1 467 

Umlaufkapital 

DM/ha LF 

1 640 

2 151 

3 lOÖ 

2 169 

3 088 

3 230 

3 366 

2 933 

3 270 

3 418 

Aktivkapital 

DM/ha LF 

7 622 

9 097 

9 993 

8 911 

11 224 

n 199 

10 709 

10 899 

11 307 

12415 

Aktivkapitai 

DM/ AK 

öl 170 

94 942 

91 846 

121 527 

149 001 

141 143 

158 034 

166 433 

185 288 

220 299 

Ejgenkapitül Veränderungen 

DM/diaLF 





1 25? 

545 

91 

“64 

-288 

290 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .. 

DM/ha LF 

507 

439 

749 

Veredlungsbetriebe 

zusammen 

957 1 886 1121 1208 

1 008 

936 

950 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/hd LF 

142 

358 

211 

513 

545 

955 

743 

337 

259 

328 

Langfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

1 138 

1 003 

1 493 

I 425 

2 130 

2 265 

2416 

2 717 

3 527 

3 003 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

l 7B7 

1 SOO 

2 453 

2 895 

4 581 

4 341 

4 367 

4 062 

4 722 

4 281 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/hd LF 

509 

331 

297 

410 

655 

613 

830 

666 

732 

643 

Zinsen in Vo der Verbindlichkeiten 


— 

— 

— 

— 

3,5 

3,8 

4,0 

3,8 

3,6 

4,8 

Pacht je ha Pachttiäche ........ 

DM 

— 

— 

— 

— 

259 


257 

222 

266 

282 

Renten (kapitahsiert) 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

384 

389 

429 

237 

237 

276 

Investitionen 












Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 


— 

96 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

206 

370 

646 

220 

662 

473 

285 

381 

267 

494 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

390 

712 

354 

229 

533 

412 

341 

379 

358 

446 

Vieh 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

155 

-84 

lÜO 

129 

32 

156 

Bruttoirrvestitionen ‘) 

DM/ha LF 

.596 

1 oei 

l 001 

449 

1 350 

801 

726 

889 

657 

1 192 

Abschreibungen 

DM/hd LF 

261 

337 

338 

336 

516 

471 

469 

451 

416 

505 

Nettoinveslitionen ■*) 

DM/ha LF 

336 

744 

663 

114 

834 

338 

25? 

437 

242 

687 

Aktivkapital 

Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/ha LF 

3 .578 

3613 

3 84? 

3 767 

4 075 

4 235 

4 208 

4 226 

4 320 

4 441 

Vieh 

DM/ha LF 

1 365 

1 486 

1 717 

1 690 

1 581 

1 912 

1 736 

2 133 

2317 

2 713 

Maschinen und Geräte .......... 

DM/ha LF 

1 515 

1 841 

1 560 

1 648 

2 257 

1 893 

l 715 

1 638 

i 536 

i 565 

Umlaufkapilal 

DM/ha LF 

2011 

2 627 

2 798 

2 426 

2 826 

3 037 

3 118 

2 870 

2971 

3 149 

Aktivkapitai 

DM/ha LF 

8 469 

9 567 

9 922 

9 531 

10 739 

11 077 

10 857 

10 867 

n 144 

11 868 

Aktivkapitai 

DM/AK 

63 664 

80 596 

87 912 

97 987 

117 623 

116498 

127 910 

145 669 

153 996 

174 939 

Eigenkapitalveränderungen 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

657 

361 

54 

149 

64 

424 


ab 1973/74 eiiischl. Bodenzukäufe ^ öb 1973/74 einschl. NeLtoinvestilioneri bei Grund und Boden 

') ab 1973/74 einschl. Abgänge 
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noch Tabelle 32 


noch Verbindlidikeiten, Investitionen, Aktivkapital 


Gliederung 

Einheit 





Wirtschaftsjahr 





idSf/as 1 

mMm \ 

1WB7 1 

1 iDsr/aa | isaa/aa | 

ta6j»/70 t 

immi 1 

1971/72 1 

1071/73 1 

imm 

Kurzfristige VerbindÜchkeiten .. 

DM/ha LF 

324 

391 

G emls ch tliet de b e 
Grenze $ 4 bis unter 20 OOO 

374 394 500 463 

DM StBE 

416 397 

352 

417 

Mittelfristige Verbindlichkeiten * - 

DM/ha LF 

300 

330 

345 

344 

520 

409 

398 

382 

459 

50B 

Langfristige Verbindlichkeiten « - 

DM/ha LF 

745 

92] 

879 

l OOS 

1 134 

1 279 

1 263 

l 404 

l 437 

1 354 

Fremdkapital * 

DM/ha LF 

l 369 

l 642 

l 596 

1 743 

2 154 

2151 

2 077 

2 183 

2 248 

2 279 

Guthaben und Forderungen 

DM/ha LF 

346 

326 

406 

384 

416 

470 

435 

515 

602 

469 

Zinsen in der Verbindlichkeiten 

*/o 



— 

— 

2,9 

3ß 

3*5 

3*0 

3,0 

3.7 

Pacht je ha Fach Iflä che 

DM 

— 

— 

— 

— 

208 

212 

207 

204 

204 

189 

Renten (kapitalisiert] 

DM/ha LF 1 

-= 

— 

— 

— 

391 

414 

451 

467 

504 

348 

fnves/i/ionen 












Bodenzukäufe 

DM/lia LF 

— 

— 


■ — . 

. — 

— 

— 

— . 

— 

32 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

206 

181 

162 

157 

430 

248 

190 

165 

tl8 

166 

Maschinen und Geräte * . 

DM^ha LF 

359 

395 

310 

256 

297 

334 

283 

279 

323 

317 

Vieh 

DM/ha LF 

. — 


— - 


32 

6 

—11 

10 

20 

6 

Bnittoinvestitlonen *) . * 

DM/ha LF 

565 

576 

472 

413 

759 

588 

4ö2 

454 

461 

52t 

Abschreibungen - 

DM/ha LF 

255 

283 

293 

3f2 

335 

344 

356 

348 

356 

382 

Netto Investitionen ’*) - 

DM/ha LF 

310 

293 

179 

t02 

424 

243 

105 

106 

105 

139 

Ak/ivkap/foJ 












Boden und Wirtschaitsgebäude , . 

DM/ha LF 

2 907 

3 150 

3 297 

3 378 

3 575 

3 709 

3 936 

4012 

4 020 

4043 

Vieh 

DM/ha LF 

l 345 

1 500 

1472 

1 441 

1 504 

1 468 

1 404 

1 550 

1 862 

1 933 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

1 428 

1 592 

l 653 

l 635 

I 539 

1498 

1 488 

1 426 

1 399 

1 393 

Ifmiauikapilal 

DM/ha LF 

l 186 

1 260 

1311 

1 266 

1280 

1 354 

1 354 

142.9 

I 491 

1577 

AktlvkapUal ^ ^ , 

DM/ha LF 

6 866 

7 502 

7 733 

7 720 

7 699 

8 049 

8 184 

8417 

8 772 

8 949 

Aklivkapital 

DM/AK 

48 966 

58276 

62 966 

65 020 

67 481 

69 428 

76 974 

84 57J 

97 168 

101 348 

Eigenkapital Veränderungen 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

117 

69 

86 

44 

173 

100 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 

DM/ha LF 

437 

594 

545 

Gemischtbetriebe 

20 000 bis unter 50 000 DM StBE 

579 553 554 542 

513 

513 

497 ; 

MiUelfrisUge Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

201 

295 

245 

307 

335 

403 

367 

279 

277 

282 1 

Langfristige Verbindlichkeiten .. 

DM/ha LF 

948 

1026 

1051 

I 262 

1 505 

1627 

l 565 

I 672 

1581 

1 770 

Fremdkapilal 

DM/ha LF 

1 586 

l 915 

1 841 

2 14B 

2393 

2 589 

2 474 

2 464 

2 371 

2 549 

Guthaben und Forderungen . , . , 

DM/baLF 

302 

294 

299 

327 

379 

448 

379 

467 

524 

528 

, Zinsen in Vp der Verbindlichkeiten 

*/. 

— 

— 

— 

— 

2.9 

3,J 

3,5 

3.2 

3,5 

4,2 

Pacht je ha Pachlfläclie 

DM 

— 


— 

— 

260 

241 

242 

234 

248 

241 

Renten (kapitalisiert) , 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

30 t 

343 

327 

313 

318 

300 

investitlonen 












Bodenzukäufe 

DM/baLF 

— 

— - 

— 


— 

— ■ 

— : 

— 

— 

116 

Wlrlschaftsgebäude 

DM/ha LF 

203 

178 

153 

167 

348 

324 

17 t 

109 

15t 

216 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

323 

345 

265 

252 

275 

348 

294 

288 

355 

356 

Vieh * 

DM/ha LF 


— 

— 

— 

63 

61 

38 

41 

too 

30 

Bruttoinvesti üonen *) ^ ^ . 

DM/ha LF 

526 

523 

423 

4t9 

686 

733 

503 

498 

616 

718 

Abschreibungen 

DM/ha LF 

238 

258 

270 

285 

314 

332 

328 

333 

335 

380 

Nettoinvestitionen ^ 

DM/ha LF 

287 

265 

!$3 

134 

372 

4QI 

176 

165 

28 t 

333 

Aklivkapital 












Boden und Wirtschaftsgebäude , . 

DM/ha LF 

3 423 

3 549 

3713 

3 679 

3 802 

3846 

3 968 

4 056 

4 t6t 

4 262 

Vieh 

DM/ha LF 

1 352 

l 49? 

1 502 

1 457 

1 604 

1 614 

l 543 

1 667 

1 994 

2118 

Masclunen und Geräte 

DM/ha LF 

1372 

1444 

1464 

I 497 

1362 

1418 

1 379 

1 349 

1 334 

1398 

UmJaufkapilal . . 

DM/ha LF 

1 078 

1 193 

1239 

1 216 

1 210 

1 322 

1 296 

I 332 

t 442 

T 573 

Aktivkapital 

DM/ha LF 

7225 

7 683 

7 918 

7 849 

7 978 

8 200 

8 186 

8 404 

8 931 

9351 

Aküvkapitai 

DM/AK 

72 362 

82 497 

89 203 

69 475 

96663 

101 124 107 634 

120 598 

(35 940 

144 435 

Eiqenkapitalveränderunqeri . , , , , 

DM/ha LF 



— 

— 

1J9 

164 

-62 

202 

475 

307 


-) Ab 1973/74 elnscW. Boden^ukaufe ab 1973/74 einsdil. Nettomvesütlonen bei Grund und Boden 

ab 1973/74 einschJ. Abgänge 
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n o c h Tabelle 32 


noch Verbindlichkeiten, Investitionen, Aktivkapital 


Gliederung 

Einheit 

Wirfschaftsjahr 

1964 '05 

1 ! 965/66 

1 196G/67 1 

mim 

1 msm 

1 1 

] 070.71 

1 197172 

. 197273 1 

1 157374 


I 




Gemischtbetriebe 










50 OOO DM und mehr StBE 




Ku rief listige Verbind! iclikeiten , , 

DM/ha LF 

520 

515 

681 

822 

756 

544 

702 

777 

731 

742 

Mittelfristige VerbindJiclikeiten . . 

DM/ha LP 

164 

156 

197 

202 

232 

188 

149 

213 

220 

206 

Langfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

621 

636 

807 

1 031 

1 t)5<3 

854 

1 136 

! 176 

1 347 

1 503 

Fremdkapital 

DM/hä LF 

1 305 

i 307 

1 685 

2 055 

2 046 

1 586 

2 241 

2 455 

2 558 

2 451 

Guthaben und Forderungen . . . , 

DM/ha LF 

303 

328 

273 

398 

352 

456 

371 

469 

.514 

531 

Zinsen in Vo der Verbindiiehkeiten 

"/o 

— 

— 

— 

— 

4,2 

4,4 

4,6 

4.7 

4,5 

5,0 

Pacht je ha Pachtfhiche 

DM 

— 

— 

— 

— 

319 

248 

211 

279 

295 

2B9 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

242 

272 

254 

289 

260 

225 

Investitionen 












ßodenzukäufe 

DM/ha LF 

— 

— 

■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

52 

Wirtschaftsgebäude 

DM'haLF 

106 

141 

98 

124 

276 

126 

152 

J69 

188 

283 

Maschinen und Geräte ^ . 

DM'ha LF 

226 

284 

232 

214 

208 

259 

218 

288 

371 

356 

Vieh 

DM/iia LF 


— 

— 


42 

25 

-4 

41 

100 

40 

Bl Qttoinvestiliouen *) 

DM/ha LF 

332 

425 

329 

338 

526 

410 

360 

498 

659 

731 

Abschreibungen^) 

DM/ha LF 

187 

202 

227 

236 

253 

261 

251 

333 

302 

348 

Nettoinvesthionen ■*] 

DM/ha LF 

145 

223 

103 

102 

273 

149 

114 

165 

358 

383 

AhtivkapiUii 












Boden und Wirlschaftsgcbaude . . 

DM/ha LF 

.3 561 

3 575 

3 832 

3 677 

3 820 

3 84? 

3 735 

3 865 

3 982 

4 320 

Vieh 

DM 'ha LF 

1 235 

1 348 

1 368 

I 369 

1 .57! 

1 502 

1 449 

1 625 

l 953 

2 124 

Maschinen und Gerate 

DM/ha LF 

1 Ü40 

1 075 

1 112 

1 162 

1 006 

974 

9.5Ö 

1 013 

1 112 

l 192 

Um 1 auf kapital 

DM/ha LF 

957 

1 027 

I 106 

I 136 

1 135 

I 159 

1 136 

1 370 

1 475 

I 559 

Aktivkapital 

DMflm LF 

6 793 

7 025 

7418 

7 344 

7 532 

7 482 

7 278 

7 873 

8 522 

9 195 

Aktivkapilal 

DM/AK 

93 139 

100 779 

in 115 

108 067 

1 15 096 

120 165 130 517 

145 232 

164 025 

187 196 

EigDnkapitalveränderungen 

DM/ha LF 

— 


— 

— 

199 

210 

-86 

145 

75 

311 







Gemischlbe triebe 







1 




zusammen 





Kurzfristige Verbindlichkeiten . . 

DMyha LF 

1 407 

510 

504 

550 

564 

524 

529 

523 

509 

519 

Mittelfristige VerbindHchkeiten . . 

DM/ha LF 

232 

288 

273 

305 

382 

376 

M3 

297 

312 

322 

Langfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

828 

934 

956 

1 141 

1 317 

1 401 

1 410 

1 521 

I 507 

1 629 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

] 467 

1 732 

1 733 

1 996 

2 263 

2 301 

2 282 

2 341 

2 328 

2 470 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/ha LF 

318 

310 

333 

357 

388 

456 

395 

480 

541 

515 

Zinsen in "/« der Verbindlichkeiten 


— 

— 

— 

— 

3ß 

3,3 

3ß 

3,4 

3,0 

4.2 

Pacht je ha Pachtfläche 

DM 

— 

— 

— 

— 

251 

233 

227 

233 

245 

237 

Renten (kapitalisiert) 

DM' ha LF 

— 

— 

— 

— 

322 

355 

353 

351 

354 

299 

hl vestitionen 












Bodenzukaufe 

DM/ha LF 


— 

— 

— 

— 

— 

. — 

— 

— 

86 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

190 

174 

151 

157 

365 

270 

174 

170 

155 

215 

Maschinen und Geräte 

DMdia LF 

323 

354 

276 

248 

273 

330 

279 

281 

350 

347 

Vieh 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

__ 

49 

38 

17 

34 

80 

26 

Bruttoiuvestitionen -) 

DM/ha LF 

513 

529 

427 

405 

687 

638 

470 

485 

585 

675 

Abschreibungen 

DM/ha LF 

237 

259 

272 

2B? 

312 

325 

324 

327 

335 

375 

Nettoinvestilionen ■^) 

DM/ha LF 

276 

269 

155 

118 

375 

313 

145 

158 

250 

v300 

AAf/vkopifuf 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/hci LF 

3 253 

3 409 

3 583 

3 576 

3 729 

3 803 

3 924 

4014 

4 097 

4 221 

Vieh 

DM/ha LF 

1 333 

1 477 

1 473 

I 439 

1 566 

1 557 

1 487 

1 629 

1 955 

2 076 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

, I 347 

1 446 

1 481 

1 496 

1 369 

1 378 

1 347 

1 317 

I 313 

1 363 

Umiaufkapital 

DM/ha LF 

1 { 101 

1 194 

1 246 

1 222 

1 223 

1 308 

1 289 

1 364 

1 460 

I 572 

Ak.li%-kapital 

1 DM/ha LF' 

7 034 

7 526 

7 783 

7 733 

7 887 

8 046 

8 047 

8 324 

8 825 

9 232 

Aktivkapital 

DM/AK 

63 412 

73 277 

79 681 

80 938 

86 174 

89 980 

98 204 

110 419 

127 033 

1 36 .543 

Eigenkapilal Veränderungen 

1 DM/ha LF 

— 

— 

— 

- 

130 

140 

“21 

150 

335 

260 


-) ab 1 973/74 einsrhl. Bodenzti kaufe 
ab 1973/74 eiäischl. Abgänge 


ab 1973/74 ein sch ]. Nettoinvestitionen bei Grund und Boden 
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n och Tabelle 32 


noch Verbindlidikeiten, Investitionen, AkÜvkapilal 


GHedemng 

Einheit 

WirtschaHsjahr 

1M4/65 1 

l9e5/66 1 

1066/67 

1 11167/63 1 

1966/69 

t [ 

1070.71 

1 1071/72 

1 m72/?3 ) 

1073/74 





ßelriebe Grenze § 4 

bis unter 20 000 

StBE 



Kurzfristige VerbindUchkeiten , , 

DM/ha LF 

326 

368 

389 

429 

528 

492 

500 

462 

441 

421 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

295 

350 

344 

34? 

443 

447 

-127 

369 

396 

336 

Langfristige Verbindlichkeiten . , 

DM/ha LF 

775 

912 

981 

1 260 

1 293 

1 323 

l 315 

I 440 

1 522 

1 484 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

1 39b 

1 630 

1 714 

2 036 

2 269 

2 262 

2 242 

2 271 

2 359 

2 291 

Guthaben und Forderungen , . . . 

DM/ha LF 

348 

325 

367 

351 

406 

448 

435 

489 

530 

472 

Zinsen in ®/o der Verbmdlichkeiten 

«/fl 

— 

— 

— 

— 

2.8 

3,1 

3.5 

3.3 

3,3 

^^0 1 

Pacht je ha Pachtfläche 

DM 

— 

— 

— 

— 

212 

225 

215 

212 

198 

193 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF ' 

— 


— 

— 

3?l 

403 

438 

438 

416 

356 

Invesii Honen 












Bodenzukäufe * . , . 

DM/ha LF 


— 

__ 

— 

— 

— 

— 


— 

61 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

190 

189 

162 

169 

383 

202 

19.5 

213 

123 

177 

Maschinen und Gerate 

DM/ha LF 

337 

348 

273 

24? 

282 

291 

282 

257 

319 

305 

Vieh 

DM/ha LF 

— 


— 

— 

40 

23 

-1 

15 

49 

12 

BrnUoinvestitionen 

DM/ha LF 

527 

537 

436 

415 

705 

596 

476 

485 

491 

556 

Abschreibungen 

DM/ha LF 

243 

266 

278 

289 

317 

324 

336 

324 

333 

370 

NeltoinvesÜtionen *) 

DM,'ha LF 

2B4 

271 

158 

126 

388 

272 

140 

160 

158 

186 

Aklivkapitai 












Boden und Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

3 017 

3 206 

3 337 

3 433 

3 584 

3719 

3 936 

4 024 

4 014 

4 061 

Vieh 

DM/ho LF 

1 449 

l 593 

1 558 

1 496 

1 590 

I 565 

1 474 

1 610 

1 945 

2 023 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

1 381 

l 491 

1 528 

l 509 

1 426 

1 378 

1 361 

1 278 

1 290 

1 277 

ümlaufkapital 

DM/ha LF 1 

1 1 069 

l 142 

1 171 

l 123 

1 147 

1 209 

1 257 

1 261 

1 297 

1 365 

Aklivkapital . 

DM/ha LF 

6916 

7 432 

7 594 

7 561 

7 747 

7 871 

8 020 

8 173 

3 546 

3 727 : 

Aktivkapital 

DM/AK 

51 394 

59 503 

65 100 

69 261 

70 409 

73 697 

81 022 

91 442 

103 878 

106 64t ' 

Eigenkapitalveräncierungen 

DM/ha LF 

— 

— 


— 

63 

74 

53 

93 

136 

179 





Betriebe 20 000 bis unter 50 000 DM SlBH 



Kurzfristige Verbindlichkeiten . , 

DM/ha LF 

460 

528 

558 

609 

G03 

590 

590 

544 

543 

549 

Mittelfristige Verbindlichkoiteri . . 

DM/ha LF 

204 

264 

247 

330 

353 

410 

388 

320 

3t8 

314 

Langfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

851 

984 

I J21 

l 378 

1 486 

1 598 

1 615 

I 778 

1 791 

l 821 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

l 515 

1 776 

1 926 

2317 

2 442 

2 598 

2 593 

2 642 

2 652 

2 687 

Guthaben und Forderungen .... 

DM/ha LF 

302 

282 

291 

357 

385 

424 

40? 

467 

497 

501 

Zinsen in Vo der Verbindlichkeiten 

0/^ 

— 

— 

— 

— 

2.9 

3,2 

3,5 

3,2 

3,4 

4,3 

Pacht je ha Pachtfläche 

DM 

— 


— 

— 

271 

253 

240 

239 

248 

245 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 


— 

— 

— 

312 

324 

326 

315 

321 

320 

/nvesfiJionen 












Bodenzukäufe 

DM/hö LF 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

113 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

165 

IB2 

148 

153 

309 

248 

193 

181 

176 

195 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

308 

326 

247 

237 

268 

300 

301 

280 

355 

325 

Vieh 

DM/ha LF ; 

— 

— 

— 

— 

62 

54 

36 

45 

84 

40 

Bruttomvestitionen -) 

DM/ha LF 

473 

50B 

395 

390 

639 

602 

.530 

506 

615 

673 

Abschreibungen ®) 

DM/ha LF 

221 

244 

255 

267 

295 

307 

308 

311 

349 

363 

NeltoinvesÜtionen * . l 

DM/ha LF 

252 

264 

140 

123 

344 

295 

222 

L95 

297 

310 

Akfjvkapj/ol 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/ha LF 

3 524 

3 636 

3 858 

3 807 

3 896 

3 920 

4 074 

4 152 

4 235 

4 349 

Vieh 

DiM/ha LF 

1 382 

1 519 

1 523 

I 478 

l 585 

1 562 

1 506 

1 635 

1 084 

2 074 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

l 269 

1 359 

1 380 

1 387 

1 263 

1 264 

l 254 

1 23,5 

l 255 

1 295 

Uinlaufkapilal 

DM/ha LF 

903 

1 077 

1 1Ü9 

1 090 

1 090 

1 155 

1 170 

J 195 

1 266 

I 347 

Aktivkapital .... 

DM/ha LF 

7 138 

7 591 

7 870 

7 762 

? 834 

7 901 

8 004 

8217 

8 740 

9 004 

Aklivkapital 

DM/AK 

78 254 

87 125 

94 524 

95 700 

102 752 

107 761 115512 

129 310 

143 824 

154 064 

Eigenkapitai Veränderungen , .... 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

80 

99 

8 

158 

225 

271 


T ab 1973/74 einschl. Bodenzukäule *) ab 1973/74 einsdil Nettoinvestitioiien bei Grund und Boden 

ab 1973/74 einsdiL Abgänge 
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noch TabeUe 32 


noch Verbindlichkeiten, Investitionen, Aktivkapital 


Gliederung 

Einheit 





WirlschafEsjühr 




1964/65 

19Ö5/6'6 

1 1966/67 1 1%7/Ce 

1 1960/69 

1 I0&D/7O 

1 1970/71 J 1971/72 J 1972/73 | 

1973/74 

Kurzfrislige Verbindlichl^eite^ . . 

DM/ha LF 

4B1 

586 

] 

626 

Betriebe SO 000 DM und mehr SlBE 

696 76Ü 679 739 699 

690 

706 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . , 

DM/ha LF 

155 

177 

194 

189 

214 

239 

219 

230 

238 

219 

Langfristige Verbindlichkeiten . . 

■DM/ha LF 

592 

630 

724 

801 

889 

846 

1 073 

1 051 

i 249 

1 364 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

I 228 

1 393 

i 544 

l 686 

1 863 

1 764 

2 031 

1 980 

2 185 

2 289 

Guthaben und Forderungen .... 

•DMdia LF 

303 

301 

27? 

404 

439 

570 

433 

49R 

572 

540 

Zinsen in '’/o der Verbindlichkeiten 

“/o 

— 

— 

— 

— 

4,3 

4,5 

4fi 

4,5 

4,6 

5,3 

Pacht je ha Pachtflache 

DM 

— 

— 

— 

— 

293 

291 

273 

275 

295 

295 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

229 

263 

280 

275 

277 

266 

Invesiitionen 












Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

58 

Wirtschaftsgebäude . . . * 

DM,'ha LF 

89 

86 

144 

93 

17S 

HO 

113 

132 

137 

178 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

238 

251 

213 

204 

273 

252 

243 

274 

333 

326 

Vieh 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

19 

-12 

-22 

31 

47 

38 

Bruttoinveslitionen -) 

DM/ha LF 

326 

337 

357 

297 

470 

350 

334 

437 

516 

600 

Abschreibungen 

DM /ha LF 

175 

195 

212 

222 

255 

249 

253 

259 

271 

308 

Nettoinvestiüoncn 

DM/im LF 

151 

142 

145 

75 

215 

101 

80 

179 

245 

292 

Aktivkaplta} 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/!ui LF 

3 833 

3 Ö55 

4 000 

3 948 

4 003 

4 034 

4 024 

4 153 

4 283 

4 460 

Vieh 

DM/lia LF 

D69 

1 060 

1 085 

l 006 

1 082 

1 198 

1 048 

1 154 

1 354 

1 502 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

1 003 

1 056 

1 076 

l 108 

1 006 

933 

987 

99? 

i 053 

1 102 

Umlaufkapital 

DM/ha LF 

873 

962 

1 067 

1 019 

1 052 

1 095 

1 132 

1 19? 

1 28? 

1 355 

Aktivkapital 

DM'liaLF 

6 678 

6 933 

7 223 

7 081 

7 143 

7 314 

7 191 

7 506 

7 977 

8 419 

Aktivkapital 

DM/AK 

88 112 

96 438 

106 963 

1 10 952 

122 485 

131 136 

139 879 

158 763 

178 496 

198 212 

Eigenkapitalveränderungen 

DM/ha LF 

— 

— 


— 

235 

129 

-53 

95 

88 

187 

Kurzfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

413 

479 

510 

Betriebsfornien zusammen 

563 608 570 594 

554 

553 

556 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . . 

•DM/ha LF 

229 

280 

272 

309 

358 

388 

365 

314 

319 

309 

Langfristige Verbindlichkeiten .. 

DM/ha LF 

776 

894 

997 

1 229 

1 307 

1 362 

1 434 

1 533 

1 607 

1 645 

Fremdkapital 

DM/ha LF 

1 4ia 

1 653 

1 779 

2 lOi 

2 273 

2 326 

2 393 

2 401 

2 479 

2510 

Guthabeäi und Forderungen .... 

DM/ha LF 

320 

301 

316 

361 

402 

460 

431 

480 

521 

503 

Zinsen in Vü der Verbindlichkeiten 

‘/o 

— 

— - 

— 

— 

3.t 

3,4 

3,7 

3,5 

3,6 

4.5 

Pacht je ha PachÜlache 

DM 

— 

— 

— 

— 

255 

252 

239 

239 

246 

245 

Renten (kapitalisiert) 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

316 

338 

350 

340 

334 

316 

/nvesfd fönen 












Bodenzukdufe 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

89 

Wirtschaftsgebäude 

DM/ha LF 

161 

167 

152 

147 

309 

232 

177 

179 

155 

187 

Maschinen und Gerate 

DM/ha LF 

306 

321 

250 

234 

274 

238 

283 

272 

341 

321 

Vieli 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

46 

31 

13 

34 

67 

33 

Bruttoinvestitionen 

DM/ha LF 

468 

488 

402 

3Bt 

629 

551 

473 

485 

563 

631 

Abschreibungen 

DM/ha LF 

221 

243 

256 

266 

295 

301 

305 

304 

312 

352 

Nettoiuvestitionen 

DM/ha LF 

246 

245 

147 

115 

334 

250 

169 

182 

252 

279 

Aktivkapital 












Boden und Wirtschaftsgebäude . . 

DM/ha LF 

3 388 

3 516 

3 697 

3 703 

3 812 

3 878 

4 023 

4 119 

4 192 

4 309 

Vieh 

DM/ha LF 

1 334 

1 464 

1 455 

1 396 

1 490 

1 492 

I 403 

1 527 

l 837 

1 934 

Maschinen und Geräte 

DM/ha LF 

1 1 264 

l 353 

1 377 

l 377 

l 269 

1 246 

1 231 

1 19? 

1 219 

i 248 

Umlaurkapital 

DM/ha LF 

1 987 

1 080 

1 124 

1 038 

1 101 

! 161 

1 188 

1 213 

1 278 

1 353 

Aktivkapital 

DM/ha LF 

6 973 

7 413 

7 653 

7 564 

7 672 

1777 

7 845 

8 056 

8 526 

8 844 

Aktivkapital 

DM/AK 

66 5 1 6 

76 379 

82 842 

86 296 

91 164 

96 433 

105 325 

120 021 

136 577 

146 575 

Eigenkapitalveiänderungen 

DM/ha LF 

— 

— 

— 

— 

104 

97 

9 

127 

174 

231 


-) ab 1973/74 eiiischl. Bodenzukäiife ■^) ab 1973/74 einschl. Nettoinvestitionen bei Grund und Boden 

ab 1973/74 einsdil. Abgänge 
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Tabelle 33 


Budtfühningsergebnisse der landwirtsdiafUichen Haupte rwerbsbe triebe 

(Bundesgebiet) 

Ergebnisse der Vergleidisredintmg nach § 4 LwG 
— Unlernehiiiensansatz — 



Größenklasse SlandardbetriebseiDkommea . * , DM/Belrieb 

unter 20 000 

20 OOO bis 
unler 50 000 

50000 und mehr 

DM/ha 

DM/ Farn. - 
Ak 

DM/ha 

DM/Fom.- 

Ak 

DM/ha 

DM/Fam.- 

Ak 

Vergleidisreineinkommen 

l 006 

9 939 1 

1969/70 

937 15 822 | 

1 616 

32 326 

Vergleidislohn “) 

I 375 

13 579 1 

847 

14 306 1 

' 326 

17 12? 

Zinsansatz für Eigenkapitai 

176 

1741 1 

164 

2 761 1 

166 

8 732 

Summe der Vergleidisansätze . * * / 

1551 

15 320 1 

l OJl 

17 067 I 

492 

25 859 

Aibstand DM * ^ ^ 

-545 

-5381 

- 74 

-1 246 

+123 

+6 467 

Abstand 

- 35 

- 35 

- 7 

- 7 

’h 25 

+ 25 




1970/7! 



VeigleidLsreineinkoininen * 

905 

9 658 1 

763 

13 386 1 473 

23 888 

Vergleidislohn ^ 

1454 

15518 

925 

16 232 

378 

19 091 

Zinsansatz für Eigenkapital 

175 

1 868 

163 

2 860 

154 

7778 

Summe der Vergleidisansätze , , * 4 

1 629 

17 386 1 

1 088 

19 092 ] 

; 532 

26 869 

Abstand DM ^ , 

-724 

-7 728 

-325 

-5 706 

- 59 

-2 981 

Abstand ®/o * 

- 44 

“ 44 

- 30 

- 30 

- Jf 

- 11 




1971/72 



Vergleichsreinemkomiaeii * ^ ^ 

1024 

12 062 1 

1 1 001 

18 628 1 704 

35282 

Vergleidislohn - , 

1 429 

16 840 

949 

17 664 

406 

20 337 

Zinsansatz für Eigenkapital 4 4.,** 

180 

2 127 

168 

3 117 

165 

8 265 

Summe der Vergleidisansätze . . , 

1 1 609 

18 966 1 

1 1 117 

20 781 ] 

571 

28 602 

Abstand DM 

—586 

-6 905 

-116 

-2 154 

+ 133 

+6680 

Abstand ®/o * * - ... ^ * ,4 * - * 4. - . * * 

- 36 

— 36 

“ JO 

- JO 

+ 23 

+ 23 

* 



1972/73 



Vergleichsreine inkommen 

1 134 

14 502 

1 1 124 

21 689 

j 795 

38 022 

Vergleichslohn * . * . * . , 

1 494 

19 094 

' 1033 

19 925 

475 

22726 

Zinsansatz für Eigenkapital 

199 

2 544 1 

1 193 

3 73? 

184 

8 805 

Summe der Vergleichsansätze . . , , , 

1 1693 

21638 1 1226 

23 662 

1 659 

31 531 

Abstand DM * 

-558 

-7 135 

-102 

-1 974 

+ 136 

+ 6 491 

Abstand ®/o * * . . 

- 33 

- 33 

- a 

- 8 

+ 21 

+ 21 




1973/74 



Vergleidisreineinkommen » - . . , * 

1 063 

13 712 

1 1 087 

21 232 

1 380 

38 449 

Vergleidislohn ^ . ^ , 

1 645 

21 224 

1 136 

22 189 

567 

24 786 

Zinsansatz für Eigenkapital 

207 

2 669 

202 

3 944 

193 

8 410 

Summe der Vergleidisansätze . - . » | 1 852 

23 893 ) 1 338 

26 133 

1 760 

33 196 

Abstand DM 

-789 

-10 181 

-251 

-4 900 

+ 120 

+ 5 252 

Abstand Vn - 

- 43 

- 43 

- W 

- 19 

+ 16 

+ 16 


hochgerechneie Ergebnisse ’) einschließlich Be triebslei temischlag 


92 


Deutscher Bundestag — 7. Wcthlperiode 


Drucksache 7/3211 


Tabelle 34 


Budiiühmngsergebnisse der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe 

Bundesgebiet 

Ergebnisse der Vergleichsrechnung nach 5 4 Lw'G -) 

— Betriebsansatz ’ — 


j WSitschaflS’ 

jtihr 

Gfüßenklesse: Stein ddrUbetriebseinkoiiisnen . . . DM/ßelrieb 

Grenze ^ 4 LwG bis unter 20 0(J0 

20 000 bis unter 50 000 

50 000 und mehr 

Vef* 

gleidia- 

erlrag 

V<«r- 

glcldis- 

ttUf- 

wand 

Ver- 

gleichs- 

be* 

Iriobs- 

em- 

kom- 

men 

Sumnic 

der 

Ver- 

gleichs- 

ÖD- 

s&lte 

Ab- 

Ktaod 

Ver- 

glcichs- 

orUag 

Ver- 

glcidhs- 

auX- 

waod 

Ver- 
glelchii- j 
bo- 

Irlebs.- ' 
cin- 
kom* 

! neu 

Summe 

der 

I Ver- 
cd^ichs- 

iin- 

sAIzq 

Ab- 

sUnd 

Vfr- 

gleichs« 

erlraq 

1 

Ver- 

glcichs- 

dUf- 

wond 

Ver 

gjc.i'ctis- 

be- 

iriebs- 

oin- 

kom- 

men 

Stimme 

iUn 

Ver- 

glüichs- 

ÖFI- 

ürtlZO 

Ah- 
nt atul 


DM/ha LF 


®/o 


DM/hu LF 

1 

1 '‘/o 

1 ; 

DM iia LF 


1 

Bundesgebiet 





















Marklfruchthetrlebe 








1964/65 

2 665 

3 095 

1 089 

1 520 

-2S 

2 022 

2 825 

1 128 

l 130 

± 0 

2 709 

2 564 

1 178 

1 033 

-FM 

imsm 

2 748 

3 220 

I 046 

1 518 

-31 

2 391 

3 028 

I 037 

1 174 

12 

2 673 

2 742 

967 

1 036 

7 

19ry6.'67 

2 771 

3 291 

] 031 

1 551 

-34 

2 972 

3 129 

1 040 

1 198 

-13 

2 718 

2 830 

918 

1 030 

11 

1967/68 

2 770 

3 157 

1 105 

1 492 

26 

3 039 

3 042 

1 176 

l 179 

± 0 

2912 

2 775 

1 146 

1 009 

4-14 

196B/69 

2 8.'i8 

3 2U4 

1 152 

1 576 

27 

2 930 

3 011 

1 110 

l 190 

“ 7 

2 865 

2 705 

I 131 

971 

4-17 

1969' 70 

2 768 

3 294 

1 148 

1 674 

31 

2 938 

3 077 

1 113 

1 203 

- 8 

2 938 

2 836 

1 122 

1 020 

4 W 

1970/71 

3 176 

3 830 

1 140 

1 794 

-37 

2 918 

3 240 

966 

1 288 

-25 

2 892 

2 997 

976 

1 082 

-10 

1971/72 

3 131 

3 684 

1 162 

1 715 

-32 

3 147 

3 321 

1 126 

1 299 

-13 

3 141 

3 103 

1 111 

1 074 

4- 3 

1972/73 

3 156 

3 723 

1 132 

1 699 

-33 

3 369 

3 539 

\ 223 

1 394 

-12 

3 339 

3 301 

1 164 

1 126 

4- 3 

1973/74 

3Ü71 

3 735 

1 157 

1 821 

-36 

3 573 

3 728 

1 317 

1 472 

-11 

3 538 

3 445 

1 265 

1 172 

-F 8 







Fulterbaubet riebe 








1964/65 

2 391 

2 832 

I 009 

1 449 

30 

2 379 

2 561 

861 

1 044 

-18 

2 009 

2 210 

665 

865 

23 

1965 '66 

2 526 

3 026 

986 

1 486 

— 34 

2 570 

2 329 

850 

1 tio 

-23 

2 362 

2 570 

756 

964 

-22 

1966/67 

2 564 

3 071 

947 

1 454 

- 35 

2 612 

2 901 

B34 

1 122 

-20 

2214 

2 472 

650 

908 

-28 

1967/68 

2 461 

2 952 

934 

1 426 

-35 

2 633 

2 893 

879 

1 139 

-23 

2 252 

2513 

G69 

931 

-28 

1968/69 

2 564 

3 122 

993 

1 551 

-36 

2 792 

2 969 

989 

1 165 

-15 

2 473 

2 632 

790 

949 

-17 

1969/70 

2 681 

3 245 

1 075 

1 639 

-34 

2 903 

3 098 

l 042 

1 237 

-16 

2 651 

2 324 

831 

I 004 

-17 

1970/71 

2 74] 

3418 

l 053 

1 730 

-39 

2 858 

3 229 

943 

l 313 

-28 

2 741 

2 965 

775 

999 

-22 

1971 '72 

2 82B 

3 418 

1 129 

1 719 

34 

3 115 

3 332 

1 131 

1 340 

-16 

3 055 

3 150 

973 

1 068 

- 9 

1972/73 

3 024 

3 595 

1 254 

1 825 

31 

3 32! 

3 526 

1 256 

1 462 

-14 

3 394 

3 420 

1 142 

1 168 

— 2 

1973/74 

3 054 

3 864 

1 190 

2 000 

-41 

3 350 

3 722 

l 201 

1 564 

-23 

3 636 

3 822 

1 119 

i 305 

-14 







VcrG(ilungshetriel>e 








1964/65 

5 306 

5 436 

1 781 

1 912 

7 

; 5 744 

5 662 

i 681 

1 599 

-F 5 

4 867 

4 746 

l 338 

I 217 

f JO 

1965/66 

6 020 

G420 

1 613 

2 013 

-20 

8 675 

7 706 

2 434 

1 464 

+ 6ö 

6 443 

G 259 

1 503 

1 320 

-FM 

1966/67 

5 754 

5 419 

1 908 

1 573 

4-21 

6 888 

7 018 

I 424 

1 554 

- 8 

8 354 

8 234 

1 726 

1 606 

-F 7 

1967.63 

5 030 

5 375 

I 353 

] 699 

-20 

7 024 

7 Ü07 

1 662 

l 644 

-f- / 

G015 

5 870 

1 330 

1 186 

+ 12 

1968, 69 

6 582 

6 705 

1 627 

1 751 

- 7 

6 878 

6 578 

1 888 

1 58B 

-hl9 

8 862 

8 383 

1 808 

1 329 

-F36 

1969/70 

7 050 

7 090 

2 102 

2 142 

2 

7 500 

7 170 

2 046 

1 716 

-F/O 

8 909 

8 552 

1 913 

1 477 

4-30 

1970/71 

5812 

6 856 

1 112 

2 156 

-4H 

7 024 

7 348 

I 506 

l 829 

-IS 

0 072 

9 043 

1 505 

1 477 

-F 2 

1971/72 

5 938 

6 544 

1 325 

1 931 

-31 

7 244 

7 060 

I 905 

l 721 

-f;; 

8 504 

8 127 

1 899 

I 521 

-F25 

1972,73 

4 562 

5 097 

I 478 

2013 

-27 

7 629 

7 466 

2 096 

1 934 

+ s 

9 071 

8 907 

1 767 

t 603 

4-10 

1973,74 

5 606 

6 142 

1 825 

2 361 

-23 

7 785 

7 773 

1 998 

I 986 

-F I 

9 4B2 

9 270 

1 890 

1 679 

3-13 







Gemischlbetriebe 








1964/65 

2 646 

3 133 

1 051 

l 539 

-32 

2 872 

3010 

1 0G6 

l 205 

-12 

2 822 

2 883 

922 

983 

- 6 

1965/66 

2 831 

3 294 

1 091 

1 555 

-30 

3 063 

3 291 

1 000 

1 229 

-19 

2 973 

3 086 

900 

1 021 

-1/ 

1966/G7 

2918 

3 383 

1 ÜÖ6 

1 561 

- 30 

3 142 

3 377 

1 Oli 

1 246 

-10 

3 14? 

3 338 

849 

I 040 

-18 

1967/68 

2 771 

3 323 

1 034 

1 586 

-35 

3 161 

3 346 

I 089 

1 273 

-15 

3 260 

3 420 

932 

1 085 

-14 

1968/69 

2 086 

3 444 

1 118 

1 676 

-33 

3 246 

3 390 

1 153 

1 297 

-11 

3 456 

3 442 

1 13G 

1 122 

-F ; 

1969/70 

3019 

3 611 

1 231 

1 823 

-33 

3 523 

3 658 

1 268 

i 403 

-10 

3418 

3 538 

1 054 

l 175 

— w 

1970.71 

2 857 

3 709 

1 053 

1 905 

-45 

3 229 

3 687 

1 OIÖ 

1 476 

31 

3 201 

3 578 

813 

1 190 

-32 

1971/72 

3 138 

3 863 

I 211 

1 93? 

-37 

3 571 

3 804 

1 265 

1 498 

-w 

4 070 

4 148 

1 190 

l 268 

- 6 

1972/73 

3 429 

4 053 

1 377 

2 001 

-31 

3 986 

4 139 

1 445 

1 590 

- 10 

4 363 

4 422 

1 303 

1 362 

~ 4 

1973/74 

3 430 

4315 

I 285 

2 17(3 

-41 

4 187 

4 503 

1 421 

1 737 

-18 

4 617 

4 680 

1 394 

1 457 

— 4 


*) hodigeredinete Ergebnisse *) inethodisdie Erlduteriingen siehe S. öO 
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Tabelle 35 

Budiführungsergebnisse der landwlrlsdialUidiea Haupterwerbsbetriebe 

(Bundesgebiet) 

— Einkommen der Untemehmerfamilien — 



1972/73 1 




1973/74 




Betriebsform 

Größenklasse 

Standardbetriebseinkommen 
. . . DM/ßetrieb 



darunter aus außerbetrlebUdier 
Tätigkeit 



Erwerbs- 

einkommeD 

ins- 

gesamt 

aus 

selb- 

stän- 

diger 

aus 

un- 

selb- 

stän- 

diger 

aus 

Ren- 

ten 

sonstige 

Ein- 

künfte 

Gesamt- 

ein- 

kommen 


DM/Fam.-Ak 

Anteil in V» 

DM/FamJlie 

Marktfnidit 

unter der Grenze nach f 4 LwG , 

15234 

17 487 

9 748 

ia,i 

80,7 

1,2 

1336 

21 294 

Grenze nadi § 4 twG bis unter 
20000 

15 057 

17 625 

4 083 

3.4 

90ß 

6,0 

762 

19 997 

20 000 bis unter 50 000 

21 970 

23 950 

1 447 

9.0 

79ß 

11,5 

1 935 

30 679 

50 000 und mehr 

41 814 

43 908 

639 

46.0 

25,7 

28,3 

3583 

65 193 

über der Grenze nach § 4 LwG 
zusammen 

24 642 

27 387 

1 811 

9.4 

80,3 

10,3 

1 999 

35 327 

insgesamt . , . 

22514 

24 666 

3 987 

15.3 

80,5 

4,2 

1 812 

31 361 

Futterbau 

unter der Grenze nadi § 4 LwG . 

14 382 

14 758 

5 787 

5.0 

87,4 

7-6 

473 

16 314 

Grenze nach § 4 LwG bis unter 
20 000 .... 

15 314 

14 704 

2 437 

6,5 

83,2 

10,3 

664 

20 692 

20 000 bis unter 50 000 ....... . . 

20 954 

20 035 

1 009 

8,8 

764» 

14,3 

1 134 

29 096 

50 000 und mehr 

35 210 

29 897 

" 879 

7,8 

84,9 

7,3 

3 335 

47 854 

über der Grenze nadi 5 4 LwG 
zusammen 

18 844 

18 180 

1617 

7,3 

81,1 

11,6 

1 013 

26123 

insgesamt , , , 

17 254 

16 914 

3 140 

5,8 

85,4 

8,8 

779 

21 845 

Veredlimg 

unter der Grenze nach § 4 LwG . 

14 895 

13 503 

5 149 

7-7 

91,6 

0,7 

675 

9160 

Grenze nadi § 4 LwG bis unter 
20 000 

19 694 

19 649 

7 875 

15,7 

82.8 

1,5 

984 

23 452 

20 000 bis unter 50 000 

25 902 

26 447 

1 826 

5,3 

85,2 

9,5 

1 616 

30 494 

50 000 und mehr , . , . 

31701 

33 797 

529 

18,3 

78,5 

3.2 

2 425 

53 212 

über der Grenze nach § 4 LwG 
zusammen 

26 763 

27 674 

2 460 

12,0 

83,4 

4,6 

1 697 

34 901 

Insgesamt . - - 

24 805 

25 157 

2 94! 

10,7 

85,9 

3,4 

1 396 

2? 332 

Gemisdil 

unter der Grenze nach § 4 LwG . 

13385 

13 971 

4 848 

10,4 

71,6 

18,0 

577 

16 856 

Grenze nach § 4 LwG bis unter 
20 000 

15 324 

14 216 

2 299 

11,3 

77,0 

11,7 

619 

20 500 

20 000 bis unter 50 000 ......... 

21 769 

21 208 

t 224 

12,3 

76,6 

11,1 

1 496 

32163 

50 000 und mehr ............... 

33 033 

33 106 

230 

19,0 

18,2 

62,8 

4 780 

59 939 

über der Grenze nach § 4 LwG 
zusammen 

20 188 

19 73^ 

1 522 

11,9 

76,1 

12,0 

1 407 

29 816 

insgesamt ... 

18 29? 

18 078 

2 437 

11,0 

73,6 

15,4 

1 133 

25 569 

Gesamt 

unter der Grenze nach § 4 LwG . 

14 415 

14925 

6 087 

9,3 

82,4 

8,3 

628 

17 030 

Grenze nach § 4 LwG bis unter 
20 000 

15394 

14 943 

2 642 

7,7 

82,7 

9,6 

665 

20 475 ' 

20 000 bis unter 50 000 ........ . 

21 537 

21323 

1 188 

10,0 

77,7 

J2,3 

I 433 

30 445 

50 000 und mehr 

37 319 

37 395 

586 

28,5 

48,5 

23,0 

3713 

59 507 

über der Grenze nach 5 4 LwG 
zuBammen 

20 583 

20 662 

1 644 

9,3 

79,6 

n,/ 

1 361 

29 457 

insgesamt ... 

18 601 

18 807 

3 093 

9ß 

81,4 

9,3 

1 090 

24 868 


') Auf der Gnmdlage der Testbetriebsergebnisse hochgeredmete Ergebnisse für die Bundesrepublik Deuts<^and 
*) Erwerbseinkommen ^ Reineinkommen H- Einkünfte aus selbsländiger und tmselb ständiger Tätigkeit sowie Renten 
vermindert um die Werbungsfcosten 
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Tabelle 36 

ßuehführungsergebuisse der landwütsdiaiUidien Haupterwerbsbetriebe 
Ober der Grenze nadi § 4 LwG 

(Bundesländer) 

Standardbetriebseinkommen (1 000 DM) 


GUederung 

WirtschaJisjahr 

1964/65 1 

1965/66 1 

1966/67 1 

1967/68 1 1966/691 

1969/70 1 

1970/71 1 

1971/72 1 

1972/73 1 

1973/74 






Marktfruditbetriebe 





Schleswig-Holstein 

120.2 

112,4 

121,6 

120,4 

120,1 

135,3 

117,5 

111,6 

L10,9 

92,6 

Niedersachsen 

57,1 

55,7 

58,2 

55,5 

57,1 

56,1 

56,2 

58,2 

58J 

60,7 

Nordrhein-Westfalen , . . , 

52,2 

50,9 

53,7 

53,8 

53,2 

51,1 

52,0 

50.9 

52,5 

56,2 

Hessen * * . 

45.2 

46,0 

47,6 

50,2 

50,5 

51,3 

51,4 

44.5 

49,8 

44,0 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

32,4 

35,0 

33,3 

33,6 

33,3 

34,2 

36,4 

39,9 

39,2 

41,0 

Baden-Württemberg . . • < 

34,9 

34.2 

35,9 

32,6 

36.4 

38,0 

36,3 

40,3 

41,3 

41,8 

Bayern 

39,4 

39,8 

39,1 

40,9 

41,4 

41,5 

44,3 

43,3 

45,2 

47,7 

Bundesgebiet 

28,7 

29,3 

30,4 

30,9 

32,8 

31.4 

33,2 

34.1 

37,0 

33,2 






Futterbaubetriebe 





Schleswig-Holstein 

37,9 

37,9 

37,6 

37,5 

39,2 

41.2 

38,7 

39,5 

39,9 

40,6 

Niedersachsen 

29,3 

29.7 

30,2 

30,9 

30.1 

30,9 

32,1 

33,1 

33,9 

34,3 

Nordrhein-Westfalen ^ . 

26,9 

27,9 

28,0 

26,8 

27|0 

26,8 

27,7 

29.2 

29,8 

31,5 

Hessen 

17,7 

19.2 

19,7 

20,7 

21 p6 

22,2 

24,4 

24,6 

25,5 

25,9 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

19,2 

20,3 

18,8 

20,5 

21,5 

21,7 

22,9 

24,7 

25,8 

27,5 

Baden-Württemberg , , , , 

17,6 

17,7 

16,6 

17,3 

20,3 

20,3 

21,3 

22,5 

23,0 

24,3 

Bayern 

18,7 

19,0 

19,9 

19,2 

20,5 

21,0 

22,0 

22,8 

23,4 

24,6 

Bimdesgebiet 

15,9 

10,7 

17,7 

18,1 

19,9 

21,1 

22,1 

22,9 

23,8 

24,7 






Vere dlQu gsbetrlebe 





Schleswig-Holstein 

69,3 

95,7 

49,1 

52,2 

69,6 

65,5 

62,9 

75,3 

58,4 

59,8 

Niedersachsen 

22.4 

29,6 

33,2 

41,6 

42,9 

45,8 

45,3 

47,9 

47,6 

49,9 

Nordrhein-Westfalen ► • , . 

45,0 

50,8 

46,3 

46,2 

44,3 

42,0 

46,6 

55,0 

48,6 

47,4 

Hessen 

37,7 

50,5 

54,2 

51,2 

47,0 

52,8 

49,9 

54,9 

60.5 

50,8 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

44.4 

41,9 

55,2 

62,5 

43.7 

41,7 

57,4 

59,4 

51,2 

58,5 

Baden-Württemberg .... 

50,5 

51,7 

51,6 

37,2 

37,9 

46,4 

34,0 

41.1 

47,8 

48,9 

Bayern , 

28,2 

30,4 

44,0 

— 

33,2 

41,9 

38,7 

41,7 

39,2 

39,3 

Bundesgebiet • * 

24,6 

26,5 

29,8 

30,1 

30,8 

32,6 

33,7 

35,7 

34,3 

36,4 






Gcmisdit betriebe 





Schleswig-Holstein 

64,9 

64,1 

65,7 

60,5 

59,5 

64,3 

57,6 

58,2 

68,6 

64,4 

Niedersachsen ...... 

34,8 

35,6 

36,1 

36,0 

37,0 

37,7 

38,2 

39,2 

40,4 

40,7 

Nordrhein-Westfalen .... 

35,5 

36,2 

34,6 

37,4 

35,6 

36,8 

36,0 

37,0 

39,1 

38,8 

Hessen 

24,9 

25,2 

25,7 

25,9 

26,0 

26,1 

27,6 

28,3 

28,9 

30,6 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

26,4 

27,8 

27,5 

26,3 

25,9 

27,1 

29,1 

29,3 

30,3 

32,3 

Baden-Württemberg 

21,3 

22,7 

22,8 

21.8 

22.6 

23,9 

24.2 

25,1 

25,6 

27,2 

Bayern ................ 

21.4 

22.9 

22,0 

22,1 

23,4 

23,9 

24,5 

25,2 

25,9 

26,8 

Bundesgebiet 

19,4 

20,1 

21,2 

22,1 

23,2 

24,2 

24,9 

26,1 

27,1 

28,3 


») hochgeredmete Ergebnisse 
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Tabelle 37 

Buchführungsergebnisse der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 

(Bundesländer) 

AK-Besatz (AK/100 ha LF) 


Gliederung 

Wirtschditsjahr 

>964/65 1 

1965/66 1 

>966/67 1 1967/68 | >968/69 | 

>969/70 1 

1970/71 1 

1 1971/72 1 1972/73 | 

1973/74 






Marktiruditbetriebe 





Schleswig-Holstein 

6,33 

6,32 

5,98 

5,27 

5,00 

4,68 

4,35 

3,89 

3,69 

3,39 

Niedersachsen 

9,43 

8,75 

8,27 

7,72 

6,73 

6,24 

5,79 

5,24 

4,79 

4,46 

Nordrhein-Westfalen .... 

10,16 

9,08 

8,35 

7.69 

7,03 

6,71 

6,59 

5,50 

5,05 

4,58 

Hessen 

10,59 

10,03 

10,12 

8,60 

7,55 

6,63 

6,40 

5,58 

5,21 

5,01 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

11,07 

10,13 

8,88 

8,86 

8,58 

7,74 

7,08 

6,29 

5,98 

5,68 

Baden-Württemberg 

11,16 

10,38 

9,67 

10,10 

9,25 

9,10 

7,68 

7,32 

6,47 

6,44 

Bayern 

10,21 

9,40 

9,40 

8,39 

8,27 

7,93 

7,68 

6,51 

5,96 

5,69 

Bundesgebiet 

9,73 

9,00 

8,59 

7,93 

7,32 

6,88 

6,46 

5,66 

5,19 

4,88 






Futterbanbetriebe 





Schleswig-Holstein ...... 

7,27 

7,03 

6,66 

6,53 

6,29 

5.90 

5,22 

4,93 

4,87 

4,89 

Niedersachsen 

7,98 

7,84 

7,43 

7.11 

6,48 

6,30 

5,88 

5,56 

5,49 

5,37 

Nordrhein-Westfalen . . . ♦ 

10,29 

10,44 

9,43 

9,25 

9,13 

8,75 

8,11 

7,34 

6,96 

6,49 

Hessen 

11,07 

10,50 

9,97 

9,97 

9,51 

9,33 

8,21 

6,91 

6,96 

6,68 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

11,58 

11,33 

10,02 

9,34 

8,26 

7,83 

7,40 

7,19 

6,78 

6,23 

Baden- Württemberg .... 

11,90 

11,17 

9,74 

9,70 

9,73 

8,97 

8,59 

8,01 

7,26 

7,30 

Bayern 

12,39 

11,52 

10,81 

9,82 

10,20 

9.75 

9,11 

7,93 

7,26 

7,22 

Bundesgebiet 

10,41 

9,95 

9,18 

8,71 

8,55 

8,13 

7,51 

6,78 

6,39 

6,25 






Veredlungsbetriebe 





Scdileswig-Holstein 

7,29 

6,10 

8,50 

7,81 

7,21 

6,75 

6,02 

5,72 

5,53 

6,11 

Niedersachsen 

17,25 

9,78 

11,26 

8,80 

6,69 

7,60 

7,10 

6,11 

6,50 

5,71 

Nordrhein-Westfalen . . . . 

12,71 

12,83 

11,72 

10,54 

11,04 

11,43 

9,87 

8,43 

8,54 

7,68 

Hessen 

16,54 

15,73 

14,22 

11,96 

9,62 

9,18 

10,01 

7,50 

6,66 

6,35 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

9,56 

12,53 

11,23 

8,40 

8,65 

7,96 

7,97 

7,45 

6,84 

7,04 

Baden-Württemberg .... 

16,20 

13,51 

10,76 

11,30 

12,17 

10,91 

8,60 

9,12 

7,43 

7,72 

Bayern 

10,13 

14,20 

11,97 

— 

9,10 

11,74 

10,27 

8,61 

6,62 

6,92 

Bundesgebiet 

13,30 

11,87 

11,29 

9,73 

9,13 

9,51 

8,49 

7,46 

7,24 

6,78 






Gemiscfatbetriebe 





Schleswig-Holstein ...... 

7,44 

6,94 

6,84 

6,58 

6,40 

5,89 

5,68 

5.43 

5,16 

5,04 

Niedersachsen 

9,48 

8,95 

8,37 

8,15 

7,45 

7,13 

6,52 

6,53 

6,15 

5,87 

Nordrhein-Westfalen .... 

11,40 

10,64 

10,06 

9,44 

9,77 

9,55 

8,81 

8,07 

7,63 

7,48 

Hessen 

11,93 

11,28 

10,90 

10,43 

9,35 

9,49 

7,93 

6,98 

7,05 

6,56 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

11,94 

11,36 

10,89 

10,58 

9,16 

8,59 

8,20 

8,09 

7,23 

6,93 

Baden-Württemberg .... 

11,42 

10,57 

9,88 

10,56 

10,04 

9,74 

9,15 

8,41 

7,24 

7,30 

Bayern 

12,53 

11,26 

10,88 

10,64 

10,54 

10,57 

9,73 

8,40 

7.55 

7,46 

Bundesgebiet 

11,09 

10,27 

9,77 

9,55 

9,15 

8,94 

8,19 

7,54 

6,95 

6,76 


hochgerechnele Ergebnisse 
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Tabelle 38 


Buchiühningsergebnisse der landwirlsdialtlichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nadi § 4 LwG 

(Bundesländer) 

Viehbesatz (GV/lOO ha LF) 


Gliederung 





Wirtschaftsjahr 


• 



1964/65 1 

1965/66 1 

1966/67 I 

1967/68 

1 1968/69 1 

1969/70 1 

1970/71 1 

1971/72 1 

1972/73 1 

i 1973/74 

Schleswig-Holstein 

60,6 

59,0 

55,6 

58,1 

Marktlrnditbetriebe 

61,0 56,9 

55,4 

49,8 

51,1 

52,9 

Niedersachsen 

59,6 

61,1 

61,2 

61,2 

62,0 

56,7 

53,1 

52,4 

50,1 

50,0 

Nordrhein-Westfalen 

69,1 

71,9 

64,3 

63,4 

64,4 

66,7 

66,9 

66,1 

65,6 

64,5 

Hessen 

70,5 

68,5 

72,4 

69,2 

69,2 

63,7 

59,8 

62,7 

68,0 

71.4 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

50,8 

50,8 

46,9 

47,6 

44,5 

49,1 

43,3 

40,6 

37,6 

36,9 

Baden-Württemberg .... 

67,2 

65,6 

66,3 

63,3 

69,4 

62,7 

60,7 

62,0 

66,9 

70,1 

Bayern 

64,5 

63,2 

69,9 

65,1 

66,0 

54,8 

50,9 

53,3 

64,3 

63,9 

Bundesgebiet 

63,1 

63,3 

63,5 

62,0 

63,2 

58,2 

55,3 

55,1 

57,5 

57,7 

Schleswig-Holstein 

122,7 

129,3 

131,8 

133,4 

Futterbaubetriebe 

142,5 162,0 

143,7 

146,4 

146,6 

152,0 

Niedersachsen 

125,6 

130,9 

133,1 

135,1 

136,1 

141,7 

144,3 

139,3 

145,2 

151,9 

Nordrhein-Westfalen .... 

132,6 

145,6 

149,6 

149,4 

158,2 

164,3 

163,4 

164,3 

165,9 

167,6 

Hessen 

113,0 

119,0 

128,2 

129,3 

141,1 

135,3 

140,6 

130,2 

135,8 

133,2 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

116,8 

120,5 

120,8 

123,7 

125,7 

126,6 

124,5 

124,4 

125,9 

126,6 

Baden- W ürttemberg 

122,8 

128,0 

128,6 

131,3 

144,7 

141,5 

139,9 

143,2 

148,1 

151,8 

Bayern 

134,1 

128,8 

143,1 

132,1 

144,0 

144,4 

147,1 

151,3 

152,8 

154,5 

Bundesgebiet ........... 

127,2 

130,1 

136,5 

134,2 

142,7 

147,1 

145,6 

146,2 

149,0 

152,3 

Schleswig-Holstein ...... 

34,0 

64,2 

151,0 

122,8 

Veredlangsb«trlebe 

149,4 162,9 

132,7 

150,2 

141,7 

151,1 

Niedersachsen 

181,3 

110,6 

104,1 

162,0 

109,9 

145,4 

177,1 

171,7 

166,5 

175,7 

Nordrhein-Westfalen .... 

121,0 

145,7 

168,8 

160,6 

157,0 

157,1 

142,1 

189,8 

154,1 

196,2 

Hessen 

94,6 

56,5 

89,6 

93,6 

99,0 

91,9 

107,9 

147,5 

155,4 

143,7 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

41,7 

56,4 

84,4 

89,4 

147,2 

130,1 

95,8 

111,1 

123,6 

156,7 

Baden-Württemberg .... 

57,9 

63,1 

67,1 

71,3 

88,4 

106,9 

146,8 

178,4 

194,1 

170,0 

Bayern 

100,1 

62,5 

122,5 

— 

70,3 

113,2 

132,8 

154,4 

212,0 

190,7 

Bundesgebiet 

109,9 

106,2 

126,4 

141,9 

126,2 

142,1 

148,1 

171,5 

162,6 

178,7 

Schleswig-Holstein 

101,6 

106,2 

108,3 

108,8 

Gemisditbetriebe 

114,9 116,1 

119,4 

125,8 

124,1 

123,7 

Niedersachsen 

110,3 

112,3 

113,3 

119,4 

130,6 

130,4 

130,3 

133,9 

134,0 

136,3 

Nordrhein-Westfalen .... 

121,9 

122,6 

125,4 

127,9 

140,1 

138,8 

144,6 

141,1 

147,9 

155,4 

Hessen 

104,8 

108,6 

112,9 

117,0 

121,3 

125,5 

124,3 

119,5 

121,0 

123,3 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

85,0 

85,3 

89,4 

90,6 

95,9 

94,4 

99,3 

94,5 

98,9 

103,5 

Baden-Württemberg .... 

100,3 

103,0 

104,0 

113,2 

117,4 

110,9 

114,0 

113,2 

116,7 

118,9 

Bayern 

100,3 

101,9 

111,2 

110,2 

115,2 

113,1 

112,3 

119,5 

119,8 

123,9 

Bundesgebiet 

106,0 

107,9 

111,9 

115,3 

123,1 

121,9 

123,5 

125,5 

127,6 

131,3 


‘) bodigeredinete Ergebnisse 
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Tabelle 39 


Buchführungsergebnisse der landwirtschaftUdien Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nadi $ 4 LwG 

(Bundesländer) 

Betriebsertrag DM/ha LF 


GliederuDg 





Wirtschaftsjahr 





1964/6S I 

1965/66 1 

1066/67 1 

1967/68 

1 1968/69 

1 1969/70 1 

1070/7 1 1 1971/72 | 1972/73 | 

1973/74 

Schleswigd-lolstein 

2 46? 

2 559 

2 477 

2668 

Matklfruditbetrlebe 

2 804 2 886 

2 723 

3 025 

3 126 

3 205 

Niedersachsen . . , * 

2 739 

2 733 

2 744 

2 849 

2 930 

2 828 

2672 

2 865 

3 09? 

3 115 

Nordrhein-Westfalen , . * . 

3 427 

3 235 

3 180 

3 254 

3 112 

3319 

3 512 

3 653 

3 534 

3 980 

Hessen 

2 659 

2 696 

2941 

2 960 

2 750 

2 807 

2 988 

3 257 

3 268 

3 412 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

2 461 

2 750 

2812 

2 627 

2 615 

2 735 

2 849 

2 876 

3 023 

3 294 

Baden-Wiirtternberg .... 

2 651 

2 743 

2933 

3 173 

2 747 

2 936 

2 869 

3 143 

3 374 

3 848 

Bayern 

2 423 

2 480 

2 625 

2 755 

2 746 

2 777 

2 979 

3 189 

3 612 

3 763 

Bundesgebiet 

2 710 

2 729 

2 785 

2 88? 

2 857 

2 899 

2 925 

3 126 

3 314 

3 488 

Schleswig-Holstein 

2 395 

2 596 

2 603 

2 542 

Futterbaubetriebe 

2 761 2 805 

2 721 

3 092 

3 372 

3 446 

Niedersachsen * . . 

1 997 

2194 

2 203 

2 116 

2 313 

2 458 

2510 

2 720 

2 967 

2 981 ! 

Nordrhein- Westfalen , . . . 

2 738 

3 033 

3 1!3 

3 083 

3 146 

3 388 

3 463 

3 578 

3665 

3 792 

Hessen 

2 292 

2 473 

2 569 

2 498 

2 632 

2 640 

2792 

2 773 

3 015 

2 926 

Rheinland-Pfalzt Saarland 

2 183 

2 346 

2 373 

2 373 

2 294 

2419 

2 404 

2 437 

2 788 

2 604 

Baden- Württemberg .... 

2 320 

2 565 

2546 

2 566 

2 655 

2701 

2780 

3014 

3 HI 

3 345 

Bayern 

2 344 

2 381 

2 41? 

2 387 

2616 

2741 

2 729 

2 9SI 

3 248 

3 324 

Bundesgebiet 

2315 

2476 

2 505 

2 464 

2 627 

2743 

2 763 

2 981 

3 210 

3 272 

Schleswig-Holstein 

4 759 

5 742 

5 283 

5 450 

Veredlungsbetriebe 

5 770 7 561 

6 415 

7 204 

7 078 

8 205 

Niedersachsen . 

4 557 

10 092 

7 723 

6 009 

9 143 

6 742 

7 401 

7 408 

8 922 

8 026 

Nordrhein-Westfalen .... 

5 744 

7 001 

7 859 

6 747 

7 009 

9 570 

8332 

8 030 

8 020 

8 862 

Hessen 

6 602 

7 108 

6 619 

6 111 

7 221 

7 678 

7 353 

6 910 

6 947 

6 956 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

4 947 

6 904 

7 566 

5 873 

6 891 

6 898 

8 278 

7 515 

6 359 

7 679 

Baden- Württemberg .... 

6 322 

6 309 

6 746 

5 851 

7 056 

8 459 

8 468 

7 689 

6 690 

8 605 

Bayern 

3 841 

5412 

5 !39 

— 

8 064 

7 555 

6 835 

7 893 

3 139 

8 788 

Bundesgebiet 

5 315 

7 369 

7 283 

6 212 

7 658 

8 041 

7 738 

7 645 

?966 

8 366 

Schleswig-Holstein 

2 848 

3 106 

3 246 

3 197 

Gemlscbtbe tr i e b e 

3 337 3 670 

3299 

3 992 

4 341 

4 513 

Nieder5ach.sen . ... 

2 785 

3013 

2 992 

2 955 

3 185 

3311 

2 983 

3 467 

3 920 

3 944 

Nordrhein-Westfalen * . , . 

3311 

3 469 

3 631 

3 557 

3 828 

3 988 

3813 

4 198 

4 631 

5 241 

Hessen 

2 653 

2 795 

2 869 

2 834 

2 910 

3 121 

2 891 

3 068 

3 427 

3 516 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

2 503 

2 828 

2 813 

2 773 

2 699 

2 896 

2 855 

3 090 

3 291 

3 412 

Baden-Württemberg .... 

2 590 

2771 

2 931 

2 986 

2 868 

3 172 

2 964 

3 482 

3 490 

3 629 

Bayern 

2 451 

2 519 

2 670 

2 662 

2 791 

2 941 

2 759 

3 177 

3 650 

3 710 

Bundesgebiet .,*•***..-. 

2 734 

2 902 

3 000 

2 973 

3 Hü 

3 293 

3 068 

3 501 

3 883 

4 0S4 


*) hodigere ebnete Ergebnisse 
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T a b e n e 40 


Budilühningsergebnisse der landwirtsdiafUidien Haupterwerbsbetriebe 
Uber der Grenze nach § 4 LwG 

(Bundesländer) 

Belriebsaufwand DM/ha LF 


Gliederung 





Wirtschaftsjahr 





I 964/65 I 

1965/66 1 

1966/67 1 

1967/68 1 1968/69 | 

1969/70 1 

1970/71 1 1971/72 | 

1972/73 1 

1973/74 

Schleswig-Holstein ...... 

1 901 

2 062 

2 133 

2 108 

Marktfruchtbetriebe 

2 138 2 329 

2 299 

2 395 

2 499 

2 464 

Niedersachsen 

l 917 

2 109 

2 174 

2 128 

2 065 

2 064 

2 077 

2 077 

2 237 

2 272 

Nordrhein-Weslfalen .... 

2 223 

2 338 

2 384 

2 189 

2 124 

2 261 

2511 

2 628 

2 558 

2 801 

Hessen 

l 817 

1 913 

2 095 

1 978 

1 872 

1 929 

2 127 

2 294 

2218 

2 258 

Rheinland-Ptalz, Saarland 

l 692 

1 860 

1 925 

l 669 

1 744 

1765 

1 873 

1 976 

1 880 

2 171 

Baden-W ürttemberg 

l 756 

1 959 

2 030 

1 998 

1 823 

1 909 

1 895 

2 038 

2 244 

2 399 

Bayern 

1 706 

1 827 

l 890 

1903 

1 856 

l 827 

2 160 

2 162 

2 358 

2 366 

Bundesgebiet 

1 877 

2 031 

2 102 

2 034 

1 982 

2 028 

2 166 

2 222 

2 323 

2 400 

Schleswig-Holstein 

1 784 

1 982 

2 028 

1 924 

Futterbaubetriebe 

2 026 2 075 

2 092 

2 209 

2 323 

2 498 

Niedersachsen 

1 419 

1 594 

l 663 

l 589 

I 662 

l 729 

1 844 

1 874 

2018 

2 096 

NordrheLn-Westfalen .... 

l 797 

2 086 

2 135 

2 066 

2 059 

2 243 

2317 

2 359 

2 324 

2 501 

Hessen 

l 524 

1 712 

1 769 

l 676 

1743 

l 734 

1 891 

1 921 

l 939 

1 954 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

1 453 

1 484 

l 538 

1 493 

1 426 

1 479 

1 497 

1 612 

1 620 

1 639 

Baden-Württemberg .... 

l 493 

1741 

1741 

1 712 

1 686 

1 745 

1 826 

1 814 

1 832 

2 054 

Bayern 

1 468 

1 622 

l 663 

1 648 

1 704 

1 680 

\ 765 

l 823 

1 970 

2 034 

Bundesgebiet 

1 545 

l 732 

1 778 

l 725 

1 769 

1 816 

1 898 

1 955 

2 050 

2 163 

Schleswig-Holstein 

3 584 

4 326 

4711 

4 732 

Veredlungsbetriebe 

4 628 6 352 

5 961 

5 867 

5 823 

6 571 

Niedersachsen 

3 350 

8 020 

6 853 

5 044 

7 341 

5 438 

6 307 

6 047 

7 192 

6 703 

Nordrhein-Westfalen .... 

4 156 

5 383 

5 872 

5 126 

5 357 

7 381 

6 998 

6 225 

6 391 

6 893 

Hessen 

4 750 

5 302 

5 141 

4 679 

5 622 

5 967 

5 749 

5 151 

5 002 

5 054 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

3 786 

4 964 

6117 

4 505 

5 149 

4 501 

6 883 

6 197 

4 508 

5 749 

Baden-Württemberg .... 

4918 

4 669 

5 250 

4416 

5 281 

6 253 

6 223 

5 259 

4 556 

6 057 

Bayern 

3225 

3 790 

4 094 

— 

7 110 

5 701 

5 457 

5 701 

5 688 

6 297 

Bundesgebiet ........... 

3 954 

5 639 

5 922 

4 938 

6 036 

6 244 

6 451 

5 961 

6212 

6 548 

Schleswig-Holstein ...... 

2 255 

2 513 

2 717 

2 597 

Gemiscblbetriebe 

2 631 2 965 

2 827 

3 200 

3 366 

3 580 

Niedersachsen .......... 

2 008 

2 245 

2 284 

2 224 

2215 

2 364 

2 289 

2 449 

2714 

2 882 

Nordrhein-Westfalen .... 

2 234 

2 505 

2 669 

2 533 

2 639 

2 754 

2 735 

2 923 

3 197 

3 657 

Hessen 

l 743 

1 866 

l 930 

l 876 

1 900 

2 035 

2 035 

2 105 

2 244 

2 320 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

1 654 

1 847 

1 884 

1 788 

1 673 

1 802 

l 879 

2 006 

1 975 

2 134 

Baden-Württemberg .... 

1 742 

1 924 

l 993 

2 009 

1 827 

2 026 

1 979 

2 173 

2 134 

2 241 

Bayern 

l 617 

1 764 

l 827 

1 811 

1 910 

1 843 

1 855 

2 002 

2 289 

2318 

Bundesgebiet 

1 877 

2 080 

2 160 

2 106 

2 124 

2 228 

2 204 

2 378 

2 591 

2 m 


*) hodigerechnete Ergebnisse 
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Tabelle 41 


Budilühiungsergebnisse der landwlrtsdiaitUdien Hauplerwerbsbetriebe 
Uber der Grenze nach § 4 LwG H 

(Bundesländer) 

Betriebseinkominen DM/ha LF 


Gliederung 





Wirt schafls Jahr 





1964/65 1 

1965/66 1 

1966/67 1 

1967/66 

1 1968/691 

1969/70 1 

1970/71 1 

1971/72 1 1972/73 | 

1973/74 

Schleswig-Holstein , . ^ - 

967 

890 

758 

942 

Markt! ru di l bet de be 

1 021 91? 

757 

929 

932 

1 018 

Niedersachsen 

1 192 

985 

924 

1 055 

1 169 

1 053 

873 

1 047 

1 101 

1 075 

Nordrhein- Westfalen , , . . 

1 542 

1 203 

1 085 

1 343 

1 229 

1 316 

1 268 

1 269 

1 160 

1 370 

Hessen * ^ 

i 082 

1 033 

1 086 

1218 

1 096 

l 105 

l 070 

1 133 

l 151 

I 245 

Rheinland-Pfalz» Saarland 

915 

1 066 

1 052 

1 107 

1 027 

1 113 

1 108 

1 015 

l 267 

1 277 

Baden-Württemberg , , , , 

1 074 

979 

1 103 

1 364 

1 071 

l 214 

1 112 

1 259 

1 27? 

1 584 

Bayern * - . 

911 

344 

916 

1 032 

1 045 

t 102 

979 

1 199 

1 406 

1 548 

Bundesgebiet 

1 120 

981 

961 

l 118 

1 113 

1 110 

990 

1 124 

1 187 

l 280 

Schleswig-Holstein 

787 

792 

743 

764 

FutteTbaub«triebe 

877 862 

747 

997 

l 166 

1 067 

Niedersachsen 

683 

701 

631 

625 

745 

809 

753 

936 

1 046 

962 

Nordrhein-Weslfalen . . . - 

1 096 

1095 

l 103 

1 127 

i 183 

1240 

1251 

1314 

1416 

l 372 

Hessen . * 

829 

824 

851 

875 

945 

965 

949 

884 

1 117 

1 015 

Rheinland-Pfalz» Saarland 

787 

955 

874 

916 

904 

969 

953 

887 

1 20? 

1002 

Baden-Württemberg ... * 

929 

937 

911 

933 

1 059 

1028 

1029 

1283 

1341 

1359 

Bayern 

978 

657 

837 

832 

975 

1 109 

1 012 

1200 

1 321 

1 340 

Bundesgebiet • * * * . . 

883 

859 

827 

835 

943 

1 002 

942 

1 101 

1 233 

1 181 

Schleswig-Holstein 

1 393 

1 651 

796 

929 

VeredliingsbeUlebe 

1 325 1 408 

638 

1537 

1 441 

1 856 

Niedersachsen 

1 276 

2157 

1 026 

1 059 

1 993 

1407 

1 162 

1 456 

1 834 

1 409 

Nordrhein-Weslfalen . * * • 

1 817 

I 826 

2236 

1 781 

1 836 

2 428 

1 560 

1996 

1791 

2081 

Hessen 

2 275 

2 002 

1 795 

1 683 

1 808 

1 901 

1733 

1 852 

2 055 

2014 

Rheinland-Pfalz» Saarland 

1302 

2 007 

I 639 

I 452 

1 805 

2 426 

1 668 

1513 

1922 

1 999 

Baden-Württemberg • - . - 

1665 

1 932 

1784 

1 543 

1887 

2 427 

2288 

2527 

2 235 

2 659 

Bayern 

676 

1 921 

l 376 

' — 

1 044 

2 026 

1 495 

2 307 

2 513 

2 625 

Bundesgebiet . ^ * 

t 552 

1 920 

1 584 

1 411 

1 790 

1970 

1 433 

t 827 

1 880 

1 930 

Schleswig-Holstein * 

928 

924 

864 

905 

G emlsditbetiiebe 

1 009 1 022 

762 

1 049 

1 272 

1 209 

Niedersachsen * 

936 

920 

855 

863 

1093 

1 076 

807 

1 119 

1 306 

1 153 

Nordxhein- Westfalen 

1 299 

1 179 

I 173 

1 208 

1 348 

1413 

1 213 

1 424 

1 576 

1 695 

Hessen 

1 022 

1 038 

1 042 

I 056 

1089 

1 174 

918 

1 014 

1 244 

1 248 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

943 

1 086 

1 022 

1 086 

1089 

1 165 

1 045 

1 146 

1 367 

1340 

Baden-Württemberg . . , , 

958 

953 

l 021 

1 058 

1 141 

1 241 

1 064 

I 394 

l 420 

1450 

Bayern 

930 

855 

907 

927 

968 

1 162 

956 

1232 

1 421 

1446 

Bundesgebiet 

1003 

968 

966 

991 

1 104 

1 184 

964 

1222 

1391 

1 373 


hodigeredmete Ergebnisse 
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Tabelle 42 


Buchfühningsergebiiisse der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 

(Bundesländer) 

Reinertrag DM/ha LF 


Gliederung 

Wirtschaftsjahr 

1964/65 1 

1965/66 1 

1966/67 1 

1967/68 1 1968/69 | 

1969/70 1 

1970/71 1 

1971/72 1 

1972/73 1 

1973/74 






Marktfruchtbetriebe 





Schleswig-Holstein 

376 

279 

344 

356 

436 

324 

168 

359 

315 

396 

Niedersachsen 

470 

238 

569 

327 

487 

357 

173 

344 

367 

319 

Nordrhein-Westfalen .... 

705 

372 

272 

557 

466 

518 

422 

474 

352 

520 

Hessen 

291 

201 

212 

404 

333 

357 

257 

386 

378 

431 

Riieinland-Pfalz, Saarland 

118 

255 

249 

306 

258 

286 

282 

205 

370 

310 

Baden-Württemberg .... 

256 

137 

260 

402 

221 

279 

240 

333 

357 

573 

Bayern 

166 

87 

111 

264 

278 

303 

145 

413 

568 

661 

Bundesgebiet ........... 

372 

216 

180 

359 

385 

356 

221 

376 

406 

461 






Futterbaubetriebe 





Schleswig-Holstein 

234 

214 

575 

181 

294 

258 

153 

372 

502 

355 

Niedersachsen 

86 

73 

540 

-10 

160 

163 

92 

255 

288 

149 

Nordrhein-Westfalen .... 

340 

270 

299 

328 

360 

344 

335 

390 

458 

356 

Hessen 

48 

26 

47 

55 

142 

70 

56 

80 

199 

33 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

~1 

103 

82 

145 

194 

216 

173 

26 

333 

96 

Baden-Württemberg .... 

80 

73 

104 

107 

211 

136 

119 

336 

382 

301 

Bayern 

134 

3 

-38 

10 

112 

180 

69 

285 

377 

302 

Bundesgebiet ........... 

143 

93 

64 

90 

196 

200 

130 

286 

378 

260 






V er edl iingsbe triebe 





Schleswig-Holstein 

795 

1 060 

572 

259 

669 

650 

-88 

763 

631 

955 

Niedersachsen 

220 

1384 

870 

268 

1 353 

637 

348 

700 

981 

530 

Nordrhein-Westfalen .... 

934 

861 

1 279 

875 

863 

1315 

478 

945 

674 

849 

Hessen 

1 066 

966 

726 

711 

875 

1 008 

606 

956 

1 083 

1 043 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

562 

1 050 

725 

732 

1 092 

1 663 

790 

593 

1 029 

1 023 

Baden- W ürttemberg 

522 

864 

802 

566 

825 

1 351 

1 284 

1 425 

1 248 

1 513 

Bayern 

11 

985 

367 

— 

283 

889 

477 

1 338 

1 640 

1 580 

Bundesgebiet 

641 

1 016 

670 

566 

971 

1 027 

485 

906 

919 

883 






Gemischt betriebe 





Schleswig-Holstein 

313 

288 

529 

282 

370 

343 

100 

361 

533 

419 

Niedersachsen 

241 

213 

708 

163 

430 

368 

lOl 

347 

488 

281 

Nordrhein-Westfalen .... 

444 

283 

272 

334 

430 

425 

229 

427 

494 

520 

Hessen 

203 

185 

161 

180 

281 

251 

53 

198 

304 

276 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

102 

203 

120 

193 

288 

312 

172 

212 

401 

304 

Baden- Württemberg .... 

150 

137 

185 

161 

263 

287 

92 

393 

461 

343 

Bayern 

91 

15 

26 

60 

94 

172 

-26 

268 

449 

357 

Bundesgebiet 

215 

163 

142 

173 

299 

304 

90 

329 

460 

357 


*) hochgeredmele Ergebnisse 
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Tabelle 43 


Budilühningsergebnisse der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 

(Bundesländer) 

Betriebsertrag DM/ AK 


Wirlschaltsjühr 



1 964/65 

1965/66 

1966/67 

1967/68 

1 1968/69 

1 1969/70 

1 1970/71 1 

1971/72 

1 1972/73 

1 1973/7/ 

Schleswig-Holstein 

39 147 

40 803 

43 000 

50 908 

Marktlruchtbetriebe 

56 897 62 457 63 633 

78 904 

85 692 

96 641 

Niedersachsen 

29 471 

31 968 

33 829 

37 501 

44 248 

46 308 

46 926 

55 977 

65 773 

71 007 

Nordrhein-Westfalen .... 

34 834 

36 179 

40 101 

44 874 

48 503 

53 250 

55 293 

68 981 

73 251 

91 046 

Hessen 

25 856 

27 824 

30 888 

34 961 

38 040 

43 665 

48 726 

59 383 

64 462 

71 532 

Rheinland-Pfalz. Saarland 

23 054 

27 833 

32 712 

30 698 

31 229 

36 755 

41 757 

46 762 

51 897 

58 863 

Baden- Württemberg .... 

25 489 

28 178 

31 961 

32 825 

32 058 

34 311 

38 878 

47 754 

56151 

65 765 

Bayern ....... ..... 

25 105 

27 468 

29 286 

34 888 

35 184 

38 027 

41 282 

51 963 

63 474 

70 035 

Bundesgebiet 

29 253 

31 594 

34 206 

38 451 

41 946 

45 455 

47 868 

58 604 

67 052 

75 769 

Schleswig-Holstein 

33 695 

37 703 

40 161 

39 936 

Futterbaabetriebe 

45 404 49 233 

53 904 

64 098 

70 914 

72 288 

Niedersachsen 

26 172 

29 224 

31 081 

30 650 

37 190 

40 674 

44 326 

50 520 

56 058 

57 765 

Nordrhein-Westfalen .... 

27 755 

29 766 

33 972 

33 960 

35 686 

40 338 

44 096 

50 708 

54 560 

60 969 

Hessen 

21 763 

23 939 

26 197 

25 406 

28 643 

29 211 

36 130 

42 253 

45 147 

46 559 

Rheinland-Pfalz. Saarland 

19 406 

21 033 

24 285 

26 308 

28 988 

32 059 

33 202 

34 943 

42 348 

43 667 

Baden-Württemberg .... 

20 791 

23 732 

26 706 

26 492 

28 109 

30 827 

33 262 

38 781 

43 908 

47 031 

Bayern 

19411 

21 366 

22 792 

25 009 

26 546 

29 127 

30 858 

38 688 

45 872 

47 170 

Bundesgebiet 

23 937 

26 536 

28 918 

29 602 

32 965 

36 208 

39 541 

46 776 

52 966 

53 327 

Schleswig-Holstein 

77 545 

110212 

63 917 

70 119 

Veredlungsbetriebe 

85 214 121 489 112 674 

126 008 

133 623 

138 783 

Niedersachsen 

26 401 

114 687 

70 215 

78 815 

136 949 

93 311 

108 295 

123 041 

138 796 

145 221 

Nordrhein-Westfalen .... 

45 360 

57 624 

68 951 

65 186 

66 122 

86 459 

91 580 

102 499 

98 748 

124 549 

Hessen 

40 236 

45 203 

46 540 

50 781 

75 148 

85 714 

83 622 

93 823 

107 707 

109 794 

Rheinland-Pfalz. Saarland 

52 740 

70 718 

66 972 

72 099 

83 080 

87 402 

106 897 

99 274 

94 636 

116 930 

Baden-Württemberg .... 

43 811 

50 221 

64 449 

64 035 

63 796 

78 272 

103 784 

84 810 

99 475 

116 698 

Bayern 

37 765 

38 992 

43 069 

— 

87 218 

72 741 

70 495 

96 649 

138 767 

134 127 

Bundesgebiet 

44 014 

72 657 

66 169 

69 879 

92 629 

89 977 

98 754 

108 241 

117 117 

131 134 

Schleswig-Holstein 

38 837 

45 063 

47 974 

49 335 

Gemischt betriebe 

53 192 62 685 

58 424 

75 326 

84 977 

90 551 

Niedersachsen 

31 038 

35 092 

37 363 

38 096 

44 225 

48 176 

47 394 

56 429 

66 703 

70 018 

Nordrhein-Westfalen 

30 153 

34 126 

37 454 

38 908 

41 846 

43 847 

45 497 

54 856 

63 037 

73 155 

Hessen 

22 900 

25 327 

26 981 

28 120 

32 872 

34 221 

37 791 

46 047 

50 441 

55 900 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

21 448 

25 608 

26 449 

26 395 

30 017 

34 069 

35 432 

38 898 

47 112 

50 574 

Baden- W ürttemberg 

23513 

26 880 

30 660 

28 949 

28 842 

33 442 

33 717 

42 263 

49 177 

50 663 

Bayern 

20 211 

23 043 

25 508 

25 829 

27 442 

28 974 

29 265 

39 297 

50 296 

52 420 

Bundesgebiet 

26 231 

29 863 

32 483 

32 986 

36 332 

39 575 

40 031 

49 526 

58 814 

63 233 


’) hodigerechnete Ergebnisse 
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Tabelle 44 


Buchführungsergebaisse der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 

(Bundesländer) 

Betriebseinkommen DM/AK 


Gliederung 


Wirtschaftsjahr 


1964/65 I 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 I 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 


Schleswig-Holstein 

15 279 

14 086 

12 680 

17 876 

Niedersachsen 

12 640 

11 258 

11 175 

13 652 

Nordrhein-Westfalen 

15 174 

13 238 

13 002 

17 473 

Hessen 

10210 

10 302 

10 728 

14 157 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

8 267 

10 523 

11 840 

12 499 

Baden-Württemberg .... 

9 621 

9 438 

11 399 

13 503 

Bayern 

8 918 

8 971 

9 739 

12 306 

Bundesgebiet 

11 515 

10 897 

11 191 

14 100 

Schleswig-Holstein 

10 835 

11 269 

11 142 

11 699 

Niedersachsen 

8 557 

8 945 

8 495 

8 784 

Nordrhein-Westfalen .... 

10 656 

10 487 

11 698 

12 175 

Hessen 

7 493 

7 856 

8 531 

8 773 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

6 800 

8 427 

8 721 

9 803 

Baden-Württemberg .... 

7 800 

8 386 

9 347 

9 614 

Bayern 

7 897 

7 439 

7 748 

8 474 

Bundesgebiet 

8 485 

8 639 

9 003 

9 588 

Schleswig-Holstein 

19 102 

27 074 

9 368 

11 900 

Niedersachsen 

7 397 

22 054 

9 110 

12 028 

Nordrhein-Westfalen .... 

14 301 

14 236 

19 083 

16 902 

Hessen 

13 758 

12 730 

12 625 

14 068 

Rheinland-Pfalz. Saarland 

13 619 

16 022 

14 603 

17 292 

Baden-Württemberg .... 

10 278 

14 308 

16 581 

13 655 

Bayern 

6 677 

13 533 

11 498 

— 

Bundesgebiet 

11 665 

16 173 

14 039 

14 509 

Schleswig-Holstein 

12 472 

13312 

12 626 

13 746 

Niedersachsen 

9 872 

10 275 

10215 

10 595 

Nordrhein-Westtalen .... 

11 398 

ll 081 

11 657 

12 808 

Hessen 

8 563 

9 205 

9 562 

10 122 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

7 897 

9 565 

9 390 

10 260 

Baden-Württemberg .... 

8 389 

9014 

10 335 

10013 

Bayern 

7 421 

7 595 

8 343 

8 715 

Bundesgebiet 

9 045 

9 426 

9 894 

10 371 


Marktfruchlbetrlebe 


20 441 

19612 

17 402 

23 912 

25 284 

30 054 

17 353 

16 856 

15 080 

19 990 

22 973 

24 124 

17 475 

19 601 

19 234 

23 085 

22 984 

29 885 

14 525 

16 664 

16716 

20 319 

22 082 

24 862 

11 973 

14 388 

15 656 

16 133 

21 201 

22 464 

11 581 

13 341 

14 481 

17 196 

19 732 

24 585 

12 627 

13 898 

12 751 

18 424 

23 607 

27 202 

15 199 

16 128 

15 323 

19 845 

22 880 

26 239 


Futterbaubeiriebe 


13 944 

14 598 

14 313 

20 219 

23 921 

21 837 

11 503 

12 835 

12 795 

16 839 

19 046 

17 898 

12 959 

14 170 

15 430 

17911 

20 329 

21 153 

9 937 

10 340 

11 566 

12 801 

16 049 

15 199 

10 940 

12 373 

12 888 

12 337 

17811 

16 085 

10 888 

11 468 

11 974 

16010 

18 480 

18 609 

9 555 

11 371 

11 110 

15 133 

18 198 

18 549 

11 033 

12 325 

12 542 

16 224 

19 278 

18 909 


Veredlungsbetriebe 


18 389 

20 838 

10 585 

26 859 

26 060 

30 361 

29 771 

18 500 

16 372 

23 846 

28 218 

24 687 

16 636 

21 241 

15816 

23 680 

20 964 

27 098 

18 788 

20 710 

17 319 

24 680 

30 835 

31 738 

20 876 

30 477 

20 937 

20 305 

28 086 

28 381 

15 506 

22 247 

26 593 

27 694 

30 088 

34 453 

11 477 

17 258 

14 558 

26 790 

38 042 

37 938 

19610 

20 722 

16 879 

24 486 

25 982 

28 455 


Gemischtbetriebe 


15 764 

17 336 

13 409 

19 323 

24 656 

23 982 

14 671 

15 086 

12 385 

17 148 

21 232 

19 645 

13 800 

14 788 

13 764 

17 651 

20 665 

22 661 

11 652 

12 363 

11 581 

14 522 

17 643 

19 024 

11 878 

13 557 

12 744 

14 160 

18 899 

19 334 

11 368 

12 746 

11 625 

16 584 

19614 

19 853 

9 188 

10 993 

9 824 

14 664 

18810 

19 382 

12 066 

13 245 

11 765 

16 204 

20 026 

20 314 


*) hochgerechnete Ergebnisse 
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Tabelle 45 

Buchiühningsergebnisse der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe 
Uber der Grenze nach § 4 LwG 

(Bundesländer) 

Reineinkommen (Gewinn) DM/Fam.-AK 


Gliederung 

Wirtschaftsjahr 

1968/69 

] 969/70 

I »970/71 1 1971/72 1 1972/73 

1 1973/74 




Marktfruchtbetriebe 


Schleswig-Holstein 

38 806 

34 096 

22 111 

37 249 

34 722 

38 196 

Niedersachsen 

22 435 

19 903 

14 601 

22 502 

25 466 

25 541 

Nordrhein-Westfalen .... 

17 560 

21 228 

20 720 

24 849 

22 523 

30 467 

Hessen 

15 302 

17 217 

16 053 

19 167 

20 294 

22 389 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

11 138 

13 142 

14 289 

13 426 

20 273 

20 271 

Baden-Württemberg .... 

10 824 

13 088 

14 102 

16616 

19 602 

23 855 

Bayern 

12815 

14 187 

12 113 

19 549 

25 563 

28 866 

Bundesgebiet 

16 288 

17 112 

14 966 

20 909 

24 054 

27 061 




Fulterbaubetriebe 



Schleswig-Holstein 

13 598 

13 832 

12318 

19 402 

24 597 

21 728 

Niedersachsen 

10 764 

11650 

11 277 

16 032 

18 325 

15 631 

Nordrhein-Westfalen .... 

12 247 

13 075 

14 207 

16 859 

19 242 

19 050 

Hessen 

9 171 

9 477 

10 029 

10 950 

14 225 

13 011 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

10 223 

11483 

11 831 

11 012 

16 762 

14 567 

Baden-Württemberg .... 

10 565 

10 621 

11 142 

15 482 

17 624 

17 583 

Bayern 

9 179 

10 772 

10 188 

14315 

17212 

17 231 

Bundesgebiet 

10 444 

11 422 

11 295 

15199 

18 336 

17 321 




Veredlungsbetriebe 



Schleswig-Holstein 

22 466 

22 836 

10 905 

30 714 

28139 

37 368 

Niedersachsen 

33 110 

18 704 

14 078 

23 215 

28 410 

20 963 

Nordrhein-Westfalen .... 

17 252 

23 015 

15 923 

24 868 

20 059 

25 983 

Hessen 

18 646 

23 438 

15 948 

24 044 

29 924 

31 003 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

20 247 

28 107 

23 984 

22 831 

28 456 

28 080 

Baden-Württemberg 

15 620 

25 161 

23 958 

28 365 

31 425 

34 423 

Bayern 

9 952 

17 730 

14318 

28 252 

37 860 

37 703 

Bundesgebiet 

20 454 

21 904 

16255 

25 287 

25 969 

27 244 




Gemischtbetliebe 



Schleswig-Holstein 

18 632 

22 155 

12 118 

23 530 

33 293 

26 006 

Niedersachsen 

15 543 

15 933 

11 338 

16 894 

21 406 

18 637 

Nordrhein-Westfalen 

13 676 

14817 

12 986 

17 308 

20 378 

22 045 

Hessen 

10 965 

11 582 

9 873 

12 736 

15 808 

16 607 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

ll 291 

13 028 

12 246 

18 931 

17 753 

18 023 

Baden- Württemberg .... 

11 173 

12 280 

10 778 

15 694 

19 258 

18 217 

Bayern 

8 723 

10 559 

9013 

14 048 

18 234 

18 239 

Bundesgebiet 

11 854 

13 020 

10 746 

15 942 

19 648 

19118 


*) hochgerechnete Ergebnisse 
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Tabelle 46 


Streuung des Reineinkommens (Gewinn) Je Fam.-AK *), 
gegiiedert nach Bundesländern, Betriebsformen und SlBE-Größenklassen 

1973/74 

Reineinkommen (Gewinn) in DM/Fam.-AK 


Betriebe mit einem Standardbetriebseinkommen von . . . DM 


Bundesland 

Grenze $ 4 
bis unter 20 000 

20 000 

bis unter 50 000 

50 000 und mehr 

obere 

25 V« 

untere 

25 V 9 

obere 

25»/. 

untere 

25»/. 

obere | 

25 Vo 1 

untere 
25 V9 




Marktiruchtbetrlebe *) 



Schleswig-Holstein 

— 

— 

49 180 

-1 952 

122 968 

16 441 

Niedersachsen * 

— 

— 

39 114 

3 337 

82 083 

10 125 

Nordrhein-Westfalen . . . • 

, 


53413 

9 549 

84 022 

23 521 

Hessen 

— 

— 

45 237 

9 359 

89 520 

16 002 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

— 

— 

47 342 

4 487 

65 780 

4 172 

Baden- Württemberg .... 

24 839 

8 419 

46 888 

12 124 

117 676 

17 238 

Bayern 

31 712 

6 152 

55 847 

9 343 

162 572 

21 463 

Bundesgebiet 

29 678 

4 429 

50156 

7 087 

116810 

15 562 




Futterbaubetriebe *) 



Schleswig-Holstein 

29 073 

6 782 

40 961 

8 709 

. 

, 

Niedersachsen 

21 338 

2 233 

32 213 

4 850 

54 997 

5 229 

Nordrhein-Westfalen .... 

25 909 

4 053 

38 078 

10 959 

61 387 

-12 164 

Hessen 

16 007 

651 

33 329 

6 119 

— 

— 

Rheinland-Pfalz, Saarlemd 

19 751 

3 446 

30 275 

6 672 

• 


Baden-Württemberg .... 

28 638 

6 448 

36 889 

8 507 

— 

— 

Bayern 

28 722 

5 301 

41 609 

7 909 

121 900 

-4 193 

Bundesgebiet 

26 376 

4 375 

38 101 

7 628 

72 579 

3 312 




Veredlungsbetriebe *) 



Schleswig-Holstein 

— 

— 

— 

— 

82 637 

17818 

Niedersachsen 

— 

— 

44 386 

2 775 

— 

— 

Nordrhein-Westfalen .... 

— 

— 

49 335 

7711 

— 

— 

Hessen 




49 509 

9 848 



Rheinland-Pfalz, Saarland 

— 




— 

— 

Baden- Württemberg .... 

— 

— 

. 

. 

— 

— 

Bayern 

— 

— 

88 910 

14 986 

— 

— 

Bundesgebiet 



53 528 

8 742 

81 010 

6 643 




Gemischtbetriebe *) 



Schleswig-Holstein 

— 

— 

36 864 

3 130 

83 611 

29 569 

Niedersachsen .......... 

. 

• 

39 664 

4 964 

55 814 

6 863 

Nordrhein- Westfalen .... 

23 494 

5155 

43 433 

10315 

65 776 

15117 

Hessen 

28 035 

3 285 

36 732 

6 798 

.. 

. 

Rheinland-Pfalz, Saarland 

— 

— 

34 317 

6 732 

, 

, 

Baden- Württemberg .... 

26 091 

9 763 

44 152 

7 645 

— 

— 

Bayern 

29 331 

5 158 

44 707 

7 582 

120 180 

l 828 

Bundesgebiet 

25 611 

4 649 

40 937 

7 098 

74 636 

13 036 


Durdisdxnittliches Reineinkommen (Gewinn) je Farn.* AK der oberen und unteren 25 Vo der nach Bundesländern. 
Betriebssystemen und SlBE-Größenklassen gegliederten Betriebe über der Grenze nach § 4 LwG. 

*) Es wurden nur Betriebsgruppen ausgewerlet. die mit mindestens 20 Betrieben besetzt sind. 
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Tabelle 46 a 



Streuung des Reineinkommens 

— Schichtung der Testbelriebe nach Bundesländern 

1973/74 

Gliederung 

Reineinkommen je Fam.-AK in l 000 DM 
von ... bis unter . , . DM 

unter 4 

1 4 bis 6 

1 6 bis 8 

1 8bU10 1 10 bis 12 | 

12 bis 14 





Zahl der Betriebe 



Sdhleswig-Holstein 


103 

20 

25 

33 

47 

41 

Miedersadisen 


139 

44 

51 

64 

73 

71 

Nordrhein-Weslfalen 


57 

19 

49 

37 

50 

51 

Hessen 


59 

31 

49 

72 

70 

67 

Rheinland-Pfalz 


61 

31 

43 

60 

68 

71 

Baden-Württemberg 


50 

37 

55 

67 

80 

79 

Bayern 


1 161 

75 

111 

123 

132 

135 

Saarland 


1 2 

2 

3 

5 

5 

7 


insgesamt . . . 

632 

259 

386 

461 

525 

522 





Betriebe in V« 



Sdileswig-Holstein 


HA 

2,2 

2.8 

3.7 

5,2 

4,6 

Niedersadisen - . 


12,2 

3,9 

4.5 

5.6 

6,4 

6,2 

Nordrhein-Westfalen 


0,6 

2,2 

5.6 

4.3 

5,7 

5,9 

Hessen 


7,2 

3,8 

6,0 

8.7 

8,5 

8,1 

Rheinland-Pfalz 


7,9 

4,0 

5,6 

7.8 

8,9 

9,3 

Baden-Württemberg 


5,6 

4,1 

6.1 

7.5 

8,9 

8,6 

Bayern 


8,0 

3,7 

5.5 

6.1 

6,6 

6,7 

Saarland 


2,3 

2,3 

3.4 

5.7 

5,7 

7,9 

insgesamt . . . | 

8.4 

3,5 

5,2 

6.2 

7,0 

7,0 
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Tabelle 46 a 


ln DM Je Fam. AK 

und der Höhe des Reineinkommens — 


Reineinkommen je Farn.- AK in 1 000 DM 
von * « . bis unter . • . DM 

1 ins- 1 
gesamt 

H bis 16 1 

16 bis 18 

18 bis 20 1 

20 bis 22 1 

22 bis 25 1 25 bis 30 1 30 bis 35 | 

35 bis 40 1 

1 40 bis 45 1 

über 50 






Zahl der Betriebe 





47 

54 

49 

56 

71 

81 66 

57 

52 

99 

901 

86 

75 

66 

56 

82 

87 62 

51 

57 

76 

1 140 

59 

49 

54 

52 

82 

91 63 

54 

51 

52 

870 

63 

51 

62 

49 

51 

72 35 

25 

33 

34 

823 

71 

48 

58 

45 

47 

55 43 

24 

17 

25 

767 

75 

68 

46 

58 

62 

70 47 

32 

27 

43 

896 

169 

122 

108 

105 

115 

180 104 

71 

102 

197 

2010 

10 

7 

5 

5 

5 

14 8 

4 

2 

4 

88 1 

580 

474 

448 

t 

426 

515 

650 428 

318 

341 

530 1 

1 7 495 1 






Betriebe ln Vb 





5.2 

6,0 

5.4 

6,2 

7,9 

9,0 7,3 

6,3 

5.8 

n.o 

100,0 1 

7.5 

6,6 

5.8 

4,9 

7,2 

7,6 5,4 

4.5 

5.0 

6.7 

100,0 

6.8 

5,6 

6.2 

6,0 

9,4 

10,5 7,2 

6.2 

5.8 

6.0 

100,0 

7.7 

6,2 

7.5 

6,0 

6,2 

8J 4,3 

3.0 

4.0 

4.1 

100,0 1 

9,3 

6,2 

7.6 

5,9 

6,1 

7,2 5,6 

3.1 

2.2 

3.3 

100,0 

8.4 

7,6 

5.2 

6,5 

6,9 

7,8 5.2 

3.6 

3.0 

4,8 

100,0 

8,4 

6,/ 

5.4 

5,2 

5,7 

9ß 5,2 

3.5 

5.1 

9.8 1 

100,0 ; 

11.4 

7,9 

5.7 

5,7 

5.7 

15,9 9,1 

4.5 

2.3 

4.5 ' 

100,0 ' 

1 

7,7 

6.3 

6,0 

5.7 

6,9 

8,7 5,7 

4,2 

4.4 

7.1 

100,0 
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Tabelle 47 

BuchfUhningsergebnlsse der landwirtsdiaftliciien Haupterwerbsbelriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 
(Wirlsdiaftsgebiete) 

Betriebseinkommen der Marktfrudhtbetriebe (DM/ AK) 1973/74 *) 


Wirtschaftsgebiet 

Standardb< 

Grenze § 4 
bis unter 20 

striebseinkommen i: 

20 bis unter 50 

n 1000 DM 

50 und mehr 

Marschgebiet. Schleswig 



26 728 

38 881 

Ostholstein 

14 210 

22 636 

31 646 

Mittelholstein 


18 443 

35 950 

Niedersächsische Nordseemarschen und -geesten 

— 

. 

— ^ 

Emsland 



. 

Oldenburg-Mittelweser 


17 780 

31 854 

Niedersächsische Flußauen und Heidegebiete 


19 070 

27 437 

Ostheide 


14 561 

26 715 

Braunschweig-Hildesheimer Lößbörden 


20 657 

26 478 

Leinebergland 


21 176 

33 051 

Hellweg-Börde, Südostwestfalen 


20 136 

31 737 

Münsterland 

— 

. 


Niederrhein 


, 


Köln- Aachener Bucht 


31 512 

40 955 

Rheinisch- Westfälisches Industriegebiet 




Bergisches Land 

— 



Sauerland 


— 


West- und Nordhessen 


24 773 

39 287 

Mittel- und Südhessen 


21 072 


Osthessen * 

— 

34 188 


Mittelrhein und Westerwald 


22 015 


Eifel — Westpfalz 


28 233 


Rheinpfalz 


19 685 

34 545 

Saarland 

— 

. 

— 

Badisches Rheintal 


24 673 

. 

Nordbaden-Tauberland 


20 571 

. 

Neckarbecken 


22 590 

. 

Ostalb-Hohenlohe . 

— 

— 

. 

Schwäbisches Donaugebiet 


. 


Schwarzwald-Westalb 


, 

, 

Bodenseebecken und Oberschwaben . . . ._ 

— 

, 

. 

Spessart-Südrhön 


26 051 

. 

Mainfränkische Platten 


28 526 

35 665 

Mittelfränkisches Becken 


22 244 

. 

Obermain-Frankenalb 


24 514 

39 105 

Franken- und Oberpfälzerwald 


19 751 

• 

Schwäbisch-Oberbayerisches Hügelland 


23 426 

31 033 

Niederbayerischer Ackergäu 


31 124 

41 812 

Bayerischer Wald - 



. 

Isar-Inn-Hügelland 


• 

. 

Voralpines Hügelland 

— 

P 

— 

Bayerisches Alpenland 

— 

— 

— 

Bundesgebiet *) 

15 881 

24 646 

32 999 


') Es wurden nur Gruppen ausgewertet, die mit mindestens 12 Betrieben besetzt sind. 
Hochgerechnete Ergebnisse 
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noch Tabelle 47 


Betriebseinkommen der Futterbaubetriebe (DM/AX) 1973/74 


Wirtschaftsgebiet 

StandarcJb« 

Grenze § 4 
bis unter 20 

“triebsetnkommen i: 

20 bis unter 50 

n 1 000 DM 

50 und mehr 

Marschgebiet, Schleswig 

15 226 

21 587 

24 663 

Ostholstein 


21 956 

25 980 

Mittelholstein 


22 400 

27 393 

Niedersächsische Nordseemarschen und -geesten 

14 872 

20 709 

26 594 

Emsland 


19 485 


Oldenburg-Mittelweser 


18 604 


Niedersächsische Flußauen und Heidegebiete 


17 696 

22 174 

Ostheide 


. 


Braunschweig-Hildesheimer Lößbörden 

— 

, 


Leinebergland 


15 015 


Hellweg-Börde, Südostwestfalen 


21 343 


Münsterland 

8 903 

20 017 


Niederrhein 


22 542 

21 440 

Köln- Aachener Bucht 


28 677 


Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet 


20 008 


Bergisches Land 


23 144 

— 

Sauerland 

20 346 

26 438 

— 

West- und Nordhessen 

10 578 

18 824 


Mittel- und Südhessen 

, 

20 145 


Osthessen 

10 492 

17 815 

. 

Mittelrhein und Westerwald 

11 179 

18 579 


Eifel — Westpfalz 

12 035 

17 957 


Rheinpfalz 


16 292 

— 

Saarland 


22 192 


Badisches Rheintal 


20 104 


Nordbaden-Tauberland 


21 750 


Neckarbecken 


20 969 


Ostalb-Hohenlohe 

16 391 

21 446 


Schwäbisches Donaugebiet . 

• 

21 574 


Schwarzwald-Westalb 

16 927 

21 325 

— 

Bodenseebecken und Oberschwaben 

15 859 

21 267 


Spessart-Südrhön 

• 

• 


Mainfränkische Platten 

— 

• 


Mittelfränkisches Becken 

13 798 

17 061 


Obermain-Frankenalb 

11 868 

19 292 

— 

Franken- und Oberpfälzerwald 

14 497 

17216 

— 

Schwäbisch-Oberbayerisches Hügelland 

14 842 

23 078 

. 

Niederbayerischer Ackergäu 

14 200 

26 517 

. 

Bayerischer Wald 

19717 

23 475 

— 

Isar-Inn-Hügelland 

21 754 

25 413 

• 

Voralpines Hügelland 

15 909 

21 266 

. 

Bayerisches Alpenland 

14 662 

20 587 

• 

Bundesgebiet*) 

14 596 

21 075 

26 076 


’) Es wurden nur Gruppen ausgewertet, die mit mindestens 12 Betrieben besetzt sind. 
Hochgeredmete Ergebnisse 
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noch Tabelle 47 

Betriebseinkommen der landwirtsdiaftlidieii Gemisditbetriebe pM/AK) 1973/74 

>) 


1 

Standardbetrlebsemkomiuen in l OOO DM 

W irtschaf tsgehiol 

Grenze $ 4 
bis unter 20 

20 bis unter 5ö 

50 und mehr 

Marschgebiet, Schleswig ^ . 



. 

Ostholstein 


20 49! 

26 419 

MitteJholstein 


22 327 

26 084 

Niedersächsische Nordseemarschen und -geesten ..... 


. 

— 

Emsland 


22 692 


Oldenburg-Mittel weser 


21 196 

23 010 

Niedersächsische Flußauen und Heidegebiele 


16 437 

25 001 

Ostheide 

— 



Braunschweig-Hildesheimer Lößbörden .............. 

_ 

— 


Leinebergland 

Hellweg-Börde, Südostwestfalen 

11 362 

19 702 

20 446 


Münsterland 

22 555 


Niederrhein 


23 439 

32 443 

Köln- Aachener Bucht 

— 

28 062 


Rheinisch-Westfalisches Industriegebiet 



— ■ 

Bergisches Land 

— 

, 

— 

Sauerland * ....... 


, 

— 

West- und Nordhessen 

12 284 

19 328 

, , 

Mittel- und Südhessen ..... i 


23 479 


Osthessen 


20 472 

« 

Mittelrhein und Westerwald 


20 087 

4 

Eifel — Westpfak 


18 585 


Rheinpfalz 


18 063 


Saarland 

— 



Badisches Rheintal 


22 202 

— 

Nordbaden-Tauberland 


17 649 

— - 

Neckarbecken ... * 


20 547 


Ostalb-Hohenlohe 


2? 555 


Schwäbisches Donaugebict 


24 617 


Schwarzwald-Westalb 




Bodenseebecken und Oberschwahen ^ ♦ , 


20 620 

— 

Spessart-Südrhön 




Mainfränkische Platten 




MiUelfränkisches Becken 


17 822 


Obermain-Frankenalb ^ . 4 * 

13 757 

18 555 

■ ' 

Franken- und Oberpfälzerwald * 

12 751 

25 573 



Schwäbisch-Oberbayerisches Hügelland ^ * 


23 553 

31 658 ' 

Niederbayeiiscber Ackergäu 

♦ 

29 879 

. 

Bayerischer Wald 

* 

. 

— 

Isar-Inn-Hügellemd 

. 

, 

• 

Vorafpines Hügelland 



— . 

Bayerisches Alpenland | 



— 

Bundesgebiet * 

14 326 

2! 808 

28 211 


>) Es wurden nur Gruppen aüsgewetletj die mit mindestens 12 Betrieben beseixt sind< 
") Hodigerecimele Ergebnisse 
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Tabelle 48 

Buchiührungsergebnisse der landwirtsciialtlichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 
(Wirtschaftsgebiete) 

Reineinkommen der Marktfruditbe triebe (DM/Fam.-AK) 1973/74 ’) 


Wirtschaftsgebiet 

Standardbi 

Grenze § 4 
bis unter 20 

^triebseinkommen i; 

20 bis unter 50 

ti 1 000 DM 

50 und mehr 

Marschgebiet, Schleswig 

— 

23 347 

61 067 

Ostholstein 

12 463 

21 460 

49 168 

Mittelholstein 

, 

13 091 

62 832 

Niedersächsische Nordseemarschen und -geesten 

— 


— 

Emsland 


. 

. 

Oldenburg-Mittelweser 


14 749 

34713 

Niedersächsische Flußauen und Heidegebiele 


15 947 

34 727 

Ostheide 


13 092 

36 197 

Braunschweig-Hildesheimer Lößbörden 


20 229 

36 943 

Leineberg 1 and 


18 752 

44 419 

Hellweg-Börde, Südostwestfalen 


20 983 

39 260 

Münsterland 

— 

. 


Niederrhein 


. 


Köln-Aachener Bucht 


27 387 

42 060 

Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet 




Bergisches Land 

— 



Sauerland 


— 


West- und Nordhessen 


23 578 

46 872 

Mittel- und Südhessen 


17 816 


Osthessen 

— 

32 296 


Mittelrhein und Westerwald . 


19 356 


Eifel — Westpfalz 


26 240 


Rheinpfalz 


17 440 

39 315 

Saarland 

— 

. 

— 

Badisches Rheintal 


23 928 


Nordbaden-Tauberland 


17 132 

4 

Neckarbecken 


19 628 


Ostalb-Hohenlohe 

— 

— 

• 

Schwäbisches Donaugebiet 


• 

- 

Schwa rzwald-Westalb 


• 

- 

Bodenseebecken und Oberschwaben ................ 

— 

. 

0 

Spessart-Südrhön 


22 834 

• 

Mainfränkische Platten 


26 289 

54 304 

Mittelfränkisches Becken 


26 066 

• 

Obermain-Frankenalb 


24 758 

88 987 

Franken- und Oberpfälzerwald 


17 675 

- 

Schwäbisch-Oberbayerisches Hügelland 


22 618 

44 807 

Niederbayerischer Ackergäu 


31 987 

72 632 

Bayerischer Wald * 


• 

• 

Isar-lnn-Hügelland 




Voralpines Hügelland 

— 

• 

— 

Bayerisches Alpenland 


— 

*— 

Bundesgebiet *) 

14 952 

23 441 

45 768 


*) Es wurden nur Gruppen ausgewertet, die mit mindestens 12 Betrieben besetzt sincL 
*) Hochgerechnele Ergebnisse 
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noch Tabelle 48 


Reinemkomnien der Futterbaubetriebe (DM/Faiu*-AK) 1973/74 



Slandardbetriebsemkommen in 1 000 DM 

Wirtschaftsgebiet 

Grenze § 4 
bis unter 20 

20 bis uniar 50 

50 und mehr 

Marschuebiet. Schleswig 

13317 

20 881 

28 151 

Ostholstein 

21 656 

25 740 

Mittelholstein * , , , * * . , 


22 579 

35 850 

Niedeisachsische Nordseemarschen und -geesten * * , » . 
Emsland * . 

12131 

18 445 

17 854 

29 045 

Oldenburg-Mi ttelweser • . 


17 542 


Niedersächsische Flußauen und Heidegebiete 


15 716 

26 954 

Ostheide ........ 


Braunschweig-HIldesheimer Lößbörden , ^ , 




Leinebergland 


12 336 


Hellweg-Börde, Sü dost Westfalen .................... 


20 776 


Münsterland • ^ ^ 

6 986 

19 453 


Nlederthein 

19775 

16 346 

Köln- Aachener Bucht ... 


24 513 

Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet 


19 839 


Bergisches Land . • . . * 


21 268 


Sauerland 

18 863 

24438 


West- und Nordhessen 

8 248 

16 396 


Mittel- und Südhessen 

17 379 


Osthessen. 

8 929 

15769 


Mittelrhein und Westerwald 

10 511 

16 727 


Eifel — Westpfalz 

10 755 

16384 


Rheinpfalz 

14 485 


Saarland * 


20 387 


Badisches Rheintal 


17 981 


Nordbaden-Tauberland 


19 499 


Neckarbecken 


18 979 


Ostalb-Hohenlohe 

15515 

19 566 


Schwäbisches Donaugebiet , , 


19 833 


Schwarzwald-Westalb 

15 248 

23 672 


Bodenseebecken und Oberschwaben 

16 010 

20 823 


Spessart-Südrhön 




Mainiränkische Platten ^ ^ . 

_ 



Mittel fränkisches Becken 

13 011 

15 516 


Obennain-Frankenalb 

10 552 

17 302 


Franken- und Oberpfälzerwald * * * 

Schwäbisch- Oberbayerisches Hügelland * 

12 500 

13 624 

15680 

22 309 

— 

Niederbayerischer Ackergäu 

12 505 

23 009 


Bayerischer Wald 

17 905 

22 088 


Isar-Inn-Hügelland 

19 693 

22 880 


Voralpines Hügelland 

15 235 

14 216 

20154 

19 297 


Bayerisches Alpenland .... .... .... .... .... 




Bundesgebiet ®) 

13 142 

19 561 

29475 



Bs wurden nur Gruppen ausge wertet, die mit mlndestenE 12 Betrieben besetzt sind. 
^ Hocbgeredmete Ergebnisse 
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noch Tabelle 48 

Reineinkommen der landwirtschaftlidien Gemisdhtbetriebe pM/Fam.-AK) 

1973/74 ») 


Wirtschaftsgebiet 

Standardbi 

Grenze § 4 
bis unter 20 

striebseinkommen i: 

20 bis unter 50 

n 1 000 DM 

50 und mehr 

Marschgebiet, Schleswig 




Ostholstein ; 


15 226 

38 555 

Mittelholstein 


19 617 

45 401 

Niedersächsische Nordseemarschen und -geesten 


. 

— 

Emsland 


20 829 


Oldenburg-Mi t tel wese r 


21 148 

28 983 

Niedersächsische Flußauen und Heidegebiete 


14 705 

27 855 

Ostheide 

— 

• 


Braunschweig-Hildesheimer Lößbörden 

— 

— 


Leinebergland 


18 542 


Hellweg-Börde, Südostwestfalen 

10 082 

21 412 


Münsterland 


21 430 


Niederrhein 


21 920 

31 046 

Köln- Aachener Bucht * 

— 

25 862 

. 

Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet 


. 

— 

Bergisches Land 

— 

. 

— 

Sauerland 


. 

— 

West- und Nordhessen 

10 165 

17 298 


Mittel- und Südhessen 


21 085 


Osthessen 


18 122 


Mittelrhein und Westerwald 


21 086 


Eifel — Westpfalz 


17 189 


Rheinpfalz 


16 719 


Saarland 

— 

, 


Badisches Rheintal 


18 544 

— 

Nordbaden-Tauberland 


15 568 

— 

Neckarbecken 


17 509 

. 

Ostalb-Hohenlohe 


25 506 

— 

Schwäbisches Donaugebiet 


24 605 

• 

Schwarzwald-Westalb 


. 


Bodenseebecken imd Oberschwaben 


25 924 

— 

Spessart-Südrhön 


, 

— 

Mainfränkische Platten 


. 


Mittelfränkisches Becken 


17 236 

. 

Obermain-Frankenalb 

13 237 

18 003 

— 

Franken- und Oberpfälzerwald 

10 120 

24 530 

— 

Schwäbisch-Oberbayerisches Hügelland 


21 439 

38 789 

Niederbayerischer Ackergäu 

. 

27 764 

. 

Bayerischer Wald 

« 

. 

— 

Isar-lnn-Hügelland 

* 

• 

. 

Voralpines Hügelland 

— 

• 

— 

Bayerisches Alpenland 

— 

— 

— 

Bundesgebiet *) 

12 922 

20 702 

33 003 


‘) Es wurden nur Gruppen ausgewertet, die mit mindestens 12 Betrieben besetzt sind. 
*) Hochgeredmete Ergebnisse 


113 


Drudesache 7/3211 


Deutsdier Bundestag — 7* Wahlperiode 


Tabelle 49 


Budiführungsergebnisse der londwirtsdiaitlichen Haupterwerbsbetriebe 1973/74 

(Ergebnisse im einreinen) 


Die Ergebnisse für die Bundesrepublik Eteutsdiland und für die Bundesländer 
nach Betriebsformen und Größenklassen des Standardbetriebseinkoininens be- 
finden sich für 


Gliederung 

Markl- 

frucht- 

betriebe 

Futter- 

bau- 

beüriebe 

Ver- 

edlungs- 

betriebe 

landwirt- 

schaftliche 

Gemlsdit- 

befriebe 

Betriebs- 

formen 

Insgesamt 

auf Seite ^ , 

Bundesgebiet 

US 

121 

124 

127 

115 

Schleswig-Holstein . 

130 

!32 

134 

134 


Niedersachsen . . * , . 

136 

138 

142 

142 

— 

Nordrhein- 






Westfalen 

144 

146 

150 

150 

— 

Hessen 

152 

154 

156 

156 

— 

Rheinland- Pf alz , . » 

158 

160 

162 

162 

— 

Baden-Württemberg 

164 

166 

168 

168 

— 

Bayern 

170 

172 

178 

178 

— 

Saarland 

180 

— 

„ 

— 

— 


Ergebnisse nach Wirtschallsgebieten, Betriebsformen und Größenklassen 
des Standardbetriebseiokommens * 182 

Streuung der Ergebnisse {oberes und unteres Viertel) in den Bundesländern 
nach Betriebsformen und Größenklassen des Standard betriebseinkoromens 220 

Ergebnisse für die Bundesrepublik Deutschland, gegliedert nach Betriebs- 
formen und Größenklassen in ha LF * 304 


Fußnoten zu den Budifühnmgstabellen : 

STBE = Standardbetriebseinkommen s. S, 48 

einschließlich Forst, Jagd, Fischerei und nichtgewerbliche Nebenbetriebe 
®} Lohnansatz für den Besitzer und die famllieneigenen nicht entlohnten Arbeits- 
kräfte 

Lolm für entlohnte Arbeitskräfte, Lohnansatz für den Betriebsleiter und die 
familieneigenen nicht entlohnten Arbeitskräfte und Unfali Versicherung 
Summe der Verbindlichkeiten = Fremdkapilal = ohne Renten (ab 1973/74) 
(s* Fußnote 10) 

**) Vergleidisreineinkommen ^ Reineinkommen zuzüglich 37°/o Aufschlag auf 
Eigenverbrauch 

Vergleichslohn == gewerblicher Vergteichslohn zuzüglich Betriebsleiterzu- 
schlag von 70 DM/ha LF in landwirtschaftlichen, 300 DM/ha Rebflädie in Wein- 
bau- und 60 DM je 2 600 DM Umsatz in Gartenbaubetrieben 
VergleichseigenkapitaJ = Aktlvkapttal abzüglich Wert der zugepaditeten 
Flächen und Fremdkapital 

Abstand ^ Differenz zwischen Vergleichsbetriebsemkommen und Summe der 
Verg le i chsan Sätze 

Abstand "A = Abstand in Vo der Summe der Vcurgleichsansätze 
Renten “ Kapitalisierte Altenteilslasten (Zinsansatz 6,5 *^/o) 
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WIrtochafUjahr 1973/74 


Bundesrepublik Deutschland 


Betriebstormen Insgesamt 


Kennwert \s^ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

6—13.5 

13.5—20 

20—50 

50 u. m. 

13.5 u. m. 

6 u. m. 

Zahl der Betriebe 

645 

953 

4 708 

l 189 

6 850 

7 495 

Standardbetriebseinkonunen lOOODM^Betr 

8.1 

15.4 

29,9 

78.3 

29.0 

21,2 

LandwirUchaftlich genutzte Flache ha 

10.10 

15.80 

25,70 

63,20 

25.50 

19.80 

darunter: Pachtland % 

23.9 

28.6 

31,5 

30.0 

30,5 

29,3 

Vergleichswen DM/ha LF 

I 004 

1 118 

1 365 

1 623 

1 367 

1 298 

1« AK-Besatz AK/100 ha LF 

9,56 

8.18 

5.88 

4,25 

6.03 

6,70 

® S darunter: Familienarbeitskräfte % 

97.8 

94.7 

87,0 

53.9 

84.2 

87.8 

5 <§ männliche Arbeitskräfte „ 

71,1 

74.0 

75.6 

78.5 

75.5 

74.4 

w £ ständige Arbeitskräfte „ 

92,2 

93.4 

92,6 

86.9 

91,9 

92.0 

z » AK je Betrieb AK/Betr. 

0.97 

1.29 

1,51 

2.68 

1.54 

1.33 

i ^ Schlepperbesatz PS/ 1 00 ha LF 

365 

327 

299 

247 

294 

307 

e « Acker- und Gartenland % LF 

50,0 

49.6 

51.8 

47.8 

60.8 

77.8 

62.6 

37.1 

60,2 

39.5 

1 5 Dauergrünland 

38.9 

21.9 

23 Dauerkulturen 

0.4 

0.3 

0.3 

0.2 

0.3 

0.3 

3 ** 

2 ^ Landwirtschaftlich genutzte Räche 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

Getreide „ 

65.4 

64.1 

67.1 

70.0 

67.1 

66.8 

Hülsen- und Ölfrüchte m 

0,3 

0,4 

1.2 

4.7 

L 8 

L5 

1 Kartoffeln „ 

5 Zuckerrüben ,, 

6.6 

1.1 

0,0 

6.2 

1.8 

0.1 

4.2 

4.9 

0.2 

3.4 

10,9 

0.6 

4.5 

5.6 
0.2 

4.9 

4.7 

0.2 

i§ Feldgemüse 

1 Futterhackfrüchte 

4,7 

4.7 

3.9 

2.0 

3.7 

3.9 

« Hackfrüchte 

12.5 

12.8 

13.2 

16,9 

14.0 

13.7 

M Sonstige Verkaufsfrüchte 

0.2 

0.2 

0.3 

0.8 

0.4 

0.3 

i Ackerfutter ,, 

13.2 

14.3 

13.2 

6.7 

12.0 

12.2 

Sonstiges 

8.4 

8.1 

5.0 

0.9 

4.8 

5.5 

Ackerfläche .. 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

Milchkühe GV/lOO ha LF 

51,9 

lO.l 

59,5 

11.4 

53,8 

15.5 

27.7 

14.9 

49.2 

14.4 

49.7 

13,6 

Bullen. Mastvieh 

Jungvieh 

32,6 

35.5 

35.5 

20.3 

32,1 

32,2 

Rindvieh „ 

94.6 

106.4 

104,7 

62,9 

95,7 

95.5 

2 Schweine 

18.8 

19.4 

24.5 

31.3 

24.9 

23.7 

^ darunter: Zuchtsauen 

5.7 

6.8 

7.8 

5.2 

7.0 

6.8 

• 

> Schafe und Ziegen 

0.2 

O.l 

0.2 

0.3 

0.2 

0.2 

Pferde (außer Zugpferde) ,, 

0.3 

0.4 

0.3 

0.5 

0.4 

0.4 

Nutzvieh ,, 

113,9 

126,3 

129.8 

95.0 

121,2 

119.8 

Legehennen Stck/ha LF 

1.9 

2.6 

2.6 

2.4 

2.6 

2.4 

Weizen dl/ha 

39.0 

40.1 

42.3 

43.9 

42.2 

41,6 

Roggen 

34.2 

35.5 

36,6 

37.9 

36,6 

36,2 

2 Gerste 

36.8 

37.8 

39.4 

41.3 

39.5 

38.9 

1 Hafer .. 

36,1 

36.9 

37.3 

38.2 

37.4 

37.2 

5 Menggetreide 

34.2 

35.4 

37.0 

36.7 

36,5 

36,1 

^ Getreide „ 

a 

35,9 

37.2 

38.8 

41,0 

38.9 

38,3 

Kartoffeln 

237 

243 

250 

259 

250 

248 

2 Zuckerrüben 

455 

458 

448 

432 

447 

448 

w 

Milchleistung kg/Kuh 

3 515 

3 684 

4 058 

4 393 

4 049 

3 950 

Legeleistung Sick/ Legehenne 

257 

183 

192 

195 

191 

203 

Bodenzukäufe DM/ha LF 

30 

61 

113 

56 

89 

78 

Wirtschaftsgebäude 

152 

177 

195 

178 

187 

181 

e Maschinen und Geräte 

261 

305 

325 

326 

321 

309 

1 Vieh .. 

-36 

12 

40 

38 

33 

20 

^ Bruttoinvestitionen 

m 

408 

555 

673 

600 

630 

588 

^ Abschreibungen u. Abgänge „ 

361 

370 

363 

309 

353 

354 

NettoinvesUtionen „ 

47 

186 

310 

291 

278 

234 

Nettoinvestitionen ln % d, Gewinns 

4.9 

18.0 

29,0 

33.5 

27.4 

23,3 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland Betriebsformen insgesamt Wlrtschattsjahr 1973/74 


Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

6—13.5 

13.5—20 

20—50 

50 u. m 

13,5 u. m. 

6 u. m. 


Getreide. Hülsenfrüchte. Ölfrüchte ... DM/he LF 

157 

169 

276 

592 

323 

291 


Kartoffeln 

«f 

31 

51 

73 

103 

75 

66 


Zuckerrüben 

0$ 

33 

55 

139 

308 

158 

134 


Sonstige Bodenerzeugnisse 

• • 

65 

67 

67 

102 

75 

73 


Bodenerzeugnisse 

.fl 

286 

343 

556 

1 104 

631 

565 


Rindviehverkauf 


745 

693 

720 

525 

671 

685 


Milch 

I. 

766 

903 

921 

529 

829 

817 


Schweine-, Ferkelverkauf 

flfl 

719 

729 

1 005 

1 401 

1 032 

972 


Sonstige tierische Erzeugnisse 

.. 

70 

106 

136 

129 

127 

117 

ti 

Z 

Tierische Erzeugnisse 

.» 

2 300 

2 431 

2 782 

2 584 

2 659 

2 591 

Z 

b 

Wald, Sonstiges^! 

«« 

292 

255 

244 

258 

250 

258 

% 

Außerord. Erträge aus Anlageverk 

M 

26 

28 

35 

42 

35 

33 


Bare Einnahmen 

flfl 

2 903 

3 057 

3 617 

3 988 

3 574 

3 447 


Bestandsveränd. an Vieh u. 









selbsterz. Vorräten 


-43 

14 

45 

40 

37 

22 


Eigenverbrauch 

*t 

110 

85 

58 

30 

58 

67 


Naturallohn 

flfl 

0 

1 

1 

3 

2 

1 


Betriebsertrag 

1» 

2 971 

3 157 

3 722 

4 061 

3 671 

3 538 


Bereinigter Betriebsertrag 

.. 

2 331 

2 401 

2 580 

2 606 

2 546 

2 505 


Saatgut 


32 

37 

53 

80 

55 

51 


SchädUngsbekampfungsnüttel 


22 

28 

41 

72 

45 

41 


Handelsdünger 

,, 

170 

195 

241 

284 

241 

227 


Sonst. Speziaiaufwand d. Bodenprod 

• 1 

12 

15 

17 

26 

18 

17 


Spezialaufw. der Bodenproduktion 

.. 

236 

276 

351 

461 

359 

336 


Futtermittel 

t» 

431 

525 

788 

907 

756 

694 


Rindviehzukauf 


75 

92 

119 

129 

115 

108 


Schweine- und Ferkelzukaui 


92 

84 

154 

317 

175 

159 


Geflügelzukauf 

,, 

8 

15 

25 

19 

21 

19 


Pferde-, Schafe- und Ziegenzukauf 

• » 

l 

2 

2 

3 

3 

2 


Sonst. Spezialaufw. der Viehhaltung 

t. 

64 

73 

81 

62 

75 

73 


Spezialaufwand der Viehhaltung 

90 

672 

792 

1 170 

1 437 

1 145 

1 055 


Unterhaltung Maschinen und Geräte ....... 

t* 

177 

175 

173 

173 

174 

174 


Abschreibung Maschinen 

„ 

271 

255 

249 

209 

241 

247 


Elektrischer Strom 

1. 

52 

43 

41 

35 

40 

42 


Treibstoffe, öle, Fette 

fl» 

53 

52 

48 

44 

48 

49 


Maschinenmiete. Fuhrlohn 

.fl 

52 

45 

56 

62 

55 

54 

•a 

e 

m 

Arbeitshilfsmittel 

«fl 

605 

571 

567 

522 

558 

567 

> 

3 

Unterh Wirtschaftsgeb. u. Grundverb 


79 

61 

65 

74 

66 

69 

JO 

Abschr. Wirtschaftsgeb. u. Grund verb 

,, 

77 

76 

77 

68 

75 

75 

«fl 

Feuerungsmaterial 

„ 

21 

17 

19 

21 

19 

19 

OB 

Sachversicherung (nicht spezifische) 


73 

62 

57 

50 

57 

60 


Allgemeine Betriebsausgaben 


62 

55 

62 

72 

63 

63 


Bestandsveränd. zugek. Vorräten 

«»• 

-28 

-33 

-28 

-26 

-29 

-29 


Sonstiger Aufwand*) 


25 

22 

21 

22 

21 

22 


Sachaufwand 

flfl 

1 821 

1 897 

2 362 

2 702 

2 333 

2 236 


Grundsteuer und Lasten 

iP 

25 

22 

26 

32 

26 

26 


Wasser- und Wegelasten 

99 

3 

5 

6 

7 

6 

6 


l.^d Wirtschaf tskammerbeitr., -abgabe ... 


2 

2 

3 

5 

4 

3 


Sonstige Betriebssteuern 

O 

28 

27 

21 

16 

21 

22 


Betriebssteuem 

flfl 

57 

56 

57 

60 

58 

57 


Barlohn 

«fl 

14 

25 

50 

201 

78 

66 


Sozialversicherung 


l 

3 

7 

44 

14 

12 


Naturallohn 

fl. 

0 

l 

2 

4 

2 

2 


Fremdlohnaufwand 

.. 

16 

29 

59 

248 

94 

79 


Unfallversicherung 

• • 

18 

16 

16 

16 

16 

17 


Betriebsaufwand 

flfl 

l 912 

1 999 

2 494 

3 026 

2 502 

2 390 


Lohnansatz*) 


1 395 

1 146 

825 

448 

813 

923 


Arbeitsaufwand^) 

- 

l 429 

1 191 

900 

712 

923 

1 019 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaitsjahr 1973/74 Betriebsformen Insgesamt Bundesrepublik Deutschland 


Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

6—13,5 

13,5—20 

20—50 

50 u. m. 

13,5 u. m. 

6 u. m. 


Boden und Wirtschaftsgebäude 

... DM/ha LF 

3 847 

4 061 

4 349 

4 460 

4 309 

4 222 


Vieh - 


1 822 

2 023 

2 074 

l 502 

1 934 

1 913 


Maschinen und Geräte 


1 277 

1 277 

1 295 

1 102 

1 248 

1 253 


Umlaufkapital 


1 459 

1 365 

1 347 

1 355 

l 353 

1 373 

« 

a 

Aktivkapital 


8 405 

8 727 

9 064 

8419 

8 844 

8 761 

> 

Aktivkapital 


87 898 

106 641 

154 064 

198 212 

146 575 

130 693 

1 

Maschinenkapital 


13 350 

15 603 

22 012 

25 949 

20 680 

18 696 


Boden und Gebäudekapital % d. Aktivkap. 

45,8 

46,5 

48,0 

53,0 

48,7 

48,2 


Vieh und Maschinenkapital 


36,9 

37,8 

37,2 

30.9 

36,0 

36,1 


Umlaufkapital 



17.4 

15.6 

14.9 

16,1 

15.3 

15.7 


Kurzfristige Verbindlichkeiten ...... 

... DM/ha LF 

389 

421 

549 

706 

556 

524 

a 

« 

Mittelfristige Verbindlichkeiten ... 


409 

386 

314 

219 

309 

328 

o 

Langfristige Verbindlichkeiten ..... 


1 248 

1 484 

1 824 

1 364 

1 645 

1 569 

m u 

S 1® 

Fremdkapital’) 


2 047 

2 292 

2 687 

2 289 

2 509 

2 421 

CL®* 

1° 

Guthaben und Forderungen 


550 

472 

501 

540 

503 

512 


2Unsen 


93 

92 

116 

122 

112 

108 

£ 

Zinsen % d. Fremdkap. 

4,5 

4,0 

4,3 

5,3 

4.4 

4.5 


Pacht DM/ha Pachtfl. 

195 

193 

245 

295 

245 

235 


Betriebseinkommen 

... DM/ha LF 

1 092 

1 204 

1 303 

1 299 

1 280 

1 244 

J9 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

11 425 

14 710 

22 146 

30 586 

21 211 

18 562 

r 

Arbeitsertrag 


8 348 

10 977 

16 754 

23 648 

16 081 

13 988 

• 

CQ 

Reinertrag 


« 336 

12 

403 

587 

356 

225 


Reinertrag % d. Aktivkap. 

-4.0 

O.l 

4,4 

7.0 

4,0 

2,6 


Betriebseinkommen 

DM/Untem. 

U 034 

19 019 

33 485 

82 101 

32 635 

24 636 


— Fremdlohnaufwand 


341 

719 

1 927 

16 654 

2 820 

1 901 


— Pachtaufwand 


426 

817 

1 846 

5 204 

1 776 

1 276 


- Fremdkapitalzinsen 


935 

1 451 

2 979 

7 690 

2 851 

2 142 

O 

« 

+ Pacht- u. Zmsertrage 


338 

211 

511 

1 696 

509 

446 

a 

XI 

•f vom Verpächter getr. Aufw 


37 

52 

153 

672 

164 

117 

« s 

=* Gewinn 


9 706 

16 295 

27 397 

54 921 

25 860 

19 880 

3 1 

Gewinn DM/Fam.-AK 

10 279 

13 307 

20 816 

37 960 

19 972 

17 052 


Arbeitsertrag Unternehmen 


8 062 

10 638 

16 872 

29 550 

16 014 

13 616 

w 

0 

Gewinn 

,... DM/ha LF 

961 

l 031 

1 066 

869 

1 014 

1 004 

1 

Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Erti. 

32,0 

32,5 

28,5 

21,3 

27,5 

28,2 

a 

o 

M 

Eigenkapitalveränderungen 

... DM/ha LF 

— 

179 

271 

187 

231 

— 

s 

Gewinn 

DM/Fam 

9 706 

16 295 

27 397 

54 921 

25 860 

19 880 


-f- Einkünfte aus selbst Tätigkeit ... 


624 

270 

161 

249 

208 

363 


^ Einkünfte aus unselbst Tätigk. 


5 564 

2 955 

1 331 

642 

1 858 

3 238 


+ Renten 

,, 

555 

337 

199 

201 

249 

363 

• 

Aufw. f. selbst. /unselbst. Tatigk. 


47 

48 

76 

219 

79 

67 

a 

m 

r 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit .. 


16 402 

19 809 

29 012 

55 793 

28 096 

23 778 

e 

B 

Einkommen a. Erwerbstätigkeit .. DM/Fam.-AK 

14 925 

14 943 

21 323 

37 395 

20 662 

18 807 

« 

g 

-f sonstige Einkünfte 


628 

665 

1 433 

3 713 

1 361 

1 090 

0 

3 

« Gesamteinkommen 


17 030 

20 475 

30 445 

59 507 

29 457 

24 868 


Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. 


0,15 

0,10 

0,04 

0.05 

0,07 

0,10 


Haushaltspersonen 



4.2 

4,5 

4,7 

4,5 

4,6 

4,5 


Einkommensteuer 


656 

390 

582 

4 344 

852 

780 

0 

Sonstige persönliche Steuern 


17 

32 

99 

640 

123 

84 

« « 
s? 

Persönliche Steuern 


672 

422 

681 

4 983 

976 

864 

«1 

■g. 

Vermögensabgabe 


8 

54 

155 

789 

176 

113 

15 ü 
•2 2 

Kranken '.Rentenvers.. Alterskasse 


t 309 

1 767 

2 335 

3 989 

2 279 

1 921 

es 

« 

Lebensversicherung 


269 

382 

670 

2 139 

699 

540 

o. 

Altenteil (bar u. unbar) 


653 

865 

1 266 

2 590 

1 240 

1 023 


Renten**) 

.... DM/ha LF 

420 

356 

320 

266 

316 

336 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Marktiruchtbetrlebe 


Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

6—13,5 

13.5—20 

20—50 

50 u, m. 

13,5 u. m. 

6 u. m. 

Zahl der Betriebe 


69 

104 

888 

697 

1 689 

1 778 

Standardbethebseinkommen 

lOOODM/Betr. 

7.5 

14.3 

30.6 

86,0 

38.2 

29,5 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 


10.60 

15,50 

25,90 

73,80 

33,40 

26,90 

darunter: Pachtland 


26,3 

32.8 

34,5 

31,2 

32.8 

32,1 

Vergleichswert 


1 221 

1 448 

1 751 

1 789 

1 735 

l 677 


AK-Besatz 

.... AK/JOOhaLP 

8,89 

7.28 

5.35 

3,86 

4.88 

5,33 

9 m 

darunter: Familienarbeitskräfte 

% 

96,8 

87,6 

63.2 

46,5 

70,6 

75,5 

ii 

männliche Arbeitskräfte „ 

71.3 

72.4 

73,9 

77.6 

75,0 

74.3 

^ CU 

ständige Arbeitskräfte 

96.8 

92.8 

89,5 

83.8 

88,0 

89,6 

a j» 
X !b 

AK je Betrieb 

AK/Betr. 

0,94 

1.13 

1,38 

2.85 

1,63 

1.43 

w t/i 
< 

Schlepperbesatz 

PS/lOOhaLF 

368 

352 

329 

249 

295 

303 


Acker- imd Gartenland 

% LF 

81,2 

83.3 

87,4 

89,6 

88.0 

87.2 


Dauergrünland 


18,6 

16.3 

12.4 

10.2 

11,8 

12,6 

2« 

x-S 

Dauerkulturen 


0.2 

0.3 

0,3 

0.1 

0.2 

0.2 

r> 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche ,, 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 


Getreide 


79,3 

74,0 

72,3 

70.0 

71.4 

72,3 


Hülsen- und Ölfrüchte 


0.5 

2.0 

2,7 

5,9 

4.1 

3,7 

m 

Kartoffeln 


3.9 

4.6 

4.1 

3.7 

3,9 

3,9 

a 

Zuckerrüben 


3.9 

8.1 

12,7 

15.2 

13,3 

12,2 

x: 

Feldgemüse 


0.1 

0.4 

0.5 

1.0 

0.7 

0.6 

> 

e 

Futterhackfrüchte 


2.5 

2.4 

1,6 

0.8 

1.3 

1.5 

« 

ji 

V 

Hackfrüchte 


10.4 

15.5 

18.8 

20,6 

19.3 

18,3 

« 

jt 

Sonstige Verkaufsfrüchte 

ITt t Tt t 1 

0.3 

0.5 

0,6 

1.1 

0.8 

0.8 

< 

Ackerfutter 



9.1 

7.5 

5.3 

2.1 

4.1 

4.6 


Sonstiges 


0.3 

0.5 

0.4 

0.3 

0.4 

0.4 


Ackerfläche 


100.0 

100,0 

100,0 

lOO.O 

100,0 

100,0 


Milchkühe 

GV/lOOhaLF 

6.9 

17,9 

19.1 

10,9 

15,2 

14.2 


Bullen. Mastvieh 


7.9 

11.3 

ll.O 

9,5 

10,3 

10,1 


Jungvieh 


9.8 

13.1 

13.7 

8.8 

11.4 

11.2 


Rindvieh 


24.5 

42.3 

43,8 

29,2 

36,9 

35,5 

•• 

X 

Schweine 


24.7 

16.6 

21.1 

19,9 

20.0 

20.6 

0» 

Xi 

darunter: Zuchtsauen 


5.2 

3,5 

5.8 

3.0 

4.3 

4.4 

JU 

> 

Schafe und Ziegen 


0.7 

0.0 

0.2 

0.3 

0.3 

0,3 


Pferde (außer Zugpferde) 


0.4 

0.8 

0.2 

0.4 

0.4 

0,4 


Nutzvieh 


50.3 

59,6 

65.3 

49,8 

57,6 

56,7 


Legehennen 


1,6 

0.9 

2.4 

1,7 

1,9 

1.9 


Weizen 

dt/ha 

41.2 

44.9 

43,8 

44,4 

44,2 

43,8 


Roggen 


37,4 

38.8 

38.9 

38,5 

38.7 

38,6 

c 

«> 

Gerste 


40.3 

41,4 

42.1 

42.3 

42.1 

41,9 

Oi 

e 

Hafer 

,, 

36.1 

37,5 

38,1 

39,3 

38,6 

38.3 

« 

Menggetreide 


31.4 

35.8 

40.6 

38,0 

38,9 

38,2 

X 

ml 

-v 

e 

Getreide 


37.8 

40.9 

41,9 

42,5 

42,1 

41.6 

9 

9 

Ol 

Kartoffeln 


234 

243 

254 

270 

261 

258 


Zuckerrüben 


494 

465 

460 

440 

451 

456 

iS 

Milchleistung 


3 293 

3 299 

3 945 

4 425 

4 094 

4 012 


Legeleistung 

Stck/ Legehenne 

335 

180 

212 

196 

202 

215 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

51 

82 

203 

64 

125 

117 


Wirtschaftsgebäude 


350 

140 

120 

91 

109 

136 

e 

Maschinen und Geräte 


259 

346 

319 

327 

326 

318 

• 

6 

o 

Vieh 


- 150 

-28 

-10 

3 

-6 

-23 

■1 

4» 

Bruttoinvestiüonen 


510 

540 

632 

484 

554 

549 

e 

Abschreibungen u. Abgänge ... 

, 

383 

349 

371 

300 

336 

341 


Nettoinvestitionen 


127 

190 

260 

185 

218 

207 


Nettoinvestitionen 

in % d. Gewinns 

15.2 

20,0 

25,0 

22.4 

23.4 

22,5 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Marktfruchtbetriebe Bundesrepublik Deutschland 


Kennw«»rl Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

6—13.5 

13,5—20 

20—50 

50 u. m. 

13,5 u. m 

6 u. m. 


Getreide. Hülsenfnlchte. Ölfrüchte ... DM/ha LF 492 

604 

683 

832 

743 

714 


Kartoffeln „ 

45 

89 

114 

127 

117 

109 


Zuckerrüben 

136 

269 

402 

460 

414 

383 


Sonstige Bodenerzeugnisse 

145 

182 

151 

142 

151 

150 


Bodenerzeugnisse 

818 

1 145 

1 350 

1562 

1425 

1 356 


Rindviehverkauf „ 

620 

492 

444 

347 

404 

429 


Milch 

224 

276 

312 

213 

262 

258 


Schweine-, Ferkelverkauf „ 

1 071 

767 

923 

960 

923 

940 


Sonstige tierische Erzeugnisse 

89 

60 

159 

117 

129 

124 

Z 

Tierische Erzeugnisse 

2 003 

1 594 

1 837 

1 636 

1 718 

1 750 

e 

JS 

• 

Wald, Sonstiges^) 

Außerord. ErUäge aus Anlageverk 

265 

258 

281 

262 

270 

269 

T 

57 

27 

40 

46 

41 

43 


Bare Einnahmen 

3 143 

3 023 

3 508 

3 506 

3 454 

3418 


Bestandsverand. an Vieh u. 

selbsterz. Vorräten „ 

- 163 

-29 

-2 

3 

-3 

-21 


Eigenverbrauch .... — 

79 

56 

48 

19 

35 

40 


Naturallohn 

0 

1 

l 

3 

2 

2 


Betriebsertrag 

3 059 

3 050 

3 555 

3 530 

3 488 

3 439 


Bereinigter Betnebsertrag 

2 374 

2 418 

2 642 

2 550 

2 575 

2 552 


Saatgut 

52 

63 

80 

95 

85 

81 


SchädlingtbekSmphingsmi^ 

37 

63 

73 

93 

81 

76 


Handelsdünger 

191 

242 

275 

297 

282 

271 


Sonst. Spezialaufwand d. Bodenprod. ...... „ 

17 

30 

27 

30 

29 

27 


Spezialaufw. der Bodenproduktion ......... 

296 

398 

455 

515 

476 

456 


Futtermittel 

412 

328 

535 

519 

505 

494 


Rindviehzukauf „ 

61 

101 

98 

112 

104 

99 


Schweine- und Ferkelzukauf „ 

150 

133 

168 

236 

195 

190 


GeflUgelzukauf 

10 

6 

28 

16 

20 

19 


Pferde-, Schafe- und Ziegenzukauf 

2 

2 

4 

3 

4 

3 


Sonst. Spezialaufw. der Viehhaltung ...... ,, 

48 

39 

48 

37 

42 

42 


Spezialaufwand der Viehhaltung 

682 

609 

881 

922 

870 

848 


Unterhaltung Maschinen und Gerate 

167 

182 

174 

162 

169 

169 


Abschreibung Maschinen ,. 

275 

264 

264 

211 

240 

244 


Elektrischer Strom 

60 

38 

36 

30 

33 

36 


Treibstoffe, öle, Fette 

62 

55 

51 

45 

49 

50 


Maschinenmiete. Fährlohn 

91 

70 

.61 

55 

59 

63 

rj 

e 

« 

Arbeitshilfsmittel 

655 

608 

587 

503 

550 

562 


Unterh. Wirtschaftsgeb. u. Grundverb 

66 

66 

64 

71 

68 

67 

JS 

Abschr. Wirtschaftsgeb. u. Grundverb. 

104 

58 

63 

58 

60 

65 

•l 

Feuerungsmaterial „ 

31 

19 

22 

19 

20 

22 

£ 

Sachversicherung (nicht spezifische) 

80 

62 

57 

48 

53 

56 


Allgemeine Betriebsausgaben 

81 

59 

69 

73 

70 

71 


" BestandsverÜnd. an zugek Vorräten 

-42 

-74 

-45 

-33 

-43 

-43 


Sonstiger Aufwand^) „ 

24 

25 

26 

22 

24 

24 


Sachaufwand „ 

1 976 

1 831 

2 177 

2 198 

2 148 

2 129 


Grundsteuer und Lasten 

28 

28 

33 

35 

33 

33 


Wasser- und Wegelasten ,, 

2 

4 

4 

5 

5 

5 


Landwirtschaftskammerbaitr.. -abgabe 

2 

3 

5 

6 

5 

5 


Sonstige Bethebssteuem 

56 

29 

18 

12 

16 

21 


Bethebssteuern 

88 

64 

60 

58 

59 

63 


Barlohn 

20 

59 

75 

231 

145 

131 


Sozialversicherung 

2 

9 

10 

47 

27 

24 


Naturallohn ,, 

0 

0 

2 

3 

2 

2 


Fremdlohnaufwand ,. 

22 

69 

87 

281 

174 

157 


Unfallversicherung „ 

20 

19 

19 

17 

18 

18 


Betriebsaufwand „ 

2 105 

1 982 

2 343 

2 554 

2 400 

2 367 


Lohnansatz^) 

1 345 

1 017 

772 

396 

626 

708 


Arbeitsaufwand^) 

l 386 

1 105 

878 

695 

819 

883 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland Marktn-uchtbetriebe Wirtschaftsjahr 1973/74 


Kenn wen Betriebsgröße in 1000 DM STBE'J 

e — 13*5 

13,5—20 

20—50 

SO u. m. 

13,5 u, m. 

6 u. m. 


Boden und Wlrtichaftsgebäude 

DM/ha LF 

4 258 

4 645 

4 884 

4 665 

4 757 

4 700 


Vieh 


784 

948 

1 033 

783 

909 

895 


Maschinen und Geräte 


1 328 

1 298 

1 349 

1 107 

1 232 

1 243 


Umlaufkapital 


t 593 

1 378 

1 330 

l 167 

1 260 

1 296 , 

m 

il 

fl 

Aktivkapjtal 


7 963 

8 270 

8 595 

7 723 

8 158 

8 136 

> 

AkÜvkapüaJ 

......... DM/ AK 

89 591 

113 632 

160 739 

199 983 

167 245 

152 532 

< 

Maschinenkapital 


14 93? 

t7 836 

25 219 

26 669 

25 256 

23 301 


Boden und Gebaudekapital ...... % d, AktJvkap. 

53.5 

56,2 

56*S 

60,4 

58*3 

57,8 


Vieh und Maschinen kapital 



26.5 

27,2 

27*7 

24,5 

26,2 

26,3 


Umlaufkapital 

».. 4 , »»4^.4 t| 

20,0 

16,7 

15,5 

15*1 

15*4 

lao 


Kurzfristige Verbindlichkeiten 

-. 4.4 DM/ha LF 

705 

368 

643 

637 

610 

620 

Ü 

V 

Mittelfristige Verbindlichkeiten .. 


531 

269 

312 

220 

265 

295 

a 

Langfristige Verbin dlichkeiten . ... 


2 304 

1 241 

1 331 

1 044 

1 189 

1 316 

m u 

— « 

Fremdkapitdl^) 


3 540 

1 878 

2 286 

1 900 

2 063 

2 231 

&<*• 

Guthaben und Forderungen 


512 

420 

575 

537 

540 

537 ' 


Zinsen 


16? 

68 

118 

108 

108 

115 ( 

E 

u* 

Zinsen % d. Fremdkap. 

4J 

3,6 

5.2 

5*7 

5*2 

5/1 


Pacht PM/ha Pachtfi. 

254 

211 

280 

308 

285 

282 


Betriebseinkommen 

DM/ha LF 

994 

1 156 

1 318 

] 274 

1 280 

l 247 

ft 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

!l 187 

15 881 

24 646 

32 999 

26 239 

23 387 

'S 

Arbeitsertrag 


ao52 

11 904 

19 020 

26 000 

20 366 

18 049 

ft 

m 

Reinertrag 

DM/ha LF 

- 392 

51 

440 

579 

461 

364 


Reinertrag % d. AkUvkap. 

-4ß 

0.6 

5,1 

7,5 

5,7 

4,5 


Beiriebseinkommen 

4 DM/Untern. 

10 540 

17 916 

34 132 

94 043 

42 748 

33 55$ 


— Fremdlohnaufwand 

4.444.V44..4 tf 

437 

1 361 

2 744 

22 035 

6431 

4 717 


— Pachtaulw'and 



639 

1 081 

2 330 

6 543 

2 910 

2 262 


— Fremdkapitalzinsen 


1 773 

1 054 

3 084 

7 929 

3 610 

3 088 

□ 

« 

+ Facht- u. Zinserträge 


t 098 

287 

829 

2 420 

1 031 

1 053 


+ vom Verpächter gelr. Aufw 


57 

73 

207 

760 

291 

224 

« 

= Gewinn 


8 845 

14 783 

27 009 

60 715 

31 119 

24 765 

b 

Ä 

Gewinn 

DM/Fäjn,-AK 

9 703 

14 952 

23 441 

45 768 

27 061 

22 848 

e 

p 

Arbeitsertrag Unternehmen 


8 tOO 

n 830 

19 110 

35902 

21 649 

16 358 


Gewinn 


634 

954 

1 043 

623 

932 

321 


Gewinnrate Gew. % d, 

. Untern.-Ertr. 

26.4 

31*1 

29*1 

23*1 

26*5 

26,5 

1= 

9 

Ei genkapitai Veränderungen 

..... DM/ha LF 

— 

179 

268 

146 

202 

— 

V 

£ w 

Vcrg leichsrein ei nkommen*^) ........ 

DM/Fam.-AK 

10 044 

15 275 

23 637 

46150 

27 439 

23 217 

B sO 

ft fl > 

B J3 i 

Vergleichslohn’) 


20 867 

21 483 

22 385 

25 BIS 

22 950 

22 541 

p ft ^ 

Zinsansatz f. Eigen kapital*) .......... 


1 603 

3 122 

4 331 

9 866 

5 412 

4 490 

£ -Se 

“P 

Summe d. Vergleichsansätze 


22 471 

24 605 

26 715 

35 681 

28 361 

27 032 

? ft 
* a 

Abstand^) ...........4.....,,... 


-12427 

-9 330 

-2 878 

10 469 

- 923 

-3 814 


Abstand 

% 

-55.3 

-37,9 

- 10,8 

29,3 

-3.3 

-14.1 


Gewinn . ...4..,,. ............ 4.,.*. 44.,4..4-4.... 


8 845 

14 783 

27 009 

60 715 

31 119 

24 765 


+ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit . 


2 013 

150 

157 

412 

208 

730 


+ Einkünfte aus un sei bst. Tätig k. 


B980 

4 048 

l 475 

628 

1 913 

3 957 

ft 

+ Renten 


133 

269 

199 

253 

227 

200 

i 

— Aufw. L selbst, /unsel bst. Täügk 


13 

16 

95 

398 

139 

103 

fl 

s« 

ft 

Einkoimnen aus Erwerbstätigkeit 


19 958 

19 235 

28 744 

61 610 

33 328 

29 549 

B 

Ji 

ft 

Einkommen a. Erwerbstätigkeit .. 

DM/Fam.-AK 

17 487 

17 625 

23 950 

43 908 

27 387 

24 666 

E 

ft 

^ sonstige Einkünfte 

DM/Fa m 

l 336 

762 

1 935 

3 583 

l 999 

1 812 

P 

= Gesamteinkommen *.,.4^.........,..., 


2! 294 

19 997 

30 679 

65 193 

35 327 

31 361 


Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst 


0.23 

0,10 

0,05 

0*08 

0,07 

0,11 


Haushalts Personen 


4*0 

4.0 

4.3 

4*3 

4,3 

4,2 


Einkommensteuer 


l 120 

685 

968 

5 960 

1 940 

1 708 

ü 

Sonstige persönliche Steuern 

»«..».,44 

21 

69 

234 

1 022 

359 

262 

Sb 

"1 

Persönliche Steuern 


l 141 

754 

1 202 

6 982 

2 299 

1 970 

i** 

£ j« 

Vermögensabgabe 


14 

133 

293 

1 076 

418 

302 

ES 

Kranken^^Rentenvers., Alierskasse „ 

1 199 

1 794 

2 392 

4 457 

2 680 

2 259 

ft 

CU 

Lebensversicherung 


441 

571 

766 

2 587 

1 099 

912 


Altenteil (bar u. unbar) 


764 

861 

1 335 

3 206 

i 612 

1 371 


Renten") 4,4.4-44„-.4 

DM/ha LF 

469 

361 

335 

282 

314 

331 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Bundesrepublik Deutschland 


Futterbaubetriebe 


Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE*) 

6—13,5 

13.5—20 

20—50 

50 u. m. 

13,5 u. m. 

6 u. m. 

Zahl der Betriebe 

425 

635 

2 617 

233 

3 485 

3 910 

Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

7.9 

15,5 

29,2 

66,8 

24,7 

17.4 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

10,40 

16.70 

27.40 

60,60 

24,00 

18.10 

darunter: Pachtland % 

22,9 

26,6 

30,9 

29,0 

29,4 

27,8 

Vergleichswert DM/ha LF 

904 

1 044 

l 224 

1 343 

1 182 

1 113 

1 - AK-Besatz AK/lOO ha LF 

9,22 

8.04 

5,67 

4.29 

6,25 

6,98 

* S darunter: Familienarbeitskräfte % 

97.7 

94.7 

87,3 

56,2 

88.1 

91,2 

männliche Arbeitskräfte 

71.4 

74.1 

76,4 

80,6 

75.8 

74.4 

'S ^ ständige Arbeitskräfte „ 

91.1 

93.0 

94.1 

90.5 

93.4 

92.7 

3 B AK je Betrieb AK/Betr. 

0.96 

1.34 

1.55 

2.60 

1,50 

1.26 

< ^ Schlepperbesatz PS/ 1 00 ha LF 

353 

311 

270 

212 

277 

295 

ä « Acker- und Gartenland % LF 

35.2 

36.2 

43,3 

48,4 

41,6 

40,0 

•6 5 Dauergrünland 

64,6 

63,6 

56,6 

51,4 

58,2 

59.8 

S 3 Dauerkulturen 

0.2 

0.2 

0,1 

0,3 

0.2 

0.2 

2 ^ Landwirtschaftlich genutzte Fläche „ 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100,0 

Getreide 

58,8 

57.7 

60,3 

63.3 

59,9 

59.6 

Hülsen- und Ölfrüchte „ 

0,1 

0,2 

0.8 

3.1 

0.9 

0,7 

•5 Kartoffeln 

7.0 

5.7 

3.2 

1.6 

3.8 

4.6 

= Zuckerrüben », 

0,2 

0.5 

1,5 

3,1 

1,3 

1,1 

*5 Feldgemüse 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

I Futterhackfrüchte 

5,0 

5,0 

4.9 

5,1 

5,0 

5,0 

w 

w Hackfrüchte 

12,3 

tl.2 

9,7 

9.7 

10.1 

10.7 

Sl Sonstige Verkaufsfrüchte 

0.2 

0.3 

0.2 

0.4 

0,2 

0.2 

< Ackerfutter 

14.9 

16.7 

18,7 

19,6 

18,2 

17.4 

Sonstiges ,, 

13.7 

13.9 

10.3 

3,9 

10.7 

11,5 

Ackerfläche 

100.0 

too.o 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

Milchkühe GV/lOOhaLF 

67,6 

76.1 

76.1 

68,6 

75.4 

73.4 

Bullen. Mastvieh 

10.7 

11.8 

19,2 

28,4 

17.9 

16.1 

Jungvieh 

42.0 

45.2 

48.8 

45.7 

47.4 

46.1 

Rindvieh 

120.3 

133,1 

144,0 

142,6 

140.6 

135,6 

5 Schweine 

8.2 

10.7 

10,9 

11.0 

10.9 

10,2 

3 darunter; Zuchtsauen 

2.4 

3.7 

3,5 

2,0 

3.4 

3.2 

'S 

> Schafe und Ziegen „ 

0,0 

O.l 

0,3 

0,5 

0,3 

0.2 

Pferde (außer Zugpferde) 

0.2 

0.3 

0.4 

0,6 

0,4 

0.3 

Nutzvieh 

128,8 

144,3 

155,6 

154,6 

152,1 

146,4 

Legehennen Stck/ha LF 

1,9 

1.5 

1,3 

l.O 

1,3 

1,5 

Weizen dt/ha 

37.2 

38.0 

41,8 

42,8 

40,8 

39,9 

Roggen „ 

33.0 

34.9 

35.3 

36,3 

35.3 

34,7 

S Gerste ♦, 

35.5 

36,5 

38,2 

37,4 

37,6 

37.1 

1 Hafer 

34.9 

36,0 

36,1 

36,2 

36,1 

35.8 

m Menggetreide 

35.2 

35,0 

35.0 

33.6 

34.9 

35.0 

^ Getreide 

a 

34.4 

35,8 

37.2 

38,0 

36,9 

36,3 

g, Kartoffeln 

234 

236 

245 

216 

239 

238 

T Zuckerrüben „ 

f ** 

436 

474 

448 

399 

451 

448 

w 

Milchleistung kg/Kuh 

3 583 

3 821 

4 145 

4 386 

4 071 

3 951 

Legeleistung Stck/Legehenne 

224 

187 

186 

180 

186 

195 

Bodenzukäufe DM/ha LF 

29 

71 

68 

49 

67 

58 

Wirtschaftsgebäude 

113 

191 

205 

213 

202 

180 

e Maschinen und Geräte 

245 

283 

305 

258 

293 

281 

1 Vieh 

“5 

26 

68 

83 

57 

41 

i Bruttoinvestitionen 

382 

570 

646 

603 

619 

560 

“ Abschreibungen u. Abgänge 

336 

367 

340 

257 

340 

339 

Nettoinvestitionen „ 

45 

203 

305 

347 

279 

221 

Nettoinvestitionen in % d. Gewinns 

4.9 

20,3 

31,5 

48.8 

29,2 

23,4 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland Futterbaubetriebe Wlrtscbaftajabr 1073/74 


Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

6—13.5 

13,5—20 

20—50 

50 u. m. 

13,5 u. m. 

6 u. m. 


Getreide. Hülsenfrüchte. Ölfrüchte ... DM/ha LF 

62 

69 

136 

246 

127 

111 


Kartoffeln 

*1 

24 

27 

37 

27 

33 

31 


Zuckerrüben 


5 

11 

33 

52 

28 

23 


Sonstige Bodenerzeugnisse 


32 

39 

23 

37 

29 

30 


Bodenerzeugnisse 

t* 

123 

147 

229 

362 

217 

194 


Rindviehverkauf 

•• 

820 

804 

889 

920 

866 

855 


Milch 


982 

1 179 

1 323 

1 312 

1 279 

1 205 


Schweine-, Ferkelverkauf 


305 

423 

464 

578 

463 

424 


Sonstige tierische Erzeugnisse 

M 

64 

60 

61 

73 

62 

62 

? 

e 

Tierische Erzeugnisse 

IS 

2 170 

2 466 

2 737 

2 883 

2 670 

2 547 

Jo 

Wald. Sonstiges*) 

tt 

305 

273 

219 

229 

236 

253 

X 

Außerord. Erüäge aus Anlageverk 

II 

18 

29 

29 

31 

29 

26 


Bare Einnahmen 

.. 

2 616 

2 914 

3 213 

3 505 

3 152 

3 020 


Bestandsveränd. an Vieh u. 









selbsterz. Vorräten 

• 1 

-9 

27 

71 

85 

59 

42 


Eigenverbrauch 


107 

82 

54 

31 

60 

72 


Naturallohn 

1. 

0 

1 

1 

3 

1 

1 


Betriebsertxag 

1. 

2715 

3 024 

3 339 

3 624 

3 272 

3 135 


Bereinigter Betriebsertrag 

M 

2 187 

2 331 

2 380 

2 320 

2 359 

2 317 


Saatgut 

II 

25 

27 

36 

45 

35 

32 


Schädlingsbekämpfungsmittel 

1» 

16 

18 

25 

34 

24 

22 


Handelsdünger 

II 

156 

180 

222 

251 

212 

198 


Sonst. Spezialaufwand d. Bodenprod 

II 

9 

9 

12 

18 

12 

11 


Spezialaufw. der Bodenproduküon 

II 

206 

235 

295 

348 

282 

263 


Futtermittel 


352 

488 

703 

925 

660 

584 


Rindviehzukauf 

r# 

90 

107 

135 

183 

131 

121 


Schweine- und Ferkelzukauf 


51 

58 

74 

138 

76 

70 


Geflügelzukauf 

II 

7 

10 

8 

10 

9 

9 


Pferde-, Schafe- und Ziegenzukauf 

II 

2 

2 

3 

2 

2 

2 


Sonst. Spezialaufw. der Viehhaltung 

M 

68 

83 

91 

93 

89 

84 


Spezialaufwand der Viehhaltung 

M 

571 

749 

1 014 

1 351 

967 

869 


Unterhaltung Maschinen und Geräte 


170 

168 

161 

164 

164 

165 


Abschreibung Maschinen , 


252 

237 

227 

173 

225 

232 


Elektrischer Strom 

,, 

46 

44 

40 

35 

41 

42 


Treibstoffe, öle. Fette 

,, 

50 

48 

44 

36 

44 

46 


Maschinenmiete. Fuhrlohn 

ri 

37 

37 

45 

60 

44 

42 

■o 

c 

« 

Arbeitshilfsmittel 

.1 

555 

533 

518 

468 

517 

527 

> 

Unterh. Wirtschaftsgeb. u. Grundverb. 


62 

63 

59 

68 

61 

61 

JO 

Abschr. Wirtschaftsgeb. u. Grundverb. .... 

,, 

70 

79 

79 

69 

78 

76 

• 

Feuerungsmaterial 

II 

16 

16 

16 

18 

16 

16 

2 

Sachversicherung (nicht spezifische) 


66 

62 

56 

49 

57 

59 


Allgemeine Betriebsausgaben 

II 

55 

54 

58 

62 

57 

56 


Bestandsveränd an zugek. Vorräten 

,, 

-20 

-18 

-21 

-3 

-18 

-19 


Sonsüger Aufwand*) 

»1 

26 

24 

16 

17 

19 

21 


Sachaufwand 

•t 

1 606 

1 796 

2 089 

2 447 

2 036 

1 930 


Grundsteuer und Lasten 


21 

21 

23 

25 

23 

22 


Wasser- und Wegelasten 


3 

4 

7 

12 

7 

6 


Landwirtschaftskammerbeitr., -abgabe ... 

»1 

1 

2 

3 

4 

3 

2 


Sonstige Betriebssteuem 

tl 

18 

27 

21 

17 

22 

21 


Betriebssteuem 

.. 

44 

54 

54 

58 

55 

52 


Barlohn 


12 

22 

41 

167 

48 

39 


Sozialversicherung 

II 

1 

3 

6 

45 

9 

7 


Naturallohn 

.. 

0 

1 

2 

3 

1 

1 


Fremdlohnaufwand 

II 

14 

25 

49 

214 

58 

47 


Unfallversicherung 

fl 

16 

15 

15 

12 

14 

15 


Betriebsaufwand 

II 

1 680 

1 889 

2 207 

2 732 

2 163 

2 044 


Lohnansatz*) 

• « 

1 342 

1 117 

784 

434 

849 

971 


Arbeitsaufwand^) 

- 

1 372 

1 156 

847 

660 

922 

1 033 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Futterbaubetriebe Bundesrepublik Deutschland 


Kennwert Betriebsgröße ln 1000 DM STBE*) 

6—13,5 

13.5—20 

20—50 

50 u. m. 

13,5 u. m. 

6 u. m. 


Boden und Wirtschaftsgebäude 


3 668 

3 927 

4 152 

4 051 

4 074 

3 974 


Vieh 



2 077 

2 325 

2 508 

2 492 

2 451 

2 359 


Maschinen und Geräte 



1 181 

1 202 

1 189 

890 

1 164 

1 168 


Umlaufkapital 


1 273 

1 238 

1 135 

l 143 

l 166 

1 193 

• 

a 

2 

AJctivkapltal 


8 199 

8 692 

8 984 

8 576 

8 856 

8 694 

> 

Aktivkapital 

DM/AK 

88 968 

108 065 

158 375 

199 974 

141 737 

124 552 

1 

Maschinenkapital 


12 817 

14 946 

20 969 

20 744 

18 628 

16 736 


Boden und Gebäudekapital % d. Aktivkap. 

44.7 

45.2 

46.2 

47,2 

46,0 

45,7 


Vieh und Maschinenkapital 


39,7 

40.6 

41.2 

39.4 

40,8 

40,6 


Umlaufkapital 


15.5 

14.2 

12.6 

13,3 

13.2 

13,7 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 

DM/ha LF 

340 

434 

529 

762 

523 

478 

O 

s 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 

............. 4, 

379 

354 

334 

203 

327 

340 

e 

N g 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 187 

l 595 

2 039 

l 677 

1 870 

1 702 

« u 

2 

Fremdkapiial^l 


1 906 

2 383 

2 902 

2 642 

2 721 

2 520 

a^ 

Guthaben und Forderiingen 


562 

485 

441 

540 

464 

488 

1” 

Zinsen 

,, 

86 

100 

117 

135 

114 

107 

2 

Zinsen % d. Fremdkap. 

4.5 

4.2 

4.0 

5.1 

4.2 

4.2 


Pacht DM/ha Pachtfl. 

170 

190 

230 

266 

222 

209 


Betriebseinkommen 


1 065 

1 174 

1 195 

l 118 

1 181 

1 153 

a 

Betriebseinkommen 


11 551 

14 596 

21 075 

26 076 

18 909 

16 513 

2 

Arbeitsertrag 


8 437 

10 814 

15 532 

19 077 

13 948 

12 153 

<s 

Reinertrag 


- 307 

17 

348 

458 

260 

120 


Reinertrag % d. Aktivkap. 

-3,7 

0.2 

3,9 

5.3 

2.9 

1.4 


Betriebseinkommen 

DM/Untern. 

11 071 

19 605 

32 757 

67 766 

28 356 

20 863 


- Fremdlohnaufwand 


314 

662 

1746 

13713 

1 737 

1 122 


- Pachtaufwand 


351 

785 

1 808 

4 113 

1 452 

975 


- Frerodkapitalzinsen 


897 

1 679 

3 220 

8 194 

2 740 

1 941 

e 

«f 

Pacht- u. Zinserträge 


114 

199 

420 

885 

342 

243 

1 

vom Verpachter getr. Aufw 


26 

36 

147 

428 

109 

74 

« 

n 

= Gewinn - 


9 649 

16714 

26 550 

43 059 

22 879 

17 141 

c 

• 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

10 302 

13 142 

19 561 

29 475 

17 321 

14 872 

a 

D 

Arbeitsertrag Unternehmen 


8 012 

10 456 

15 648 

21 587 

13 746 

11 744 


Gewinn 

DM/ha LF 

928 

1 001 

969 

711 

953 

947 


Gewinnrate Gew. % cL Untem.-Ertr. 

34,0 

33.0 

28,9 

19.5 

29.0 

30,1 

a 

s 

Eigenkapitalveränderungen 


— 

215 

235 

U3 

220 

— 

u 

£ Ol 

M C 

Vergleichsreineinkommen^l 

DM/Fam.-AK 

10741 

13 540 

19 965 

29 947 

17 725 

15 289 

o aO 

ilü 

Vergleichslohn’) 


20 817 

21 237 

22 281 

24 495 

22 083 

21 376 


Zinsansatz 1. Eigenkapital”) 



2 290 

2 686 

3913 

7 888 

3 575 

3 128 

äff 

Summe d. Vergleichsansatze 


23 107 

23 923 

26 194 

32 383 

25 658 

24 505 

Ol « 

5 tt 
> 

Abstand^) 


-12 366 

-10 383 

-6 229 

-2 436 

-7 932 

-9 216 


Abstand*®) 

’*% 

-53,5 

-43,4 

-23,8 

-7.5 

-30,9 

-37.6 


Gewinn 


9 649 

16714 

26 550 

43 059 

22 879 

17 141 


+ Einkünfte aus selbst Tätigkeit 



312 

215 

125 

113 

163 

226 


Einkünfte aus unselbst. Tätigk 


5 461 

2 797 

1 132 

1 253 

1 852 

3 397 

•> 

'T Renten 


467 

342 

202 

107 

258 

347 

1 

- Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk. 

48 

40 

46 

15 

42 

45 

41 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


15 840 

20 028 

27 962 

44 518 

25 109 

21066 

s 

a 

« 

Einkommen a. Erwerbstätigkeit .. 

DM/Fam.-AK 

14 758 

14 704 

20 035 

29 897 

18 180 

16 914 

ß 

o 

+ sonstige Einkünfte 


473 

664 

1 134 

3 335 

1 013 

779 


* Gesamteinkommen 


16 314 

20 692 

29 096 

47 854 

26 123 

21 845 


Arbeitskr. m. außerbeti. Erwerbs! . 


0,14 

0.09 

0,04 

0,03 

0,06 

0,09 


Haushaltspersonen 

— — • •• 

4.2 

4.5 

4.6 

5.2 

4.6 

4.5 


Einkommensteuer 

DM/Fam. 

635 

352 

447 

2611 

489 

550 

-'s. 

Sonstige persönliche Steuern 



14 

22 

56 

297 

50 

35 

a 5? 

55 = 

Persönliche Steuern 


650 

375 

502 

2 909 

539 

585 

If 

Vermögensabgabe 

• M 

8 

38 

118 

548 

100 

60 

l*g 

CS 

Kranken-.Rentenvers., Alterskasse 

1 238 

1 749 

2 301 

3 357 

2 098 

1 723 

• 

a 

Lebensversicherung 


228 

356 

687 

1 611 

578 

426 


Altenteil (bar u. unbar) 


733 

931 

1 370 

2 582 

1 224 

1 010 


Renten**) 


458 

362 

325 

277 

332 

363 
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Deutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland 


WlrUchana]ahr 1973/74 


Veredlungsbetriebe 


Kennwert Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ’) 

6—13.5 

13,5—20 

20—50 

50 u. m. 

13,5 u. m. 

6 u. m. 

Zahl der Betriebe 

17 

24 

143 

67 

234 

251 

Standardbetrlebseinkommen lOOODM/Betr. 

6.0 

11.8 

27.6 

72,8 

36,4 

27,5 

Landwirtschaltlich genutzte Flache ha 

5.40 

8.80 

15,80 

33.40 

19,00 

15,00 

darunter: Pachtland % 

27,9 

40,4 

27,9 

25,1 

27,7 

27,7 

Vergleichswert DM/ha LF 

1 070 

1 280 

1477 

1 372 

1 411 

1 375 

c:j AK-Besatz AK/lOOhaLF 

9,99 

9.60 

7,43 

5,64 

6.78 

7.12 

? 3 darunter: Familien arbeitskräfte % 

93,3 

96,5 

89,3 

78,8 

86,1 

87.2 

= milnnliche Arbeitskräite — „ 

62,8 

71.7 

76,0 

77.0 

75.8 

73,9 

^ o. ständige Arbeitskräfte „ 

93.5 

92,5 

91.9 

89,1 

90,9 

91,3 

«a ± AK je Betrieb AK/Betr. 

'S A 

0.54 

0.04 

1.17 

1,88 

1,29 

1.07 

< Schlepperbesatz PS/ 100 ha LF 

542 

405 

355 

285 

327 

349 

a « Acker- und Gartenland % LF 

67.2 

83,8 

82,5 

85.9 

84.2 

82,4 

>6 5 Dauergrünland 

32.8 

16,2 

17.3 

14.0 

15,7 

17.5 

S 3 Dauerkulturen 

0.0 

0.1 

0.2 

0.1 

O.l 

0.1 

3 • 

z ^ Landwirtschaftlich genutzte Fläche 

100,0 

100.0 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

Getreide 

83,1 

89,0 

86.1 

86,5 

86,5 

86.2 

Hülsen- und Ölfrüchte 

0,1 

0.8 

2.0 

2.8 

2.3 

2.1 

*5 Kartoffeln 

2.7 

2.3 

2.6 

2.2 

2,4 

2.4 

5 Zuckerrüben 

0.0 

0,0 

3.0 

2.7 

2,6 

2.3 

1 Feldgemüse 

0.0 

0.3 

0.3 

0.0 

0.1 

0.1 

> Futterhackfrüchte 

3.0 

2,4 

1.5 

1.9 

1.8 

1.9 

2 Hackfrüchte 

5.7 

5.0 

7.4 

6.8 

6.9 

6.8 

1 Sonstige Verkaufsfrüchte 

0.0 

0.1 

0.1 

0.4 

0.2 

0.2 

< Ackerfutter „ 

6.4 

2.5 

3.4 

3.4 

3.4 

3.7 

Sonstiges 

4.7 

2.5 

i.o 

0,0 

0.7 

1.1 

Ackerfläche 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Milchkühe GV/lOO ha LF 

3,5 

2.4 

8,4 

10,4 

8,8 

8.2 

Bullen. Mastvieh 

3,0 

6.3 

4.4 

8.9 

6.7 

6.3 

Jungvieh „ 

15,2 

1.0 

6,9 

14,1 

9.7 

10,3 

Rindvieh „ 

21.7 

9.8 

19.7 

33,4 

25,2 

24.8 

N 

5 Schweine „ 

108,3 

112,4 

130,4 

180.9 

152,3 

147,7 

3 darunter: Zuchtsauen 

50,9 

57,4 

51,8 

23,3 

39.0 

40,3 

> Schafe und 21iegen 

6.0 

0.0 

0,1 

0.0 

0.1 

0.7 

Pferde (außer Zugpferde) 

0.9 

2.0 

1.4 

0,5 

1.0 

1.0 

Nutzvieh „ 

136.9 

124,1 

151,6 

214,8 

178,6 

174,2 

Legehennen Stck/ha LF 

4.2 

2.6 

24,4 

14.4 

17,9 

16.5 

Weizen dt/ha 

42.1 

50,4 

42,7 

46,8 

45,3 

45.1 

Roggen 

36,0 

38,4 

37,3 

34,9 

36,3 

36.2 

• Gerste 

36,1 

44,3 

40,4 

40,3 

40,7 

40.3 

§ Hafer ,» 

31.0 

38,4 

38,7 

38,0 

38.4 

37,8 

5 Menggetreide „ 

31,5 

40,4 

36,3 

30,2 

35,2 

35.1 

•Q Getreide 

e 

35.5 

41,4 

39,8 

39,4 

39,7 

39.3 

S Kartoffeln 

220 

227 

288 

331 

300 

294 

5 Zuckerrüben 

0 

0 

415 

428 

422 

422 

Milchleistung kg/Kuh 

3 110 

4 076 

3 991 

4 367 

4 169 

4 140 

Legeleistung Stck/ Legehenne 

166 

192 

202 

220 

210 

207 

Bodenzukaule DM/ha LF 

15 

2 

152 

59 

96 

87 

Wirtschaftsgebäude 

359 

227 

451 

585 

494 

480 

e Maschinen und Geräte 

248 

757 

397 

436 

446 

425 

i Vieh 

- 556 

-27 

75 

268 

156 

81 

7 Bruttoinvestitionen ,« 

66 

960 

1 075 

1 349 

l 192 

1 074 

“ Abschreibungen u. Abgänge 

445 

457 

577 

445 

505 

499 

Nettoinvestitionen ,, 

- 378 

502 

499 

904 

687 

575 

Nettoinvestitionen in % d. Gewinns 

-38,9 

32,8 

29,3 

60,4 

43.1 

37.7 
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Drucksache 7/321 t 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Veredlungsbetrlebe BundesrepubUlE Deutscbländ 


Kennwert lietriebsgröfle tn 1000 DM STBE * j 

6—13,5 

13,5—20 

20—50 

50 u m. 

13,5 u. m. 

6 u. m. 


Geuelde, Hülsenlnichte, Ölfrüchte DM/ha LF 

399 

196 

312 

342 

316 

325 


Kartoffeln 


39 

30 

76 

66 

67 

64 


^udcerriihen 

a 

0 

0 

99 

82 

62 

74 


Sonstige Bodenerzeugnisse 

VI 

56 

113 

64 

29 

52 

52 


Boden erzeugntsse 

ff 

494 

341 

551 

SIB 

518 

515 


Rindvieh verkauf 

II 

231 

257 

174 

399 

205 

280 


Milch ppp 

ii 

26 

35 

133 

206 

158 

145 


Schweine-, Ferkelverkauf ...„ppp«,, * 

it 

4 69t 

4 255 

5 154 

7 263 

6 055 

5 912 

üi 

Sonstige tierische Erzeugnisse ,*ppp„pp^p*ppp*. 

ri 

228 

279 

1 161 

435 

748 

694 

« 

b 

Tierische Erzeugnisse 

ff 

5 179 

4 325 

6 621 

8 303 

7 247 

7 030 

« 

Waldp Sonstiges^! 

4 t 

273 

246 

367 

32t 

335 

329 

A 

Außerord, Erträge aus Anlageverk 

ft 

17 

97 

62 

26 

57 

53 


Bare Einnahmen 

ft 

5963 

5 510 

7 621 

9168 

8 158 

7 927 


Bestandsveränd. an Vieh u. 









selbsterz. Vorräten ppp 


- 535 

-6 

76 

265 

157 

04 


Eigenverbrauch . 

fl 

61 

74 

62 

33 

49 

51 


Naturallohn 

1 1 

0 

1 

2 

2 

2 

2 


Betriebseitra g 

ti 

5 469 

5 579 

7 761 

9 469 

0 366 

8 064 


Bereinigter Betnebsertrag ppppp.ppp.pp.,pppp..pp.,; 

11 

2 751 

3 526 

3 793 

3 560 

3 662. 

3 566 


Saatgut m*.**».t,.* 

n 

60 

78 

69 

85 

?S 

76 


Schädlingsbekämpfungsmittel pp« * 

It 

27 

37 

5t 

51 

50 

47 


Handelsdünger 

1* 

163 

230 

229 

259 

243 

234 


Sonst Speziaiaufwand d. Bodenprod .... 

1« 

5 

16 

18 

23 

20 

18 


Spezialaufwp der Bodenproduktion p,,p...... 

ii 

255 

361 

367 

417 

390 

376 


Futtermittel . p p*p pp p«, pp* ^ . ..p = 


2 275 

l 512 

2 959 

4 028 

3 331 

3 220 


Rind vi ehzukaui ppp ♦ , 

1* 

7 

54 

24 

76 

51 

46 


Schweine- und Ferkelzukauf ppp,.., 

4 t' 

371 

304 

634 

l 645 

1 075 

1 00t 


Geflügeizukauf 

JP 

25 

105 

273 

75 

lee 

152 


Pferde-* Schafe- und Ziegenzukauf ...p.pp... 

ir 

0 

0 

9 

0 

4 

4 


Sonst Spezialaufw. der Viehhaltung pp...,. 

ft 

94 

es 

136 

105 

118 

115 


Spezialaufwand der Viehhaltung .....pp-pppp. 

fr 

2 772 

2 062 

4 035 

5 929 

4 744 

4 537 


Unterhaltung Maschinen und Geräte 

fl 

251 

209 

236 

225 

229 

231 


Abschreibung Maschinen ,...ö,*p.pppppp.pp,p.... 

fl 

296 

361 

307 

263 

291 

292 


Elektrischer Strom * 

fl 

74 

69 

78 

7t 

74 

74 


Treibstoffe, Oie, Fette 

PT 

53 

66 

57 

50 

54 

54 


MaschinennUete, Fährlohn 

ff 

103 

129 

116 

91 

106 

105 

’tJ 

S 

m 

Arbeitshilfsmittel 

fl 

777 

634 

793 

700 

753 

756 

ä 

's 

Unterk Wirtschaftsgeb. u. Grundverb. *.p. 

tJ 

141 

118 

127 

104 

115 

UB 

K - 

Abschi, WiTtschaftsgeb u, Grundverk 

fl 

t47 

97 

120 

133 

124 

127 

b 

Feuerungsma te n al ,p pp , . , ...pp., p. 

ft 

1 

28 

37 

38 

3? 

33 

X 

Sachversicherung (nicht spezifische) 

>1 

101 

74 

78 

68 

73 

76 


Allgemeine Betriebsausgaben 

n 

96 

U6 

93 

127 

Ul 

109 


Bestandsveränd. an zugek. Vorräten 

fl 

5 

-2t 

-3 

-45 

-24 

-21 


Sonstiger Aufwand*) „ppp 

4 * 

6 

26 

42 

19 

30 

28 


Sachaufwand 

Ii 

4 301 

3 695 

5 638 

7 491 

6 353 

6 138 


Grundsteuer und Lasten ..pp pp 

ir 

28 

22 

32 

33 

32 

31 


Wasser- und Wegelasten 

#> 

4 

0 

11 

6 

8 

8 


Land Wirtschaf tskammerbeitTp, -abgabe 

ft 

4 

4 

6 

6 

6 

5 


Sonstige Betnebssteuem 

14 

36 

37 

33 

40 

37 

37 


Be triebssteuern 

fl 

72 

71 

82 

65 

82 

81 


Barlohn pp 

II 

34 

41 

60 

107 

80 

75 


Sozialversicherung ..pp.» 

LI 

l 

5 

10 

19 

14 

12 


Naturallohn 

fT 

0 

1 

2 

3 

2 

2 


Fremdlohnaufwand pp ,p ** * 

tf 

35 

47 

73 

128 

96 

90 


Unfa J 1 Versicherung . , p pp ppp 

II 

25 

15 

17 

16 

16 

17 


B etriebsaufwand . p ** * * p. ,p * * 

If 

4 434 

3 828 

5 859 

7 720 

5 548 

6 326 


Lohnansatz*) * 

If 

1 305 

1 398 

1 058 

729 

934 

973 


Arbeitsaufwand'*) pppppp.p„p.„.,p,p.;. 

Ii 

1 366 

1460 

1 147 

873 

1 047 

1 080 
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Drucksache 7/3211 Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 

Bundesrepublik Deutschland Veredlungsbetriebe WlrUchaits|ahr 1973/74 


Kennwert Betriebsgröße ln 1000 DM STBE *) 

6—13.5 

13,5—20 

20—50 

50 u m 

13,5 u. m. 

6 u. m. 


Boden und Wirtschaitsgebäude .... 

DM/ha LF 

4 124 

4 437 

4 623 

4 265 

4 441 

4 408 


Vieh 


2 071 

1 883 

2 303 

3 265 

2 713 

2 646 


Masdiinen und Geräte 

............ •• 

1 476 

1 852 

1 611 

1 467 

1 565 

l 555 


Umlaufkapital 


2 595 

2 375 

3 020 

3418 

3 149 

3 091 

m 

& 

m 

Aktivkapital 


10 266 

10 546 

11 556 

12415 

11 868 

11 700 

> 

a 

Aktivkapital 

DM/AX 

102 736 

109 875 

155 517 

220 299 

174 939 

164 306 

< 

Maschinenkapital 



14 766 

19 298 

21 675 

26 024 

23 063 

21 841 


Boden und Gebäudekapital % d. Aktivkap 

40.2 

42.1 

40,0 

34.4 

37,4 

37.7 


Vieh und Maschinenkapital 


34.5 

35.4 

33,9 

38,1 

36,0 

35,9 


Umlaufkapital 


25,3 

22,5 

26,1 

27.5 

26,5 

26.4 


Kurzfristige Verbindlichkeiten 

DM/ha LF 

574 

573 

845 

1 123 

950 

911 

e 

e 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


635 

224 

338 

337 

328 

360 

a 

N S 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 398 

2 322 

2 909 

3 220 

3 003 

2 834 

« U 

a • 

FremdkapitaP) 


2 607 

3 119 

4 092 

4 679 

4 281 

4 105 

Cb®* 

Guthaben und Forderungen 


861 

595 

683 

614 

643 

666 

1» 

Zinsen 



149 

160 

175 

229 

199 

194 

« 

u« 

21in8en % d. Fremdkap. 

5.7 

5.1 

4,3 

4.9 

4.6 

4.7 


Pacht DM/ha Pachtfl. 

291 

269 

290 

277 

282 

283 


Betriebseinkommen 

DM/ha LF 

1 115 

1 813 

1 991 

1 893 

1 930 

1 845 

JO 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

11 160 

18 890 

26 798 

33 591 

28 455 

25 908 

•z 

Arbeitsertrag 

,, 

7 564 

15 045 

21 355 

25 880 

22 332 

20 157 

OQ 

Reinertrag 

DM/ha LF 

- 251 

353 

844 

1 020 

883 

764 


Reinertrag % d. Aktivkap. 

-2.4 

3.4 

7.3 

8.2 

7.4 

6.5 


Betriebseinkommen 

. DM/Untem. 

6 022 

15 956 

31 464 

63 225 

36 677 

27 672 


— Fremdlohnaufwand 



326 

548 

1 414 

4 814 

2 138 

1 606 


- Pachtaufwand 


463 

949 

1 164 

2 288 

1 410 

1 131 


— Fremdkapitalzinsen 


833 

1 410 

2 763 

7 654 

3 777 

2 912 

B 

9> 

Pacht- u. Zinserträge 


522 

266 

688 

854 

647 

609 

1 

vom Verpachter getr. Aufw 


330 

175 

77 

673 

252 

274 

• 

a 

= Gewinn 

,, 

5 252 

13 490 

26 888 

49 995 

30 251 

22 907 

c 

£ 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

10 431 

16 542 

25 646 

33 695 

27 244 

24 594 

o 

3 

Arbeitsertrag Unternehmen 


7 716 

14 066 

22 039 

27 683 

22 943 

20 544 


Gewinn 


973 

l 533 

l 702 

l 497 

1 592 

1 527 


Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

17,4 

27,3 

21,8 

15,8 

19,0 

18,8 

CR 

e 

9 

Eigenkapitalveränderungen 

DM/ha LF 

— 

384 

569 

290 

424 

— 

je 

u 

t 9 

Vergleichsrelneinkomroen^) 

DM/Fam.-AK 

10 671 

16 835 

25 989 

33 971 

27 557 

24 896 

3 

Vergleichslohn’) 


19 924 

20 818 

21 454 

22 526 

21 601 

21 337 

1 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


2 714 

2 476 

3 606 

6 012 

4 301 

4 051 

1 'S« 
"I1 

Summe d. Vergleichsansätze 


22 639 

23 294 

25 060 

28 538 

25 902 

25 387 

> 

Abstand*) 


- 1 1 968 

-6 459 

929 

5 433 

1 655 

- 491 


Abstand'^O 

*'% 

-52.9 

-27.7 

3.7 

19.0 

6.4 

-1.9 


Gewinn 


5 252 

13 490 

26 888 

49 995 

30 251 

22 907 


-F Einkünfte aus selbst Tätigkeit 

„ 

249 

1 410 

105 

145 

356 

324 


Einkünfte aus unselbsL Tätigk. 


2 989 

7 815 

1 841 

664 

2 622 

2 724 

e 

+ Renten 

^ 

22 

135 

190 

25 

135 

102 

1 

— Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

26 

382 

146 

41 

161 

121 

3 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


8 485 

22 468 

28 878 

50 787 

33 204 

25 936 

fi 

J3 

« 

Einkommen a. Erwerbstatigkeit .. 

DM/Fam.-AK 

13 503 

19 649 

26 447 

33 797 

27 674 

25 157 

6 

• 

t sonstige Einkünfte 


675 

984 

1 616 

2 425 

1 697 

1 396 

s 

= Gesamteinkommen 


9 160 

23 452 

30 494 

53 212 

34 901 

27 332 


Arbeitskr. m. außerbetr, Erwerbst. 


0,12 

0,33 

0,04 

0.02 

0,09 

0,10 


Haushaltspersonen 

» 

3.9 

4.8 

4.4 

4.1 

4.3 

4.3 


Einkommensteuer 

DM/Fam. 

379 

886 

745 

4 038 

1 634 

1 265 

E, 

e S. 

Sonstige persönliche Steuern 



24 

18 

94 

207 

109 

84 

5 5* 
5i = 

Persönliche Steuern 


402 

904 

839 

4 245 

1 743 

1 349 

Ü JP 

? 5 

Vermögensabgabe 


0 

0 

96 

372 

150 

106 

•SS 

U M 

Kranken Renten vers., Alterskasse „ 

368 

1 101 

2 102 

3 326 

2 220 

1 676 

e 

A. 

Lebensversicherung 


274 

299 

613 

1 800 

863 

689 


Altenteil (bar u. unbar) 


267 

213 

866 

1 128 

806 

647 


Renten**) 

DM/ha LF 

321 

157 

356 

220 

276 

281 
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Deutscher Bundestag — 7. Wethlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Bundesrepublik Deutschland 


Landwirtschaltliche Gemischtbetriebe 


Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE') 

e— 13.5 

13.5—20 

20—50 

50 u m. 

13.5 u m 

6 u. m. 

Zahl der Betriebe 

114 

190 

1 060 

192 

1442 

1 556 

Standardbetriebseiiikommeii lOOODM/Betr. 

9.0 

16.1 

30.5 

74.2 

28,3 

21.9 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

9.50 

15.00 

24.30 

55,60 

23,10 

18.60 

darunter: Pachtland % 

24.7 

30.2 

30.6 

28,7 

30,2 

29.3 

Vergleichswert DM/ha LF 

1 109 

l 104 

l 305 

1 485 

l 288 

1 258 

1 - AK-Besatz AK/100 ha LF 

10.78 

8,83 

6.47 

4.91 

6,76 

7.45 

T 5 darunter: Familienarbeitskräfte % 

98.6 

97.4 

88.7 

60,8 

88.0 

90.6 

r-g männliche Arbeitskräfte „ 

70.9 

74.5 

75.3 

79.3 

75.5 

74,4 

2 a Ständige Arbeitskräfte 

92.1 

94.3 

92,4 

90.0 

92,7 

92.6 

-± AK je Betrieb AK/Betr, 

1.02 

1.32 

1,57 

2.73 

1.56 

1.38 

< ^ Schlepperbesatz PS/ 100 ha LF 

382 

343 

318 

264 

315 

326 

B « Acker- und Gartenland % LF 

65.9 

67.0 

67.7 

70,7 

68.0 

67,6 

•§£ Dauergrünland 

32,9 

32,6 

31,8 

28.9 

31,5 

31,7 

S 3 Dauerkulturen 

1.2 

0.4 

0.5 

0.4 

0.5 

0.6 

z ^ L4mdwirtschaftlich genutzte Räche 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Getreide 

72.3 

71.3 

72.6 

71.7 

72,1 

72,2 

Hülsen- und Ölfrüchte 

0.4 

0.2 

0.9 

3.3 

1,1 

l.O 

•5 Kartoffeln 

7.4 

7.9 

6,1 

4.8 

6.3 

6,5 

5 Zuckerrüben 

1.4 

1.7 

4.9 

8.3 

4.7 

4,2 

'S Feldgemüse «... „ 

O.l 

0,0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

> Futterhackfrücbte 

5.6 

5.3 

4.1 

2.8 

4.2 

4.4 

1 Hackfrüchte 

14,5 

15.0 

15,2 

16.0 

15,3 

15,1 

Je Sonstige Verkaufsfrüchte 

0,1 

0.0 

0.2 

0.4 

0.2 

0,2 

< Ackerfutter 

12.0 

13.0 

10.9 

8.3 

10.9 

11,1 

Sonstiges 

0.7 

0,5 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

Ackerfläche 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

lOO.O 

Milchkühe GV/lOOhaLF 

43.4 

47.9 

46.7 

40,2 

45.9 

45,5 

Bullen. Mastvieh „ 

10.4 

10.9 

13.7 

18.6 

13,9 

13.3 

Jungvieh „ 

24.4 

28.1 

32.2 

30.1 

30.9 

29.8 

Pindvieh .......r»... 

78.3 

66.9 

92.6 

88.9 

90,7 

88.5 

S Schweine „ 

36.5 

34.8 

40.8 

44.8 

40.1 

39.4 

3 darunter: Zuchtsauen 

11.7 

12.8 

13.0 

9.5 

12.4 

12.2 

4» 

> Schafe und Ziegen 

0,1 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

Pferde (außer Zugpferde) „ 

0.3 

0.2 

0.3 

0.7 

0.3 

0.3 

Nutzvieh 

115,1 

121.9 

133,7 

134.3 

131,1 

128.4 

Legehennen Stck/ha LF 

2.1 

5.5 

3,3 

2,9 

3,8 

3.5 

Weizen dt/ha 

41.9 

41.7 

42.1 

42,8 

42,2 

42.1 

Roggen 

35.2 

35,3 

36,9 

38,3 

36,7 

36,5 

» Gerste .. 

37.7 

38,5 

39.2 

42,0 

39,5 

39.2 

g Haler 

39.1 

38,4 

38.5 

36,9 

38,2 

38.4 

5 Menggetreide 

33.4 

35.7 

37.4 

36,3 

36.8 

36.2 

•iJ 

•c Getreide 

e 

38,2 

38,3 

39.0 

39,9 

39.0 

38.8 

^ Kartoffeln 

245 

258 

252 

254 

254 

252 

w Zuckerrüben 

467 

426 

443 

443 

439 

444 

iii 

Milchleistung kg/Kuh 

3 474 

3 589 

4 008 

4 317 

3 962 

3 880 

Legeleistung Stck/Legehenne 

296 

175 

187 

198 

186 

205 

Bodenztikäufe DM/ha LF 

20 

32 

116 

52 

86 

74 

Wirtschaftsgebäude 

118 

166 

216 

283 

215 

199 

e Maschinen und Geräte 

304 

317 

356 

356 

347 

339 

1 Vieh 

-17 

6 

30 

40 

26 

19 

? Bruttoinvestitionen 

425 

521 

718 

730 

674 

632 

- Abschreibungen u. Abgänge „ 

401 

381 

379 

347 

375 

379 

Nettoinvestitionen 

23 

140 

338 

383 

300 

253 

Nettoinvestitionen in % d. Gewinns 

2.1 

12.6 

28.4 

38,9 

26,3 

22.3 
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Deutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland LandwlrtschafUlche Cemlschtbetriebe Wtrtscbaftsjabr 1973/74 


Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE 


5—13.5 

13,5—20 

20—50 

50 u. m 

13.5 u m 

6 u. ra 


Getreide, Hülsenfnichte, Ölfrüchte ... DM/ha LF 

174 

164 

205 

316 

214 

207 


Keirtoffeln 


39 

81 

100 

113 

98 

88 


Zuckerrüben 


38 

43 

122 

180 

114 

101 


Sonstige Bodenerzeugriisse 

*• 

97 

68 

77 

68 

73 

77 


Bodenerzeugnisse 

M 

347 

356 

505 

678 

499 

473 


Rindviehverkaui 


664 

582 

691 

679 

664 

664 


Milch 


608 

681 

783 

754 

755 

730 


Schweine-, Ferkelverkaul 

»• 

1 316 

1 198 

1 619 

l 926 

1 573 

1 529 


Sonstige tierische Erzeugnisse 

• • 

66 

211 

168 

138 

173 

155 

•e 

Tierische Erzeugnisse 

<* 

2 653 

2 673 

3 261 

3 498 

3 164 

3 077 

9 

JS 

Wald. Sonstiges^) 


276 

220 

249 

261 

244 

250 

X 

Außerord. Ertrüge aus Anlageverk 

4t 

27 

26 

37 

44 

36 

34 


Bare Einnahmen 


3 303 

3 275 

4 052 

4 481 

3 943 

3 834 


Bestands verand. an Vieh u. 









selbsterz. Vorräten 


-28 

10 

38 

47 

33 

23 


Eigenverbrauch 

4t 

137 

105 

69 

60 

76 

86 


Naturallohn 

4« 

0 

1 

1 

5 

2 

2 


Betriebsertrag 

t* 

3 413 

3 391 

4 161 

4 593 

4 054 

3 945 


Bereinigter Betriebsertrag 


2 633 

2 496 

2 765 

2 787 

2 706 

2 694 


Saatgut 

41 

37 

43 

57 

68 

56 

52 


Schädlingsbekämpfungsmittel 

„ 

28 

32 

43 

56 

43 

40 


Handelsdünger 

ft 

191 

202 

249 

284 

244 

235 


Sonst. Speziäaufwand d. Bodenprod 

.. 

17 

21 

17 

21 

18 

18 


Spezialaufw. der Bodenproduktion 

fl 

273 

298 

365 

429 

360 

345 


Futtermittel 

44 

544 

657 

954 

1 192 

925 

860 


Rindviehzukauf 

44 

49 

59 

117 

141 

108 

98 


Schweine- und Ferkelzukauf 


143 

104 

234 

382 

228 

214 


Geflügelzukauf 

ff 

8 

28 

33 

19 

30 

26 


Pferde-, Schafe- und Ziegenzukauf 

4t 

0 

3 

l 

4 

2 

2 


Sonst. Spezialaufw. der Viehhaltung 

44 

63 

69 

86 

92 

83 

80 


Spezi alaufwand der Viehhaltung 

.4 

807 

920 

1 425 

1 830 

1 376 

1 279 


Unterhaltung Maschinen und Geräte 


197 

186 

187 

198 

189 

190 


Abschreibung Maschinen 

,, 

310 

285 

268 

222 

264 

272 


Elektrischer Strom 

44 

62 

44 

44 

40 

43 

46 


Treibstoffe, öle. Fette 

4« 

56 

56 

53 

46 

52 

53 


Maschinenmiete. Fuhrlohn 

4f 

62 

47 

64 

76 

62 

62 

c 

m 

Arbeitshüfsmittel 

4. 

687 

618 

615 

581 

610 

623 

> 

a 

Unterh. Wirtschaftsgeb. u. Grundverb 


126 

54 

71 

81 

69 

78 

e 

« 

Abschr. Wirtschaftsgeb u. Grundverb. .... 

4» 

75 

77 

82 

81 

81 

80 

tt 

X 

Feuerungsmaterial 

• 4 

26 

18 

19 

22 

19 

20 

• 

Sachversicherung (nicht spezifische) 

44 

83 

60 

58 

54 

58 

62 


Allgemeine Betriebsausgaben 

44 

65 

53 

63 

66 

61 

62 


Bestands veränd. an zugek. Vorräten 

,, 

-42 

-45 

-30 

-23 

-32 

-34 


Sonstiger Aufwand^) 


25 

16 

22 

27 

21 

22 


Sachaufwand 

.4 

2 125 

2 069 

2 691 

3 146 

2 622 

2 538 


Grundsteuer und Lasten 

• • 

31 

22 

25 

29 

25 

26 


Wasser- und Wegelasten 

,, 

3 

6 

6 

9 

7 

6 


Landwirtschaftskammerbeitr . -abgabe ... 


2 

2 

3 

5 

4 

3 


Sonstige Betriebssteuem 

.4 

35 

26 

23 

18 

23 

25 


Betriebssteuem 

• 4 

71 

57 

58 

62 

58 

60 


Barlohn 

It 

14 

17 

44 

171 

59 

51 


Sozialversicherung 

»• 

0 

1 

7 

39 

11 

9 


Naturallohn 

.4 

0 

1 

2 

6 

2 

2 


Fremdlohnaufivand 

ft 

15 

18 

53 

216 

72 

63 


Unfallversicherung 

„ 

22 

19 

17 

15 

17 

18 


Betriebsaufwand 

44 

2 232 

2 163 

2 819 

3 439 

2 770 

2 678 


Lohnansatz^) 

II 

1 558 

1 253 

910 

534 

927 

1 034 


Arbeitsaufwand^) 

11 

1 595 

l 290 

980 

765 

1 016 

1 115 
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Deutscher Bundestag — ?• Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe Bundesrepublik Deutschland 


Kennwert Betriebsgröße in tOOO DM STBB ‘3 

ß— 13,5 

13,5—20 

20—50 

50 u. m. 

13,5 u. m. 

6 u. m. 


Boden und WirtschaftegeMude 

DM/ho LF 

4Q1B 

4 043 

4 262 

4 320 

4 221 

4 186 1 


Vieh 


1822 

1 933 

2118 

2 124 

2 076 

2 033 


Maschinen und Geräte 


1 466 

1 395 

I 398 

t 192 

l 363 

1 380 


UmlaufkapitaJ 


1 772 

1 577 

l 573 

1 559 

t 572 

1 606 

4 

& 

«i 

Aktivkapital 


9 078 

8 948 

9 351 

9 195 

9 232 

9 205 ' 

M 

> 

Aktivkapital 


S4 190 

101 348 

144 435 

187 196 

136 543 

123 632 

1 

Mascbinenkapital 


13 595 

15796 

2! 593 

24 262 

20 159 

18 540 


Boden und Gebäudekapital % d. Aktivkap. 

44.3 

45,2 

45.6 

47*0 

45,7 

45,5 


Vieh und Maschinenkapital 


36,2 

37,2 

37.6 

364 

37,3 

37,1 


Um laufkapital 


19.5 

17,6 

16,8 

17,0 

17,0 

17.4 


Kujzf listige VerbindJichkeiten .... 

_»DMyhaLF 

309 

417 

497 

742 

519 

483 

13 

41. 

MittelMsüge Verbindlichkeiten . 


396 

503 

282 

206 

322 

335 

Is 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


752 

1 354 

1770 

1503 

1 629 

1 479 

51 

Fremdkapital*) 


1 457 

2 279 

2 548 

2 451 

2 470 

2 297 

= Q 

Guthoben und Forderungen 


531 

469 

528 

531 

515 

518 

a “ 

Zinsen ......i..,..,.....,-,.. 



60 

84 

10? 

122 

104 

97 

t 

Um 

Zinsen % d. Fremdkap. 

4J 

3.7 

4,2 

5.0 

4,2 

4,2 


Pacht DM/ha Pachtfi 

215 

189 

241 

289 

237 

233 


Betriebseinkommen 

DM/ha LF 

1 2ia 

1 265 

1 412 

1 386 

1 373 

t 347 


Betriebseinkommen 

DM/ AK 

11 294 

14 326 

21 808 

28 211 

20 314 

18 089 

n 

Arbeitsertrag ... , 


8 347 

10 778 

16 753 

21 659 

15 535 

13 762 

V 

Reinertrag 

DM/ha LF 

- 377 

-26 

432 

621 

357 

232 


Reinertrag % d, Aktivkap. 

-4,1 

-0,3 

4,6 

6,7 

3,9 

2,5 


Betrieb seinkoTOinen 

, DM/Untem. 

H 569 

18 972 

34 310 

77 046 

31 725 

25 052 


— Fremdlohnaufwand 



348 

556 

I 696 

12 851 

2 058 

1 491 


- Pachtaufwand 


470 

762 

1 653 

4 537 

1531 

1 180 


— Fremd kapitalzinsen 


570 

1 257 

2 615 

6 804 

2 415 

1 803 

0 

ti 

+ Pacht- u. Zinserträge 


402 

200 

411 

l 229 

392 

396 

1 

+ vom Verpächter getr. Auf w. ..... 


26 

65 

135 

693 

148 

108 

b 

p 

^ Gewinn 


1Ü609 

16 662 

28 893 

54 776 

26 261 

21082 

C 

V 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

10 505 

12 922 

20 702 

33 003 

19 118 

16 806 

3 

Arbeitsertrag Unternehmen .......... 


8 164 

10 436 

16 905 

25 729 

i5 471 

13 503 


Gewinn 


1 1J7 

1 111 

1 IB9 

985 

1 137 

1 133 


Gewinnrate Gew. % d. Untern, -Ertr. 

32,3 

32,6 

28,5 

21.3 

27,9 

28,6 

EB 

§ 

Eigenkapital Veränderungen ......... 

DM/ho LF 

— 

100 

30? 

311 

260 

— 


V erg leichsre inemkommen ^1 ....... . 

DM/Fam.-AK 

10 981 

13 372 

21 149 

33 747 

19 592 

17 280 

S aO 

Vergleichfllohn'^ 


20 681 

21 128 

21 988 

23 910 

21 942 

21 306 

1 

Zlnsansalz f. Eigenkapital®) ......... 


2 341 

2 486 

3 797 

7 274 

3 647 

3 297 

1 1“ 
^ « UD 

Summe d. Veigleich&ansätze 


23 022 

23 614 

25 785 

31 184 

25 569 

24 604 

tb 

5 o 
;> 

Abstand’^3 


'12 040 

-10 242 

-4 635 

2 563 

-5 998 

-7 324 


Abstand^") 

% 

-52.3 

-43,4 

- 18.0 

B,2 

-23,4 

-29,8 


Gewinn 

DM/Fam. 

10 609 

16 662 

28 893 

54 776 

26 261 

21 032 


+ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

^ T-T — - IP 

590 

363 

219 

73 

260 

370 


- 1 - Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


4 125 

2 539 

1 457 

164 

1 752 

2 546 

ü 

+ Renten 


1 021 

377 

197 

241 

264 

517 

1 

- Aufw, f. selbst./unselbst. Tätigk. 

64 

60 

98 

94 

84 

78 

b 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


16 280 

19 831 

30 667 

55 159 

28 453 

24 437 


Einkommen a. Erwerbstätigkeit .. 

DM/Fam.-AK 

13 971 

U 216 

21 208 

33 106 

19 734 

18 078 ; 

e 

V 

+ sonstige Einkünfte 


577 

619 

1 496 

4 780 

1407 

1 133 

S 

= Gesamteinkommen 


16 858 

20 500 

32 163 

59 939 

29 860 

25569 


Arbeitskr. m. außerbetr, Erwerbs!. 


0,16 

0,11 

0,05 

0.01 

0,07 

0,10 


Haushaltfipersonen 



4,2 

4,6 

5.0 

4,6 

4>9 

4.7 


Einkommensteuer 

DM/Fam. 

468 

306 

500 

2 621 

577 

541 

h 

Sonstige persönliche Steuern 


19 

33 

70 

318 

74 

56 

a 5 
* Z 
« = 

Persönliche Steuern 


487 

339 

570 

3 940 

651 

597 

w_g 

^ m 

Vermögensabgabe 


4 

51 

122 

573 

127 

86 

« 5 

Kranken-, Rentenvers., AJterskasse 

1 595 

t 854 

2.371 

3 819 

2 282 

2 057 

V 

o« 

Lebensversicherung ...» 


264 

355 

593 

1 801 

591 

482 


Altenteil (bar u. unbar) 


443 

802 

I 121 

! 927 

1 061 

857 


Renten*') 

...... DM/ha LF 

303 

348 

300 

223 

299 

299 


XOQ 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Schleswig-Holstein 


WirUchaltsiahr 1973/74 


Marktfnichlbetriebe 


y. \ Betriebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße In 1000 DM STBE ») 

Ml 

20—50 

Ml 

50 u. m. 

M2 

20—50 

M2 

50 u. m 


l Zahl der Betriebe 

15 

56 

53 

86 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr, 

38,8 

130,0 

40,2 

98,0 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

48,85 

146.22 

44,62 

94,57 


4 danmler; Pachtland % 

24,0 

31,1 

22,5 

26,3 


5 Vergleichswert DM/ha LP 

1 772 

1 739 

1 577 

1 659 


6 AK-Besatz AK/lOO ha LF 

2,90 

2,71 

4,01 

3,68 

Ol 

c 

7 danmter: Familienarbeitskräfte % 

76,9 

26,9 

71,8 

37,8 

% 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.42 

3,96 

1,79 

3.48 

m 

m 

3 

9 Dauergrünland % LF 

7,8 

5,6 

18,6 

16,1 


10 Hackfrüchte % AF 

lr3 

9,7 

4,2 

6,9 

M 

1 1 Ackerfutter ,, 

1.8 

l.O 

7,9 

4,8 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

13,7 

13,9 

49,8 

44,4 


13 dar,: Milchkühe „ 

i.o 

1.6 

11,3 

15,3 


14 Schweine 

4,5 

5,7 

18,1 

26,2 


15 Sonst Vieh „ 

0,0 

0,7 

1.0 

0.4 


16 Nutzvieh 

19,1 

20,3 

68,9 

71,0 


17 Getreide dt/ha 

44,2 

47.1 

42,9 

44,2 

e *= 

3 & 

18 Kartoffeln 

452 

313 

186 

214 


19 Zuckerrüben 

449 

415 

359 

385 


20 Milchleishing kg/Kuh 

4 091 

4 912 

4 201 

4 841 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

100 

204 

195 

199 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

59 

5 

59 


23 Wirtschaftsgebäude 

129 

138 

66 

175 

o 

24 Maschinen und Geräte 

127 

183 

216 

234 

m 

25 Vieh „ 

- 129 

15 

-93 

38 

> 

B 

26 Bruttoinvestilionen 

127 

394 

194 

506 


27 Nettoinvestitionen „ 

-58 

171 

-17 

295 


28 Bodenerzeugnisse 

1 319 

1 581 

885 

1 049 


29 dar.: Getreide, Hülsen-.ölfrüchte 

1 223 

1 306 

789 

863 


30 Zuckerrüben 

20 

171 

34 

80 

ei 

m 

31 Tierische Erzeugnisse 

588 

707 

1 911 

2 432 


32 dar,: Milch 

17 

39 

216 

323 

«* 

«1 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

327 

313 

1021 

1 563 

& 

a 

34 Wald, Sonstiges^) 

495 

279 

226 

316 


35 Bare Einnahmen 

2 402 

2 567 

3 022 

3 798 


36 Bestandsver., Eigenverbr.. Naturall 

-82 

19 

-67 

63 


37 Betriebsertrag 

2 320 

2 586 

2 954 

3 861 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... „ 

402 

483 

383 

432 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

62 

99 

53 

68 


40 Handelsdünger 

254 

294 

243 

268 


4 1 Spezialaufwand der Viehhfüt\mg „ 

313 

475 

1 036 

1 514 


42 dar.: Futtermittel 

228 

266 

628 

902 


43 Arbeitshilfsmittel „ 

345 

366 

408 

413 

e 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

132 

130 

137 

141 

3 

45 Abschreibung Maschinen 

128 

130 

152 

151 

n 

m 

ja 

46 Treibstoffe, Öle, Fette 

12 

36 

24 

32 

X 

47 Sachaufwand 

1 326 

1 565 

2084 

2 646 

a 

48 dar.: Unterh. Wirtschaitsg. u. Grundv. 

73 

58 

52 

79 


49 Abschr. Wlrtschaftsg. u. Grundv. „ 

56 

51 

59 

61 


50 Betriebssteuem „ 

67 

57 

53 

52 


51 Fremdlohnaufwand 

62 

311 

111 

326 


52 Unfallversicherung „ 

12 

11 

11 

10 


53 Betriebsaufwand 

1 467 

1 945 

2 259 

3 033 


54 Lohnansatz^) „ 

439 

246 

500 

338 


55 Arbeitsaufwand**) 

513 

568 

621 

674 
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Wlrtschaitsjahr 1973/74 Marktfrachtbetriebe 


Schleswig-Holstein 


V Betriebsart 

Ml 

Ml 

M2 

M2 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

20—50 

50 u. m 

20—50 

50 u- m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 840 

4 671 

4 647 

4 611 


57 Vieh 

305 

321 

1 093 

1 120 


58 Maschinen und Geräte 

706 

731 

703 

763 


59 Umlaufkapital 

715 

810 

1 060 

1 245 

m 

a 

60 Aktivkapital 

6 566 

6 534 

7 503 

7 738 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

226 419 

241 089 

187 113 

210 284 

jt 

< 

62 Maschinenkapital 

24 351 

26 966 

17 528 

20 723 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

73,7 

71.5 

61.9 

59,6 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

15,4 

16.1 

23,9 

24,3 


65 Umlaufkapital 

10.9 

12.4 

14.1 

16.1 


66 KurzfrisUge Verbindlichkeiten ... DM/ ha LF 

1 145 

669 

792 

818 

e 

V 

67 MittelfrisUge Verbindlichkeiten „ 

429 

326 

163 

226 

s 

r; c 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 254 

845 

1 531 

1 238 

M * 

m o 

“ e 

69 FremdkapitaP) 

2 828 

1 840 

2 486 

2 282 

1 = 

70 Guthaben und Forderungen 

559 

422 

306 

455 

1 = 

71 Zinsen 

248 

117 

154 

121 

%> 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

8.8 

6,3 

6.2 

5.3 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

372 

336 

321 

333 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

927 

963 

817 

l 163 


75 Betiiebseinkomraen - DM/ AK 

31 954 

35 532 

20 373 

31 606 


76 Arbeitsertrag 

24 029 

27 094 

13 824 

24 246 

ca 

77 Reinertrag DM/ha LF 

414 

395 

195 

489 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

6.3 

6.0 

2,6 

6.3 


79 Betriebseinkommen DM/Unlem 

45 268 

140 797 

36 451 

109 996 


80 - Fremdlohnaufwand 

3 601 

47 136 

5 443 

31752 


81 - Pachtaufwand 

3 458 

15 733 

2 497 

7 148 


82 — Fremdkapitalzinsen 

12 130 

17 049 

6 868 

11 480 

e 

a 

83 + Pacht- u. Zinserträge 

2 916 

5 946 

1 413 

3 262 

E 

84 + vom Verpächter geti. Aufw. 

330 

648 

45 

93 

« 

e 

85 =» Gewinn 

29 324 

67 473 

23 102 

62 971 

s 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

26 918 

63 213 

17 978 

47 903 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

22 229 

44 203 

12 536 

35 768 


88 Gewinn DM/ha LF 

600 

461 

518 

666 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Erti. 

25.2 

17.6 

17.3 

17.1 

c* 

3 

C 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

496 

60 

136 

141 

X 

U 

a 

: o> 

91 Vergleichsreinelnkommen*) . DM/Fam.-AK 

27 675 

63 626 

18 207 

48 596 

5 30 

S X ^ 

92 Vergleichslohn’) 

24 522 

31530 

23 214 

26 643 

1 f-. 
o t"» 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) ^ 

4 664 

19 275 

5 430 

12 351 

= 51 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

29 186 

50 805 

28 644 

38 994 

s » 

95 Abstand*) 

-1 510 

12 821 

- 10 437 

9 602 

> 

96 Abstand'®) % 

-5.2 

25,2 

-36,4 

24,6 


97 Gewinn DM/Fam. 

29 324 

67 473 

23 102 

62 971 


98 -h Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

0 

0 

0 

0 


99 + Einkünfte aus unselbst. Tätigk „ 

58 

277 

1 233 

338 


100 + Renten 

0 

87 

81 

1 036 

1 

101 — Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

1 050 

52 

0 

61 

e 

e 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

28 332 

67 785 

24 416 

64 285 

fi 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

26 008 

29 267 

18 728 

48 727 

1 

e 

104 -h sonstige Einkünfte DM/Fam. 

29 065 

12 254 

3 408 

10 017 

3 

D 

105 * Gesamteinkommen 

57 397 

80 039 

27 824 

74 301 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst je Farn 

0,00 

1,25 

0,02 

0,00 


107 Haushaltspersonen 

3.2 

3.6 

3.3 

3.5 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

l 250 

12 186 

1 373 

5 483 


109 Sonstige persönliche Steuern 

167 

2 493 

194 

907 

e 

* n 

2 ® 

110 Persönliche Steuern 

1 418 

14 680 

1 566 

6 390 

Ü) ~ 

X® 

111 Vermögensabgabe 

666 

l 930 

640 

1 088 

u » 

1 12 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... ,« 

2 766 

4 614 

2 805 

4 223 

« a 

«t o 

1 13 Lebensversichenmg 

1 059 

2 935 

1 083 

2611 

e 

o. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

1 462 

4 434 

1 846 

3 707 


115 Renten“) DM/ha LF 

194 

197 

269 

255 
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Deutsdief Bundestag — 1 . WahjpeTiode 


Schleswig-Holstein 


Wirtschaftsjahr 1Ö73/74 


Futterbaubetriebe 


w-ön ♦ \ Betriebsart 

R-eiuiweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

Fl 

6—13,5 

Fl 

13,5—20 

Fl 

20—50 

Fl 

50 u. m. 


1 Xahl der Betriebe 


10 

la 

166 

39 


2 StaodajdbetHebseliikDiiime&lOOODM/Eetr. 

12,1 

17*8 

35,6 

60.9 


3 LandwirtschafÜlcb genutzte Flache ,« 


18.18 

23*87 

35,83 

59,42 


4 damnterr Pachtland 

..... % 

12.6 

26*4 

27,3 

22.0 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 334 

1 325 

1 239 

1032 


6 AK’Besatz * AK/100 ha tF 

675 

6,03 

4.61 

4,06 

S 

7 darunter: Familienarbeltskfäfte 

..... % 

07.4 

83.1 

78,3 

54.7 

% 

B AK je Betrieb AK/Bebr. 

1*23 

1,44 

1,65 

2.41 

'S 

9 Dauergrünland 

% LF 

77,4 

85,2 

68.6 

59.1 


10 Hackfrüchte 

% AF 

14*4 

5*2 

12.7 

12.9 

M 

• 

ll Ackerfutter 


13*4 

167 

20,0 

27*1 


X2Rjndvieh GV/lOOhaLF 

140*5 

tS3*4 

163.9 

166*6 


13 dar.^ Milchkühe 

i* 

53.4 

59*1 

82,7 

80,1 


14 Schweine 


4,9 

4*1 

4.4 

3.0 


15 Sonst. Vieh 

t* 

1,5 

2,7 

2*4 

IfO 


16 Nutzvieh 

1» 

)46,9 

180.2 

170.7 

170,6 


17 Getreide 

dl/ha 

44,8 

30*8 

35,1 

34,8 

e Ö 
e 

18 Kartoffeln 

§» 

0 

0 

222 

221 


19 Zuckerrüben 


0 

0 

395 

353 

£ 

Ti 

U4 ^ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 597 

3 961 

4 452 

4743 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

38 

144 

156 

185 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

51 

35 

101 

V 

i; 

23Wjrtsd>altsgeböude 

ir 

0 

59 

140 

179 

o 

24 Maschinen und Geräte 

«» 

62 

129 

230 

226 


25 Vieh 


80 

-33 

81 

120 

£ 

26 Bruttoinvestitionen ..... 


142 

207 

487 

625 


27 Nettoin vesdtionen 


-63 

31 

249 

406 


28 Bodenerzeugnisse 

i| 

65 

24 

109 

167 


29 dar.r Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

• 1 

49 

25 

94 

154 


30 Zuckerrüben 

- 

0 

0 

5 

7 

ot 

31 Tierische Erzeugnisse 


2402 

2 418 

2 882 

2 805 

Z 

32dar.:MÜch 

i» 

950 

959 

1 565 

1 620 

«h 

'S 

33 Sch weine-, Ferkel verkauf 

- 

197 

136 

258 

173 

m 

34 Waid. Sonstiges^) 

14 

213 

220 

185 

204 


35 Bare Einnahmen 

«f 

2 680 

2 663 

3 177 

3 177 


36 ßestandsver., Eigenverbr.» Natural!. 

*» 

136 

45 

138 

148 


3? Betriehsertrag 

1# 

2 B16 

2 709 

3 315 

3 325 


38 Spezi aiaufw. der Bodenproduktion .... 

.. 

202 

141 

260 

328 


33 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

if 

16 

6 

14 

20 


40 Handelsdünger .... 

V4 

172 

122 

224 

258 


41 Spezial aufwand der Viehhaltung ...... 

Hl 

396 

1 003 

1 218 

1 209 


42 dar.: FuttermltleJ 

«J 

561 

569 

917 

958 

u 

43 Arbeitshilfsmittel 

ft 

310 

336 

416 

394 


44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

M 

74 

100 

138 

150 


45 AbschreibuJ^ Maschinen 

M 

128 

129 

165 

144 

E 

£ 

46 Treibstoffe, t5le, Fette 

*1 

B 

28 

30 

28 

fc 

V 

47 Sachaufwand 

fl 

1B30 

1 733 

2 186 

2 225 

A 

48 dar.; Unterh. Wirtschaftsg. u. Gnindv. 


108 

76 

75 

63 


43 Abschi. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

It 

78 

47 

70 

74 


50 Betriebssteuem 

ff 

52 

53 

56 

49 


51 Fremd lohnaufwand 

ft 

55 

42 

77 

171 


52 Unfallversicherung 

■ t 

7 

8 

8 

8 


53 Betriebsaufwand 

M 

1 944 

1 036 

2 326 

2 453 


54 Lohnansatz^j 

fl 

1 063 

840 

607 

381 


55 Arbeitsaufwand*} 


1 125 

890 

692 

$60 
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Drucksache 7/3211 


WirUchafUJahr 1973/74 


Futterbaubetriebe 


Schleswig-Holstein 


^ \ Betriebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ‘) 

Fl 

6—13.5 

Fl 

13,5—20 

Fl 

20—50 

Fl 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 458 

4 348 

4 132 

3 455 


57 Vieh „ 

2 369 

2 584 

2 755 

2 761 


58 Maschinen und Geräte 

595 

583 

846 

739 


59 Umlaufkapital „ 

1 192 

976 

1 021 

996 

« 

« 

60 Aktivkapital ,, 

8 615 

8 492 

8 753 

7 951 

jt 

> 

61 AkUvkapital DM/ AK 

127 623 

140 825 

189 877 

195 836 

jä 

< 

62 Maschinenkapital 

8 820 

9 674 

18 350 

18 210 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

51.7 

51.2 

47.2 

43,4 


64 Vieh il Maschinenkapital „ 

34.4 

37,3 

41,1 

44,0 


65 Umlaufkapital 

13.8 

11,5 

11.7 

12,5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

117 

897 

727 

665 

e 

«> 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

0 

65 

210 

200 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

1216 

1 838 

1 752 

1 497 

JS 

m u 

69 Fremdkapital ,» 

1 333 

2 800 

2 690 

2 363 

1» 

70 Guthaben und Forderungen „ 

803 

263 

435 

401 


71 Zinsen 

35 

162 

129 

120 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

2.6 

5,8 

4.8 

5.1 


73 Pacht ...» DM/ha Pachtfl 

278 

311 

312 

281 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

934 

922 

l 073 

l 051 

X 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

13 831 

15 298 

23 281 

25 893 


76 Arbeitsertrag 

9 364 

10 369 

16 635 

19 039 

ta 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 191 

33 

381 

491 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

-2,2 

0,4 

4.4 

6,2 


79 Betriebseinkommen DM/Untem 

16 976 

22 020 

38 457 

62 465 


80 — Fremdlohnaufwand .. 

1 129 

1 195 

3 029 

10 639 


81 — Pachtaufwand „ 

755 

1 633 

2 913 

3 554 


82 ~ Fremdkapitalzinsen „ 

635 

3 857 

4 620 

7 147 

e 

83 -F Pacht- u Zinserträge 

580 

498 

629 

919 

S 

84 ^ vom Verpächter geti. Auiw „ 

0 

47 

165 

162 

ti 

e 

85 « Gewinn „ 

15 037 

15 879 

28 690 

42 206 

» 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

14 015 

13 277 

22 179 

31 996 

o 

z» 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

9 881 

9 7Z9 

16 761 

23 706 


88 Gewinn DM/ha LF 

827 

665 

801 

710 

o* 

89 Gewinnrate ........... Gew. % d. Untem.-Ertr. 

29,0 

24.4 

24.0 

21,3 

s 

3 

e 

90 Eigenkapitalverändenmg DM/ha LF 

— 

-43 

138 

232 

JS 

u 

5 tu 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

14 366 

13 857 

22 745 

32435 


92 Vergleichslohn’^ 

20 464 

22 223 

22 709 

24 993 

1 S- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

4 126 

3 552 

5 407 

8 300 

e je 

US 

94 Summe d Vergleichsansätze 

24 590 

25 775 

28 116 

33 293 

£ Ol 

95 Abstand^) 

- to 224 

-11 918 

-5 371 

- 858 

> 

96 Abstand ^®) % 

-41,6 

-46,2 

-19,1 

-2.6 


97 Gewinn DM/Fam. 

15 037 

15 879 

28 690 

42 206 


98 -1- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

39 

0 

34 

0 


99 -F Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

2 776 

756 

1 350 

298 

V 

100 -»"Renten 

1584 

1 347 

230 

182 

i 

101 — Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk „ 

5 

68 

3 

0 

« 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

19 429 

17 913 

30 301 

42 686 

E 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät .. DM/Fam.-AK 

17 077 

14 842 

21959 

31 843 

B 

o 

104 -1" sonstige Einkünfte ..DM/Fam 

10 026 

3 967 

2 343 

4 635 

8 

z> 

105 =« Gesamteinkommen 

29 4SS 

21 880 

32 644 

47 321 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,06 

0,01 

0.09 

0.02 


107 Haushaltspersonen „ 

3.1 

3,3 

3.9 

10.3 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 192 

168 

839 

2 749 


109 Sonstige persönliche Steuern 

63 

23 

77 

283 

c 

l| 

1 10 Persönliche Steuern „ 

1 255 

192 

916 

3 032 

«f 

x“ 

111 Vermögensabgabe 

0 

52 

49 

452 

U 8 

15 

1 12 Kranken-. Rentenvers.. Alterskasse ... 

2 349 

2 156 

2 935 

2 543 

^ s 
s S 

113 Lebensversicherung ,, 

385 

664 

1 565 

1 638 

«1 

a. 

114 Altenteil (bar u. unbar) 

480 

804 

2066 

3 613 


115 Renten**) DM/ha LF 

172 

219 

375 

395 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Schleswig-Holstein 


WirUchaltsJahr 1973/74 


Futterbaubetriebe 


Veredelungs- 

betriebe 


Landwirtschaft!. 

Gemischtbetr. 



. V Betriebsart 

F2 

F2 

F2 

V2 

XLA 

XLA 

is.ennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

13,5—20 

20—50 

50 u. m 

50 u. m 

20—50 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

11 

255 

66 

12 

48 

41 


2 Standardbetnebseinkominen 1000 DM/Betr. 

18,0 

37,0 

64,9 

69,9 

38,5 

88,2 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

19,34 

35,49 

62,73 

41.12 

33,40 

76,09 


4 darunter: Pachtland % 

34,1 

23,7 

20,5 

18,4 

23,1 

23,8 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 344 

1 278 

l 307 

1 313 

1 434 

1 454 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

8,65 

5,05 

4,09 

5.91 

4,93 

4,94 

CB 

e 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

86,7 

74,5 

52,6 

51,9 

76,7 

35,0 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,67 

1.79 

2,57 

2,43 

1,65 

3,76 

a» 

3 

9 Dauergrünland % LF 

46,3 

41,8 

39,4 

7,4 

28,1 

24,4 

2 

10 Hackfrüchte % AF 

10,9 

11,9 

11.1 

2.6 

8.7 

10,1 

o 

1 1 Ackerfutter 

16,4 

18,4 

20,6 

4.6 

12.6 

13,9 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

110,3 

126,5 

118,6 

15,9 

85,8 

80,1 


13 dar.: Milchkühe ,, 

64,6 

64,5 

58,9 

4.8 

47,4 

40,9 


14 Schweine 

19,4 

15,8 

14.7 

132,2 

41,1 

40,4 


15 Sonst Vieh ♦, 

0,0 

0,6 

0,5 

0.5 

0.3 

0.9 


16 Nutzvieh 

129,6 

142,9 

133,8 

148,5 

127,2 

121,3 


17 (Getreide dt/ha 

37,0 

37,5 

38,7 

41.9 

40,2 

41,9 

sJS. 

18 Kartoffeln 

199 

226 

218 

0 

250 

186 

» oe 

o>5 

19 Zuckerrüben 

0 

382 

384 

455 

416 

425 

^ m 

55 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 462 

4 549 

4 634 

4 512 

4 368 

4 657 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

163 

175 

131 

265 

175 

193 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

16 

79 

47 

0 

480 

0 

c 

t* 

23 Wirtschaftsgebäude 

0 

241 

208 

439 

365 

373 

o 

24 Maschinen und Geräte 

151 

245 

243 

298 

278 

294 


25 Vieh 

153 

62 

84 

159 

27 

73 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen „ 

320 

627 

582 

896 

1 150 

739 


27 Nettoinvestitionen 

99 

344 

365 

603 

891 

457 


28 Bodenerzeugnisse 

181 

387 

551 

850 

598 

805 


29 dar.: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

148 

328 

425 

779 

519 

630 


30 Zuckerrüben 

0 

24 

41 

38 

42 

138 

o» 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 682 

2 860 

2 820 

8 243 

3 480 

3 479 


32 dar.: Milch „ 

1 208 

1 283 

1 166 

93 

943 

835 

« 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

832 

804 

870 

7 488 

1 937 

2 029 

« 

V 

flO 

34 Wald, Sonstiges^) „ 

246 

216 

237 

415 

239 

331 


35 Bare Einnahmen 

3 109 

3 463 

3 608 

9509 

4 317 

4 616 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall 

236 

113 

113 

191 

69 

100 


37 Betriebsertrag „ 

3 345 

3 576 

3 721 

9 700 

4 386 

4 715 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

265 

353 

397 

410 

390 

437 


39 dar.: Schädlingsbekämpfimgsm 

18 

33 

45 

59 

48 

69 


40 Handelsdünger 

201 

256 

270 

239 

255 

277 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung «, 

1 032 

1 357 

1 473 

6 176 

2 017 

2 064 


42 dar.; Futtermittel 

7U 

1 032 

1 060 

4 081 

1 406 

1 392 


43 Arbeitshilfsmittel „ 

481 

458 

433 

587 

499 

477 

« 

44 dar. ; Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

163 

157 

158 

197 

174 

183 

3 

45 Abschreibiiim Maschinen 

170 

174 

154 

193 

179 

149 

m 

2 

46 Treibstoffe, C)le, Fette * 

57 

29 

29 

49 

28 

39 

T 

47 Sachaufwand 

2 034 

2 448 

2 602 

7 619 

3 215 

3 341 

OQ 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Gnmdv. „ 

84 

71 

78 

146 

85 

84 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grund v. „ 

52 

65 

63 

101 

69 

92 


50 Betriebssteuem 

44 

58 

50 

42 

68 

55 


51 Fremdlohnaufwand 

46 

85 

257 

290 

99 

411 


52 Unfallversicherung „ 

9 

9 

9 

12 

10 

10 


53 Betriebsaufwand 

2 132 

2 600 

2 918 

7 962 

3 392 

3 816 


54 Lohnansatz^) 

1 106 

617 

389 

509 

631 

380 


55 Arbeitsaufwand*) 

1 160 

711 

656 

811 

741 

800 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1073/74 SchleSWig>Holstetn 


Futterbaubetriebe Veredelungs- LandwirtschafU. 

betriebe Gemlschtbetr. 


\ BetrlebsÄrl 

Kennwerl \ Belriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

F2 

13,5—20 

F2 

20—50 

F2 

50 u. m. 

V2 

SO u« m. 

XLA 

20—50 

XLA 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude „ DM/ha LF 

4 334 

4 253 

3 940 

4 238 

4 528 

4 330 


57 Vieh 

2 077 

2 296 

2 148 

2 249 

2 012 

1 919 


58 Maschinen imd Geräte 

959 

933 

754 

994 

983 

752 


59 Umiaufkapital *i 

1 35« 

l 232 

1 197 

3 293 

1596 

1 571 

ft 

'E 

60 Aktivkapital * ,i 

8 727 

8715 

8 040 

10 774 

9 IIB 

8 572 


61 Aktivkapiial DM/AK 

too 894 

172 567 

196 571 

182 305 

184 952 

173 525 

< 

62 Maschinenkapital n 

U 0B4 

18483 

18441 

16 826 

19 935 

15 227 


63 Boden u, Gebäudekapital % des Aktivkap. 

49.7 

48,8 

49,0 

39.3 

49,7 

50,5 


54 Vieh U, Maschinenkapital „ 

34.8 

37.1 

36,1 

30J 

32,8 

31,2 


65 Umiaufkapital 

15.6 

14,1 

14.9 

30,6 

17,5 

18,3 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

632 

712 

818 

1 309 

1 097 

1 052 


67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

130 

307 

144 

204 

196 

262 

N S 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

1 085 

1 520 

1 138 

2 465 

1 936 

1 100 

ft u 

s « 

69 Fremdkapital 

1 847 

2 540 

2 099 

3 977 

3 228 

2414 


70 Guthaben und Forderungen 

645 

464 

930 

366 

47t 

658 

£ = 

71 Einsen 

84 

124 

113 

215 

201 

128 

V 

72 Zinsen % d. Fiemdkap, 

4.6 

4,9 

5,4 

5,4 

6,2 

5,3 


73 Pacht DM/ha PachtfL 

258 

290 

313 

334 

291 

292 


74 Betriebsemkommen DM/ha LF 

l 267 

1 070 

1 069 

Z039 

l 103 

l 320 

Ä 

75Betriebsfjinkommen DM/AK 

14 645 

21 186 

26 137 

34 501 

22 382 

26 721 


76 Arbeitsertrag ,i 

n 113 

15 146 

19 257 

28 121 

15 909 

20 648 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

107 

359 

413 

1 228 

363 

520 


78 Reinertrag % d Aktiv kap. 

1.2 

4.1 

5,1 

11.4 

4,0 

6,1 


79 Betriebseinkommen DM/Unlem. 

24 504 

37 970 

67 056 

B3 850 

36 854 

100 441 


80 — Fremd lohnaufwand 

1 043 

3 324 

16 704 

12 400 

3 651 

31 985 


81 - PachtauEwand .......................Mr. ,, 

1 595 

2 429 

3 824 

2 363 

2 579 

5 131 


82 - Fremdkapj talzinsen ,, 

1 630 

4 419 

7 101 

8 821 

6 705 

9 770 

s 

4 

B3 -F Pacht- u. Zinserträge 

52 

698 

l 020 

t 055 

889 

1 766 

s 

£ 

84 ’f vom Verpächter getr. AuJw, i* 

23 

77 

56 

0 

80 

8 

V 

85 =!= Gewinn +, 

20 304 

28 573 

40503 

60 821 

24 389 

55 330 

b 

88 Gewinn DM/Fam.-AK 

13 996 

21 412 

30 033 

48 177 

19 714 

42 032 

C 

87 Arbeitsertrag U ntemehra en ....... ^ 

ll 102 

16 02« 

20 947 

40 962 

14 649 

30 326 


88 Gewinn DM/ha LF 

t 050 

805 

646 

i 479 

745 

727 

Ss 

83 Gewinnrate Gew. % d Untern« -Ertr. 

31.4 

22,4 

17,3 

15,2 

16,9 

55.3 

£ 

C 

90 Eigenkapilalveränderung DM/ha LF 

91 

215 

85 

308 

716 

346 

4 

« ? 

91 Vergleichsremeinkommen*) DM/Fam.-AK 

14 431 

21 890 

30 605 

48 503 

20 094 

42 418 

S Er* 

g f ^ 

92 Vergleichslobn^l 

20 654 

22 788 

24 546 

23 050 

22 596 

25 01? 

ll" 

33 Zinsanaatzf. Eigenkapital*! 

2891 

3 366 

9 ISS 

7 292 

5 050 

tl 584 

a ^ ^ 

94 Summe d. Vergleichsansäue 

23 546 

28 154 

33 701 

30 343 

27 646 

36 601 


95 Abstand’) 

-9 115 

-6 265 

-3 096 

18 ISO 

-7 551 

5 816 

> 

96 Abstand ^<*1 % 

-38,7 

”22,3 

-9.2 

59,9 

-27.3 

15,9 


97 Gewinn DMfFam. 

20 304 

28 573 

40 503 

60 821 

24 889 

55 330 


98 ^ Einkünfte aus seihst. Tätigkeit ^ 

551 

35 

33 

0 

352 

7 


99 -F Einkünfte aus unselhst . Tätigk ...... 

471 

391 

10? 

67 

158 

«5 


100 -F Renten 

727 

145 

44 

34 

313 

936 

I 

1 0 1 - Auf w . f . selbst« /unse Ibst. Täti gk , , 

0 

38 

0 

0 

205 

0 

ft 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

22 054 

29 097 

40 687 

60 923 

25 506 

56 358 

£ 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. DM/Fam.-AK 

14 832 

21 609 

30 113 

48 257 

19 960 

42 613 

E 

« 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam« 

737 

3 349 

5 738 

3 229 

9 074 

8 672 

£■ 

105 ^ Gesamteinkommen ^ 

22 791 

32 445 

46 425 

64 152 

34 581 

65 030 


106 Arbeilskr. m. außerbetr. Erwerbs!. je Farn. 

0,04 

0,01 

0,00 

0,00 

0,02 

0,00 


1 07 Haushaltspersonen ............................. „ 

3,t 

3,8 

4,1 

3.3 

3.6 

3.1 


lOSEinkommensteuei DM/Fam. 

Ul 

896 

3 368 

4 447 

686 

5 318 


1 09 Sonsti ge persönli che Steuern , * 

18 

11t 

522 

283 

99 

715 

C 

£ n 

. 110 Persönliche Steuern „ 

129 

1 007 

4 390 

4 729 

785 

6 033 

^ — 

1 11 Vermögensabgabe 

0 

186 

658 

284 

145 

762 

b1 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Allerskasse 

2 054 

2541 

3 085 

5 515 

2 489 

3 918 

* s 
s S 

1 13 Lebensversicherung 

697 

1 003 

1886 

2 157 

1 182 

2 304 

4 

& 

1 14 Altenteil (bar u. unbar} ...................... 

505 

1 948 

3 546 

1 595 

1 644 

2 947 


115 Renten"! DM/lw LF 

170 

35? 

367 

252 

320 

252 
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Deutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Niedersachsen 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Marktfruchtbetriebe 


^ V Betriebsart 

«.ennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

Ml 

20—50 

Ml 

50 u. m. 

M2 

6—13.5 

M2 

20—50 

M2 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

69 

89 

14 

106 

87 


2 Standard betriebselxikoinmen 1000 DM/Betr. 

37.8 

79,8 

8,5 

38,2 

79,0 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

36,68 

73,70 

19,52 

32,05 

64,88 


4 darunter: Pachtland % 

24,3 

25,5 

35,0 

29,6 

30,9 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

2 083 

2 105 

940 

1 503 

1 462 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

4,47 

3,59 

6.59 

5,39 

4,48 

G» 

e 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

75.8 

43.5 

99.8 

81,3 

48.0 

e 

8 AK je Betrieb AK/Beti. 

1.64 

2.65 

1.29 

1.73 

2.91 

m 

sa 

9 Dauergrünland % LF 

6.2 

3.6 

51,8 

20.3 

18,8 


10 Hackfrüchte % AF 

21.3 

26,1 

4.7 

24,1 

25,2 

jt 

m 

11 Ackerfutter 

0.2 

0.2 

6.4 

1.2 

0.9 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

15,6 

5.0 

22.9 

59,7 

51,0 


13 dar.; Milchkühe 

1.6 

0,3 

6,0 

28,4 

22,6 


14 Schweine „ 

7,6 

6.8 

10,5 

20.4 

26,8 


15 Sonst. Vieh 

0,9 

LO 

0.0 

0.3 

0,9 


16 Nutzvieh ,, 

24,0 

12.9 

33,4 

80.4 

78,7 


17 Getreide dt/ha 

41,7 

42.8 

35,8 

39,2 

37.6 

1 1 

18 Kartoffeln 

220 

270 

224 

256 

262 


19 Zuckerrüben „ 

423 

423 

436 

406 

393 

r5 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 928 

3 387 

3 056 

4 240 

4 577 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

286 

199 

1 351 

288 

206 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

104 

26 

0 

77 

69 

e 

23 Wirtschaftsgebäude 

42 

51 

200 

144 

84 

_o 

24 Maschinen und Geräte 

286 

277 

342 

271 

328 


25 Vieh 

-51 

-15 

- 153 

-55 

7 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

381 

339 

389 

437 

488 


27 Nettoinvestitionen 

-27 

24 

124 

117 

177 


28 Bodenerzeugnisse „ 

1 664 

l 962 

314 

1 043 

1 137 


29 dar.: Getreide.Hülsen-, Ölfrüchte 

936 

990 

229 

479 

498 


30 Zuckerrüben 

561 

653 

69 

317 

353 

Ol 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

840 

544 

3 459 

2 036 

2 026 

r 

32 dar.: Milch 

30 

7 

946 

506 

449 

fr 

.s 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

440 

283 

1 622 

903 

1 131 

• 

m 

34 Wald, Sonstiges^) 

333 

269 

286 

241 

287 


35 Bare Einnahmen 

2 837 

2 774 

4 058 

3 320 

3 449 


36 BesUmdsver.. Eigenverbr., NaUirall. .. „ 

5 

-5 

-77 

8 

38 


37 Betriebsertrag „ 

2 842 

2 769 

3 981 

3 329 

3 488 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

477 

562 

297 

441 

481 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm „ 

92 

120 

22 

66 

77 


40 Handelsdünger „ 

261 

302 

233 

271 

282 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

533 

328 

1 536 

935 

998 


42 dar.: Futtermittel .. 

275 

161 

1 176 

582 

628 

•a 

43 Arbeitshilfsmittel 

518 

444 

554 

565 

547 

e 

<1 

44 dar.: ünterhaltg Maschinen u. Geräte 

165 

142 

176 

182 

191 

a 

45 Abschreibuim Maschinen „ 

227 

204 

200 

233 

227 

s 

Ji 

46 Treibstoffe. C>le, Fette „ 

45 

41 

28 

50 

45 

fr 

47 Sachaufwand 

1 794 

l 577 

2 649 

2 187 

2 288 

m 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

78 

72 

34 

68 

76 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

44 

46 

65 

54 

55 


50 Betriebssteuem „ 

88 

76 

71 

69 

55 


51 Fremdlohnaufwand „ 

124 

300 

8 

88 

296 


52 Unfallversicherung 

17 

16 

17 

16 

14 


53 Betriebsaufwand „ 

2 023 

1 970 

2 744 

2 360 

2 654 


54 Lohnansatz^) „ 

633 

367 

950 

727 

405 


55 Arbeitsaufwand^) 

774 

684 

974 

832 

715 
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Wirtschaftsjahr 1973/74 


Markttruchtbetriebe 


Niedersachsen 


\ Betriebsart ^ 

''®"nwer' \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

Ml 

20—50 

Ml 

50 u. m. 

M2 

6—13,5 

M2 

20—50 

M2 

50 u m 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

5 107 

4 834 

3 585 

4 585 

4 246 


57 Vieh 

379 

200 

528 

1 279 

1 243 


58 Maschinen und Geräte 

1 053 

1 100 

956 

1 162 

1 160 


59 Umlaufkapital 

1 124 

943 

1 .503 

1 326 

1 224 

2 

a 

60 Aktivkapital 

7 662 

7 077 

6 573 

8 351 

7 874 

jt 

> 

61 Aktlvkapital DM/ AK 

17t 412 

197 124 

99 743 

154 942 

175 759 

jt 

< 

62 Maschinenkapital „ 

23 546 

30 629 

14 510 

21 553 

25 903 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

66,7 

68,3 

54,5 

54,9 

53,9 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

18,7 

18.4 

22,6 

29,2 

30,5 


65 Umlaufkapital 

14.7 

13.3 

22.9 

15.9 

15,5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

638 

627 

275 

676 

702 

e 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

301 

126 

144 

135 

211 

c 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

911 

826 

1 497 

1 396 

997 

«; jc 
m w 

69 Fremdkapital 

1 849 

1 579 

1 916 

2 206 

1 911 

a*» 

1 = 

70 Guthaben und Forderungen „ 

525 

596 

659 

592 

537 

1 = 

71 Zinsen 

123 

91 

78 

121 

115 

• 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

6.7 

5,7 

4,1 

5.5 

6.0 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

357 

311 

291 

245 

267 


74 Betriebsemkommen DM/ha LF 

960 

1 116 

1 262 

1 073 

1 144 

J3 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

21486 

31 100 

19 151 

19 904 

25 535 


76 Arbeitsertrag „ 

15 486 

24 200 

15 660 

14 481 

19 383 

ffi 

77 Reinertrag DM/ha LF 

186 

432 

288 

241 

429 


78 Reinertrag % d Aktivkap, 

2.4 

6.1 

4.4 

2.9 

5.5 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

35 231 

82 284 

24 636 

34 384 

74 218 


80 — Fremdlohnaufwand 

5 173 

23 336 

480 

3 350 

20 123 


81 - Pachtaufwand „ 

3 053 

5 876 

1 713 

2 360 

4 884 


82 ~ Fremdkapitalzinsen 

4 524 

6 683 

1 519 

3 890 

7 540 

C 

» 

83 + Pacht- u, Zinserträge ,, 

l 903 

3 419 

439 

798 

1 907 

E 

84 + vom Verpächter getr. Aufw 

278 

1 023 

223 

353 

774 

e 

85 = Gewinn 

24 662 

50 831 

21 584 

25 936 

44 350 

b 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

19 832 

44 212 

16 805 

18 476 

31795 

B 

2 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

14 471 

33 339 

14 632 

14 060 

23 087 


88 Gewinn DM/ha LF 

672 

690 

1 106 

809 

684 

9 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

23,2 

24,5 

27.6 

24.1 

19,4 

S 

3 

e 

90 Eigenkapitalveränderung ........... DM/ha LF 

16 

-57 

— 

130 

41 

x 

o 

«i 

5 t» 

91 Verglelchsremeinkommen^l . DM/Fam.-AK 

20 378 

44 426 

17 192 

18 985 

32 360 

£ 30 

E > 

92 Vergleichslohn^ 

22 985 

26 817 

21298 

22 170 

24 534 

S w 

o £ *» 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

5 339 

10 854 

2 187 

4 405 

8 715 


94 Summe d. Vergleichsansätze 

28 324 

37 672 

23 485 

26 576 

33 248 

?£ 

95 Abstand*) 

-7 946 

6 754 

-6 293 

-7 590 

- 889 

> 

96 Abstand'O) % 

-28,1 

17.9 

-26.8 

-28.6 

-2,7 


97 Gewinn DM/Fam. 

24 662 

50 831 

21 584 

25 936 

44 350 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

7 

51 

0 

15 

3 


99 -h Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

1974 

10 

9 096 

2 257 

696 


100 +• Renten 

247 

0 

687 

330 

280 

1 

101 - Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk. 

87 

62 

39 

7 

183 

2 

41 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ...... 

26 804 

50 829 

31 328 

28 531 

45 146 

E 

£ 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

20 788 

44 041 

22 643 

19 497 

31994 

C 

% 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam 

4 139 

2 702 

164 

1 417 

564 

S 

105 » Gesamteinkommen 

30 943 

53 531 

31492 

29 948 

45 710 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,05 

0,00 

0.10 

0,06 

0,02 


107 Haushaltspersonen 

3.7 

4.3 

3,5 

4,3 

4.8 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

2 249 

8 640 

1 233 

938 

3 532 


109 Sonstige persönliche Steuern 

401 

1 937 

41 

116 

603 

i • 

1 ? 

110 Persönliche Steuern ,, 

2 651 

10 577 

1 274 

1 054 

4 135 

.5 

111 Vermögensabgabe „ 

788 

1 525 

18 

369 

839 

15 

1 12 Kranken-, Rentenvers,, Alterskeisse ... „ 

3 054 

4 990 

1 735 

2 684 

3 619 

Is 

113 Lebensversicherung 

1 353 

3 767 

399 

1 193 

2 201 

b 

& 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

2 089 

4 195 

389 

1 510 

3 191 


115 Renten«) DM/ha LF 

370 

370 

129 

306 

320 
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Deutscher Bundestag — 1 , Wahlperiode 


Niedersachsen 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Futterbaubetriebe 


^ ^ V Betriebsart 

Kennwen \ BetriebsgröBe in 1000 DM STBE ') 

Fl 

6—13.5 

Fl 

13.5—20 

Fl 

20—50 

Ft 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

U 

23 

157 

20 


2 Standard belriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

9.5 

17.5 

34.0 

62.5 


3 Landwirtschaftlich genutzte Rache ha 

14.89 

20.52 

35,03 

56,98 


4 darunter: Pachtland % 

24.7 

31,7 

36.7 

36,7 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

950 

1 201 

1 359 

1 457 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

9.22 

6,77 

4.73 

3,79 

O 

B 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

97.2 

94.4 

83.7 

68.9 

a 

8 AK Je Betrieb AK/Betr. 

1.37 

1.39 

1.66 

2,16 

a 

9 Dauergrünland % LF 

85.8 

86.4 

85.6 

79.4 

n 

10 Hackfrüchte % AF 

8.9 

14.0 

6.5 

L5 

M 

n 

1 1 Ackerfutter „ 

4.9 

3,3 

6,0 

15,1 

u 

12 Rindvieh GV/100h«LF 

130,3 

144,9 

164,6 

173.9 


13 dar.i Milchkühe 

67.6 

76.8 

85,0 

94,1 


USchweine 

4.3 

9.8 

3.2 

5.2 


15 Sonst. Vieh 

1.4 

0.7 

0.7 

0.9 


16 Nutzvieh 

136,0 

155.4 

168,5 

179,9 


17 Getreide dt^ha 

32,2 

32,5 

34.7 

37.8 

1 “ 

18 Kartoffeln 

251 

233 

237 

190 

3 OB 

19 Zuckerrüben 

0 

0 

318 

0 

*2 ü 

w * 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 018 

4 219 

4 125 

4 301 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

200 

225 

187 

299 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

69 

45 

4 

e 

<1 

23 Wirtschaftsgebäude 

68 

392 

135 

190 

_o 

24 Maschinen und Geräte r« 

115 

118 

225 

194 

T5 

25 Vieh 

36 

36 

88 

107 

e 

> 

B 

26 Bruttoinvesütionen 

219 

616 

493 

494 


27 Nettoinvestitionen 

- 100 

416 

242 

285 


28 Bodenerzeugnisse 

18 

26 

41 

44 


29 dar.: Getreide. Hülsen-, Ölfrüchte 

5 

11 

25 

42 


30 Zuckerrüben 

0 

0 

l 

0 

e 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 263 

2 412 

2 426 

2 749 

4: 

32 dar.: MUch 

l 447 

1 336 

l 496 

1 755 

ft 

«• 

ja 

33 Schweine-, Ferkelverkauf „ 

101 

359 

124 

190 

ft 

ft 

0 

34 Wald, Sonstiges*) 

159 

235 

181 

178 


35 Bare Einnahmen „ 

2 439 

2 673 

2 648 

2 970 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall .. „ 

91 

108 

124 

128 


37 Betnebsertrag 

2 530 

2 780 

2 772 

3 098 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

210 

209 

228 

282 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

13 

6 

9 

16 


40 Handelsdünger 

177 

184 

197 

238 


41 Spezial aufwand der Viehhaltung „ 

829 

830 

864 

1 085 


42 dar.: Futtermittel 

582 

634 

660 

848 


43 Arbeilshilfsmittel 

458 

443 

414 

432 

B 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u, Geräte „ 

138 

168 

131 

161 

3 

45 Abschreibung Maschinen 

208 

156 

168 

148 

2 

46 Treibstoffe, öle. Fette 

20 

29 

30 

33 

_ft 

47 Sachaufwand 

1 805 

1 729 

1753 

2 042 

n 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg u. Grundv. 

75 

80 

60 

63 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

89 

44 

61 

62 


50 Betriebssteuern „ 

51 

100 

70 

66 


51 Fremdlohnaufwand 

7 

46 

62 

106 


52 Unfallversicherung 

14 

11 

11 

11 


53 Betriebsaufwand „ 

1 876 

1 885 

l 896 

2 225 


54 Lohnansatz*) „ 

1 558 

951 

660 

456 


55 Arbeitsaufwand**) 

1 579 

1 008 

733 

573 
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Wirtschaftsiahr 1973/74 


Futterbaubetliebe 


Niedersachsen 


^ \ Betriebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ‘) 

Fl 

6—13,5 

Fl 

13,5—20 

Fl 

20—50 

Fl 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

3 870 

4 229 

4 313 

4 401 


57 Vieh 

2 202 

2 506 

2 728 

2 912 


58 Maschinen und Geräte 

868 

727 

882 

799 


59 Umiaufkapital 

1 346 

t 053 

885 

909 

n 

60 Aktivkapital 

8 286 

8 517 

6 808 

9 021 


61 Aküvkapital DM/ AK 

89 869 

125 808 

186 219 

238 011 

< 

62 Maschinenkapital 

9413 

10 739 

18 644 

21 079 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

46,7 

49.6 

49.0 

48,8 


64 Vieh u. Maschinenkapital „ 

37.1 

38.0 

41,0 

41.1 


65 Umiaufkapital 

16,2 

12.4 

10.0 

10.1 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

785 

625 

644 

684 

ft 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

144 

60 

219 

133 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

1 885 

1 506 

1 821 

2 639 

« £ 

— ^ 

I| 

69 FremdkapitaP) „ 

2 814 

2 191 

2 684 

3 455 

70 Guthaben und Forderungen 

588 

327 

359 

403 

1 = 

71 Zinsen „ 

222 

123 

109 

108 

r 

72 21insen % d. Fremdkap, 

7.9 

5.6 

4.1 

3.1 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

217 

219 

222 

203 


74 Betriebsei nkommen DM/ha LF 

674 

952 

950 

990 


75 Betriebseinkommen DM/AK 

7 313 

14 064 

20 088 

26 128 


76 Arbeitsertrag 

4 167 

9 660 

13 570 

17 797 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 904 

-56 

217 

417 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-10.9 

-0.7 

2.5 

4.6 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

10 038 

19 536 

33 287 

56 422 


80 — Fremdlohnaufwand 

308 

1 167 

2 570 

6 697 


8t — Pftchtdufwand »» 

676 

1 336 

2 720 

3 830 


82 — Fremdkapitalzinsen „ 

3 305 

2 528 

3 832 

6 157 

e 

ft. 

83 Pacht- u. Zinserträge 

102 

360 

592 

455 

E 

JE 

84 -h vom Verpächter getr. Aufw 

130 

24 

297 

409 

ft* 

C 

85 ■» Gewinn „ 

5 981 

14 889 

25 054 

40 601 


86 Gewinn DM/Fam.-AK 

4 484 

11 356 

18 060 

27 302 


87 Arbeitsertrag Unternehmen 

2 505 

8 181 

13 268 

20 930 


88 Gewinn DM/ha LF 

402 

726 

715 

713 

e 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

15,8 

25.9 

25,6 

22.9 

e 

3 

e 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

— 

298 

131 

253 

u 

5 » 

91 Vergleichsreineinkommen*’) . DM/Fam.-AK 

4 771 

11734 

18 351 

27 558 

§ 

e 

92 Vergleichslohn») 

19 855 

21 532 

22 715 

24 140 

1 i’ 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

1 979 

3 158 

4 771 

6 371 

e 

“P 

94 Summe d. Vergleichsansatze „ 

21 834 

24 690 

27 487 

30 511 

o> n 

C O' 

95 Abstand’) 

-17 064 

-12 956 

-9 136 

-2 953 


96 AbsUnd“) % 

-78,2 

-52.5 

-33,2 

-9.7 


97 Gewinn DM/Fam. 

5 981 

14 889 

25 054 

40 601 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

1 512 

381 

42 

694 


99 Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

8 955 

6 637 

590 

6 579 


100 4- Renten ,, 

0 

88 

80 

22 

0 

1 

101 —Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk. „ 

5 

0 

22 


102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

16 443 

21 995 

25 745 

47 852 

c 

x: 

«t 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

11 325 

15 122 

18 331 

29 919 

E 

«) 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

56 

787 

788 

4 638 


105 = Gesamteinkommen 

16 499 

22 782 

26 533 

52 491 


106 Arbeitskr. m. außerbetr Erwerbs!. .. )e Farn. 

0.12 

0.14 

0,02 

0.11 


107 Haushaltspersonen 

3.6 

4.5 

4.3 

3.9 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 015 

817 

762 

2 547 


109 Sonstige persönliche Steuern „ 

7 

24 

81 

217 

i g, 
2? 

110 Persönliche Steuern 

1 022 

841 

843 

2 764 


111 Vermögensabgabe „ 

0 

3 

55 

44 

W ft 

?5 

1 12 Kranken-. Rentenvers.. Alterskasse ... .. 

1 623 

1 981 

2 485 

3 153 

? 0 

113 Lebensversicherung 

211 

314 

787 

1335 

cw 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

743 

526 

796 

1 156 


1 15 Renten*’) DM/ha LF 

325 

167 

148 

132 
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DeuUdier Bundestag — 7, Wahlperiode 


Niedersachsen 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Futterbaubetriebe 


^ X*, , \ Betriebsart ^ * * , 

fternwen \ Betriebsgröße in lOßO DM STBE *) 

F2 

6—13,5 

F2 

13,5—20 

F2 

20—50 

F2 

50 u. m. 


l Zahl der Betriebe 

21 

27 

159 

30 


2 StandardbetiiebseiiikDirimeii 1000 DM/Betr. 

13pl 

17J 

34.0 

65,1 


3 Laiidwixtschafllich genutzte Flache * ha 

15.63 

17,66 

32,90 

63,98 


4 darunter: Pachtland - % 

25,9 

30.4 

32,7 

36,7 


5 VergJeichswert DM/ha LF 

952 

1 055 

1 030 

^ 259 


6 AX-Besatz AK/IOO ba LF 

0.89 

B.08 

5,33 

3.88 

n 

B 

7 darunter : Familien ar bei iskrafte % 

94J 

97,5 

85,2 

58,8 


9 AK je Betrieb AK/Betr, 

1,48 

1,43 

1.75 

2,48 

s 

9 Dauergrünland % LF 

59p6 

55,3 

53.9 

49,1 

S 

10 Hackfrüchte % AF 

16,1 

15.5 

15,8 

14.3 


11 AckerfutI er 

4.2 

5.0 

6.4 

6,3 


12 Rindvieh GV/lOOba LF 

100,6 

1t8,2 

117,7 

117,3 


13 dar.; Milchkühe „ 

52,8 

65,5 

56,5 

51,2 


14 Schweine 

15,0 

22,8 

19,4 

12,2 


!5 Sonst. Vieh 

0,3 

0,8 

0,8 

1p5 


16 Nutzvieh „ 

115,9 

141,9 

137,9 

131,0 


17 Getreide dt^ha 

31,3 

35,7 

34,7 

38,6 

£ • 

1 S Kajtoff e ln 

227 

227 

250 

207 

n d 

* 1 

Ol * 

19 Zuckerrüben 

253 

410 

379 

353 

« * 

* 5 

20 Milchleistung kg/Kuh 

A 205 

4 125 

4 29t 

4 122 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

699 

165 

223 

202 


22 ßodenzukäufe DM/ha LF 

35 

120 

38 

19 


23 Wirtschaftsgebäude „ 

94 

404 

138 

229 

Q 

24 Maschinen und Geräte ,, 

232 

145 

271 

304 

« 

25 Vieh..... 

7 

-21 

34 

59 

> 

C 

26 Bruttoinvestitionen „ 

36B 

64 B 

481 

611 


27 Nettoinvesti tionen „ 

81 

250 

116 

314 


20 Bodener Zeugnisse m 

169 

241 

270 

378 


29 dar.: Getreide. Halsen*. Ölfrüchte 

97 

129 

132 

231 


30 Zuckerrüben 

7 

23 

28 

8? 

& 

31 Tierische Erzeugnisse ,, 

2 582 

2 674 

2 587 

2 291 


32 dar.: Milch ,, 

t ISO 

1 100 

1 037 

919 

V 

Bi 

J> 

33 Schweine-# Ferkelverkauf 

640 

938 

789 

587 

b 

E 

» 

34 Wald, Sonstiges^) 

216 

278 

192 

217 


35 Bare Einnahmen i.. 

2 967 

3 193 

3 050 

2 886 


36 Bestandsvei,* Eigen verbr., Nahirall. .. ,, 

103 

52 

B6 

93 


37 Betriebsertrag ,, 

3 069 

3 245 

3 135 

2 979 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion #. 

237 

284 

326 

333 


39 dar.; SchädJingsbekämpfungsm 

22 

27 

27 

39 


40 Handelsdünger 

183 

213 

243 

232 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung „ 

937 

1 05? 

1 041 

938 


42 dar.: Futtermittel 

664 

747 

728 

533 

■o 

43 Ar beitshüfs mittel ,* 

588 

579 

521 

462 

£ 

g 

44 dar.: ünterhallg Maschinen u, Geräte „ 

191 

193 

167 

156 

y 

3 

45 Abschreiburjg Maschinen 

226 

224 

207 

172 

S 

46 Treibstoffe, CHe, Fette 

37 

45 

45 

36 


4 7 Sa chauf wand ... ...» * . . . , 

2 027 

2 148 

2 115 

1 958 

n 

48 dar.: Unterb. Wirtschaftsg. u’ Grundv. „ 

70 

61 

58 

53 


49 Abschr. Wirtschaftsg.u. Gmndv, 

61 

59 

59 

55 


50 Betriebssteuem „ 

65 

91 

61 

72 


51 Fremdlohnautwand 

31 

15 

54 

172 


52 Unfallversicherung 

19 

14 

13 

13 


S3 Betriebsauf wand 

2 142 

2 269 

2 243 

2 216 


54 Lohnansatz^l „ 

1 284 

1 162 

723 

425 


55 Arbeitsaufwand^) „ 

1 334 

1 191 

790 

610 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahtpeilocie 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Futterbaubetriebe Niedersachsen 


„ V Btilriebsari 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE '1 

F2 

6—13,5 

F2 

13.5—20 

F2 

20—50 

F2 

50 u. m. 


56 Boden und WirtschafUgebäude .. DM/ha LF 

3 887 

3 000 

3 786 

3 878 


57 Vieh 

l 860 

2 272 

2 214 

2 113 


58 Maschinen und Gei ate 

1 154 

1 140 

1028 

914 


5d Umlaufkapital „ 

1 452 

1 478 

1 143 

985 

< 

60 AkEivkapitaJ „ 

a 353 

8 690 

0 170 

7 889 

J£ 

61 Aktivkapital OM^AK 

93 957 

107 544 

153 289 

203 332 

< 

62 Möschmenkapital 

12 977 

14 104 

19 292 

23 547 


63 Boden u. GebaudekapitaJ % des Aktlvkap. 

46,5 

43.7 

46.3 

49.2 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

36,1 

39.3 

39.7 

38.4 


65 Umlaufkapitai ..................................... 

17,4 

17.0 

14,0 

12,5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

459 

618 

589 

764 

i? 

67 Miuelfriatige Verbmdlidikeiten 

302 

130 

96 

157 

c 

?3 £ 

68 Langfristige Verbindlichkeiten .... ... 

1 735 

1 275 

1725 

1 208 

..iS 

69 FremdkapiUl^) „ 

2 495 

2 023 

2 410 

2 129 


70 Guthaben und Forderungen 

374 

393 

31? 

283 

b“ 

71 Zinsen ,, 

100 

130 

113 

134 

4J 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4,0 

6.4 

4.7 

6.3 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

298 

233 

223 

225 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

977 

1 006 

959 

946 

JE 

4^ 

75 Betrieb semkommen ......>..4 DM/AK 

10 995 

12 453 

17994 

24 436 

H 

76 Arbeitsertrag 

7 706 

8 689 

12 629 

17 319 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 356 

- 185 

169 

338 


76 Reinertrag % d Aktivkapi 

“4,3 

*2.1 

2.1 

4.3 


79 Betrieb seinkommen DM>Untern. 

16 258 

17 766 

31 550 

60 660 


60 FremdJohnaufwand 

825 

526 

2 210 

1 1 827 


81 - Pachtaufwand 

987 

1 182 

2 320 

5 034 


02 — FremdkapitaS zinsen * „ 

l 670 

2 287 

3 754 

8 579 

c 

fr 

83 + Pacht- a Zinserträge 

316 

150 

546 

928 

£ 

£ 

84 + vom Verpächter getr. AuJw. 

266 

117 

309 

882 

fr 

s 

85 = Gewinn p, 

13 357 

14 038 

24 121 

3? 031 

fr 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

9 537 

10 090 

16 iSl 

25 385 


S7 Arbeitsertrag Unlemehmen „ 

7 291 

7 292 

12 138 

17 514 


88 Gewinn DM/ha LF 

803 

795 

733 

579 

O 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

26,0 

24.4 

23,3 

19.3 

c 

c 

90 Ei genkapitaJ Veränderung DM/ha LF 

— 

20 

146 

5 

u# 

91 Vergleichsrein ein kommen^) - DM/Fam.-AK 

9 998 

m 478 

16 598 

25 766 

£ 

92 Vergleichslohn^l 

20 374 

2 t 019 

22 007 

24 462 

1 1" 

93 Zinsansatz f. Ei genkapital „ 

2 343 

2 798 

4 020 

7 830 


94 Summe d. Vergieichsansätze 

22 617 

23 817 

26 107 

32 291 

CT t 

i Öl 

95 Abstand’) 

-12619 

-13 339 

-9S09 

-6 525 


96 Abstand % 

-55.8 

-56,0 

-36,4 

-20.2 


97 Gewinn DM/Fam, 

13 357 

14 038 

24 121 

37 031 


96 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

0 

21 

19 

0 


99 + Einkünfte aus unselbst. Tätigk „ 

7 412 

3 455 

1 819 

883 

fr 

100+ Renten 

977 

406 

290 

0 

1 

101- Auf w , f . selbst . /unselbs t . Tä l ig k , » 

94 

97 

52 

0 

fr 

1 02 El nk ommen aus Erwerbstätigkei t , . . . . . 

21 652 

17 824 

26 197 

37 913 

€ 

X 

fr 

103 Einkommen aus Erwerbstat. .. DM/Fam.-AK 

14 073 

11 774 

16 965 

25 345 

c 

s 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam, 

858 

46 

596 

843 


105 = Gesamteinkommen 

22 509 

17 870 

26 793 

38 756 


106 Arbeitskr. m. auflerbeti Erwerbsi *, je Fam. 

0,14 

0,12 

0.05 

0.04 


107 Haushai tspersonen ,, 

4.2 

4*4 

5.0 

4.2 


106 Einkommensteuer DM/Fam. 

840 

490 

571 

2 295 


109 Sonstige persönliche Sieaem 

22 

44 

65 

268 

n 

V fr 

Ss* 

fl ^ 

110 persönliche Steuern „ 

870 

534 

637 

2 563 

M « 

Ä“ 

111 Vermögensabgabe ^ ^ 

41 

81 

153 

592 

w lil 

112 Kranken Re nlen vers, , Al terskasse ** 

1 814 

l 768 

2 450 

3 482 

? s 

^ w 

113 Lebensversicherung — 

210 

432 

610 

1 931 

fr 

o. 

1 14 Altenteil (bar u. Linbarl »» 

1 282 

815 

1 377 

2 889 


115 Renten*') DM/ha LF 

501 

300 

272 

293 
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Drucksache 7/3211 Deutscher Bundestag — 1 . Wahlperiode 


Niedersachsen 

Veredelungs- 

betriebe 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

j, , V Belnebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ') 

V2 

20—50 

XLA 

6—13.5 

XLA 

13,5—20 

XLA 

20—50 

XLA 

50 u. m 


1 Zahl der Betriebe 

22 

11 

18 

186 

55 


2 Standardbetriebsainkommen 1000 OM/Betr. 

35,8 

10.1 

16,9 

36,0 

66,4 


3 Landwirtschaftlich genutzte Riehe ha 

23,34 

11,40 

14.71 

29,88 

54,68 


4 darunter; Pachtland % 

13,6 

22,7 

31.6 

23,9 

25,1 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 270 

848 

1 U7 

1 029 

1 145 


6AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

6.06 

10,05 

8,73 

5,76 

4,52 

9 

c 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

94.7 

99,9 

98,4 

87.3 

64,4 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

L41 

1.15 

1,28 

1.72 

2.47 

M 

S 

9 Dauergrünland % LF 

22.1 

43,3 

35,8 

39,0 

34,9 

9 

10 Hackfrüchte % AF 

6.8 

11.2 

15,1 

17.3 

20,6 

M 

m 

1 1 Ackerfutter 

1.9 

4,8 

2,3 

4,0 

2,6 

u. 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

26,1 

69,0 

83,3 

91,1 

86.0 


13 dar.; Milchkühe 

9.4 

37,2 

46,2 

41,9 

35,4 


14 Schweine 

110,2 

41,9 

50,3 

46,8 

45.1 


15 Sonst. Vieh ,, 

3,0 

0,0 

0.1 

0.4 

0,7 


16 Nutzvieh 

139,3 

110,9 

133,7 

138,3 

131,8 


17 Getreide dt/ha 

38,4 

38,1 

35,9 

36,0 

36,1 

1 ' 

18 Kartoffeln „ 

332 

218 

262 

256 

246 

9 = 

19 Zuckerrüben 

320 

366 

437 

409 

431 

w • 

T 'S 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 218 

3 903 

3 866 

4 277 

4 389 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

217 

1 101 

183 

193 

199 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

25 

0 

0 

48 

0 

e 

Mt 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

416 

67 

393 

205 

181 

o 

24 Maschinen und Geräte 

290 

203 

284 

267 

341 

m 

25 Vieh 

40 

-4 

-91 

-9 

-7 

Mt 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

771 

266 

585 

511 

515 


27 Nettoinvestilionen 

429 

-80 

267 

173 

226 


28 Bodenerzeugnisse 

444 

204 

297 

327 

509 


29 dar.: Getreide.Hülsen'.Olfrüchte 

293 

121 

74 

114 

158 


30 Zuckerrüben 

19 

11 

47 

59 

143 

9 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

6 583 

3 552 

3 248 

3 284 

3 098 


32 dar.: Milch 

135 

735 

740 

759 

662 

S 

jO 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

4 598 

1 821 

t 698 

1 810 

1 736 

X 

H 

m 

34 Wald. Sonstiges^) „ 

297 

189 

222 

289 

277 


35 Bare Einnahmen 

7 323 

3 945 

3 767 

3 899 

3 884 


36 Best^uld$ve^., Eigenverbr. Naturall. .. „ 

91 

152 

28 

63 

98 


37 Betriebsertrag 

7414 

4 098 

3 794 

3 962 

3 982 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

324 

263 

346 

350 

407 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm „ 

49 

15 

35 

31 

46 


40 Handelsdünger „ 

202 

209 

230 

254 

281 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung „ 

4 431 

1 493 

1 289 

1 515 

1 533 


42 dar.: Futtermittel .. 

3 090 

1 238 

951 

1 069 

998 

9 

43 Arbeitshilfsmittel 

678 

718 

617 

573 

569 

c 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte ,. 

207 

188 

176 

179 

198 

j» 

9 

45 Abschreibung Maschinen „ 

234 

299 

257 

223 

205 

: 

A 

46 Treibstoffe, Öle, Fette „ 

63 

41 

51 

49 

51 

lU 

X 

47 Sachaufwand 

5 863 

2 674 

2 487 

2 735 

2 797 

m 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

117 

44 

47 

79 

82 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

108 

44 

61 

76 

70 


50 Betriebssteuern o 

113 

51 

100 

72 

68 


51 Fremdlohnaufwand „ 

28 

2 

14 

58 

157 


52 Unfallversicherung 

16 

18 

19 

15 

14 


53 Belriebsaufwand 

6 021 

2 744 

2 620 

2 880 

3 036 


54 Lohnansatz^) 

926 

1 593 

l 267 

785 

490 


55 Arbeitsaufwand-*) „ 

971 

l 613 

1300 

859 

661 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksadle 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Veredeltmgs- 

betriebe 


Niedersachsen 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 


Tf»nnu,«.i \ Betriebsart 

V2 

XLA 

XLA 

XLA 

XLA 

Kenn wen Belriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

20—50 

6—13,5 

13.S— 20 

20—50 

SO u, m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 132 

3 605 

4 065 

3 764 

3 742 


57 Vieh „ 

2 135 

1747 

2106 

2 185 

2 0B3 


58 Maschinen und Geräte ,, 

1 249 

1 134 

I 167 

1 151 

1 135 


59 Unü aufkapital ^ 

2 980 

1 912 

1 792 

l 493 

1 380 

"Er 

60 Aktivkapital 

10496, 

8 398 

9 129 

8 593 

8 341 

> 

61 AktivkapitaJ DM/ AK 

173 197 

83 561 

104 572 

149 187 

164 540 


62 Maschinenkapital 

20 604 

11 284 

13 363 

19 981 

25 113 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

39.4 

42.9 

44,5 

43.8 

44,9 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

32,2 

34,3 

35,8 

38,8 

38,6 


65 Umlaufkapital ,, 

28,4 

22.8 

19.6 

17,4 

16.5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

1 207 

545 

336 

539 

596 

E 

a 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

246 

444 

409 

88 

121 

c 

N g 

66 Langfristige Verbindlichkeiten ......... 

2 401 

208 

l 121 

1 529 

1 104 

-tE 

« u 

^ a 

69 FremdkapitaP) 

3 856 

1 198 

1 866 

2 156 

1 820 

1 = 

70 Guthaben und Forderungen 

366 

419 

426 

401 

428 

1" 

?1 Zinsen ,, 

195 

92 

95 

106 

103 

4e 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

5,0 

7.7 

5,1 

4,9 

5,7 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

281 

246 

202 

236 

255 


74 Betriebseinköinmen DM/ha LF 

1 438 

1 373 

1 207 

1 155 

l 118 

X 

a 

TSBetriebseinkommen DM/AK 

23 727 

13 660 

13 027 

20 058 

24 724 


76 Arbeitsertrag o 

17 665 

10 736 

lö 167 

14 836 

18 265 

m 

77 Reinertrag DM /ha LF 

467 

- 240 

^93 

29? 

457 


78 Remertrag %d Aklivkap. 

4.4 

-2.9 

-1.0 

3.5 

5,5 


7 9 Betriebseinkomm en D M/Untem. 

33 567 

15 65S 

17 756 

34 523 

61 103 


90 Fremdlohnaufwand „ 

1 046 

221 

489 

2 190 

9358 


91 - Pacblaufwand ,* 

906 

600 

876 

1 507 

3 244 


92 - Fremdkapitallinsen 

4 544 

1052 

t 395 

3 166 

5 642 

c 

t 

83 + Pacht- u. Zinserträge 

280 

227 

501 

536 

1 296 

e 

£ 

84 4 vom Verpächter geh. Aufw „ 

46 

77 

132 

204 

452 

a 

85 = Gewinn 

27 394 

14 085 

15 629 

28 400 

44 607 


86 Gewinn DM/Faim-AK 

20 443 

12 303 

12 368 

18 895 

28 035 


87 Arbeitsertrag Unternehmen 

16 526 

9 943 

9 627 

14 686 

20 620 j 


SB Gewinn DM/ha LF 

1 173 

1 235 

l 062 

950 

818 

C; 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

15.8 

30.0 

27,8 

23.9 

20,4 

P 

3 

P . 

90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 

271 

— 

- 104 

115 

193 

£ 

b 

n CE 

91 Vergleichsrememkommen^j . DM/Fam.-AK 

20 906 

12 889 

12 920 

19 440 

29 257 

g §(J 

1 => 

92 VergleichslohnT „ 

22 028 

20 405 

2t 410 

22 097 

23 978 

1 £- 

93 Zinsansatz f. Etgenkapital«) 

3 919 

2 363 

2 741 

4 201 

7 380 

c « 

5 SS 

* E 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

25 94? 

22 768 

24 152 

26 298 

31 357 

S 

95 Abstand^) n. 

-5041 

-9 879 

- n 232 

-6 858 

-2 100 

> 

96 Abstand^*! % 

-19,4 

-43,4 

-46,5 

-26.1 

-6.7 


97 Gewinn * DM/Fam, 

27 394 

14 085 

15 629 

28 400 

44 607 


98 4 Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

345 

332 

0 

220 

0 


99 4 Einkünfte aus vmselhst. Tätigk „ 

1 805 

5 875 

2 464 

2 220 

86 


lOO 4 Renten 

28 

631 

835 

235 

62 

1 

101 -Aufw. L selbst./unselbst, Tätigk. 

43 

0 

33 

181 

213 

a 

102 Hinkommen aus Erwerbstätigkeit 

29 529 

20 922 

18 895 

30S93 

44 542 

i 

’S 

103 Einkommen aus Erwerb stät. DM/Fam. -AK 

21 054 

16 723 

13 862 

19 603 

27 956 

e 

fr 

104 4 sonstige Einkünfte DM/Fam 

2 357 

1 299 

1 378 

715 

373 

E 

3 

105 Gesamteinkommen 

31 896 

22 221 

20 273 

31 609 

44 915 


106 Arbeitskr. m. auherbetr. Erwerbsi. |e Farn. 

0,06 

0,11 

0,10 

0,07 

0.00 


107 Haushaltspersonen *, 

4,3 

4,7 

4.5 

5.4 

4,9 


108 Einkommensieuer DM/Fam. 

589 

666 

279 

524 

2 275 


109 Sonstige persönliche Steuern 

68 

16 

33 

85 

330 

9 CR 

1 10 Persönliche Steuern 

656 

682 

312 

609 

2 605 


111 Vermögensabgabe ... 

207 

0 

88 

165 

595 

U « 

e5 

1 12 Kranken-» Rentenvers.. Alterskasse ... ,, 

2 311 

1 099 

2 796 

2 587 

3 330 

11 

1 13 Lebensversicherung 

709 

593 

612 

617 

1 eil 

CI 

h 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

t 482 

121 

735 

1468 

1 970 


115 Renten*^) DM/baLF 

413 

69 

325 

323 

234 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Nordrhetn-Westfalen 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Markftnichtbetiiebe 


V Betriebsart 

is^ennwert \ Betriebsgröße in tOOO DM STBE *) 

Ml 

20—50 

Ml 

50 u. m. 

M2 

20—50 

M2 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

26 

23 

88 

52 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

42.5 

79,6 

41,5 

78.0 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

41,60 

67,96 

29,74 

56,76 


4 darunter: Pachtland % 

33,1 

53,5 

38,1 

30,5 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

2 343 

2 254 

2.360 

2 095 


6 AK-Besatz AK/lOO ha LF 

3,73 

3,36 

5,55 

3,94 

e 

7 darunter: FamiUenarbeitskräfte % 

74.0 

57.4 

81,3 

52.8 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,55 

2,28 

1.65 

2,24 

9 

9 Dauergrünland % LF 

6.3 

5.4 

13,7 

12.4 


10 Hackfrüchte % AF 

16,4 

24.6 

22,0 

21,3 

Jt 

1 1 Ackerfutter .. 

0.7 

-1.2 

3.3 

1.7 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

15,2 

17,0 

53,1 

48,4 


13 dar.: Milchkühe „ 

0.9 

3.7 

25.0 

19,3 


14 Schweine 

6,6 

n.i 

25,6 

32,0 


15 Sonst. Vieh 

0.7 

0,3 

0.6 

0.9 


16 Nutzvieh 

22,6 

28,4 

79,3 

81.3 


17 Getreide dt/ha 

46,6 

45,7 

45,5 

45,8 

« ß 

9 g. 

18 Kartoffeln 

334 

368 

259 

261 


19 Zuckerrüben 

461 

434 

457 

437 

E *5 

UJ 

20MUchleistung kg/Kuh 

3 849 

4 860 

4 415 

4 610 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

207 

225 

212 

205 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

108 

24 

112 

82 


23 Wirtschaftsgebäude 

58 

93 

83 

74 

o 

24 Maschinen und Geräte 

251 

263 

262 

417 

m 

25 Vieh 

- 120 

-22 

38 

-11 

> 

c 

26 Bruttoinvestitionen 

297 

357 

496 

563 


27 Nettoinvestitionen 

41 

122 

42 

224 


28 Bodenerzeugnisse 

1 817 

1 869 

1 513 

1 378 


29 dar.: Getreide, Hülsen -.Ölfrüchte 

1 206 

1 033 

701 

668 


30 Zuckerrüben „ 

419 

593 

469 

419 

9 

m 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

945 

1 065 

2 284 

2 874 


32 dar.: Milch 

45 

69 

472 

407 

«1 

£ 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

551 

556 

1 157 

1 784 

X 

m 

34 Wald. Sonstiges^) 

360 

291 

283 

321 


35 Bare Einnahmen „ 

3 122 

3 225 

4 080 

4 573 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Natur all. .. „ 

-98 

-3 

88 

35 


37 Betriebsertrag 

3 024 

3 221 

4 168 

4 608 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... „ 

487 

549 

493 

516 


39 dar.; Schädlingsbekämpf ungsm „ 

88 

107 

77 

103 


40 Handelsdünger 

295 

304 

304 

284 


41 Spezialaufwand der Viehh^ütung 

539 

647 

1 235 

1 681 


42 dar.; Futtermittel 

273 

300 

761 

886 


43 Arbeitshilfsmitte] 

525 

486 

602 

605 

« 

44 dar.: Unterhai tg Maschinen u. Geräte 

121 

140 

176 

172 

9 

45 Abschreibung Maschinen .. — 

212 

188 

260 

238 

m 

m 

JO 

46 Treibstoffe, öle, Fette 

48 

49 

43 

46 

X 

47 Sachaufwand 

1 855 

1 894 

2 588 

3 100 

m 

48 dar.; Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

83 

51 

60 

87 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

44 

47 

61 

70 


50 Betriebssteuem 

53 

85 

57 

49 


51 Fremdlohnaufwand „ 

145 

173 

104 

294 


52 Unfallversicherung 

19 

18 

19 

19 


53 Betriebsaufwand „ 

2 072 

2 170 

2 768 

3 462 


54 Lohnansatz^) 

583 

471 

856 

458 


55 Arbeitsaufwand^) „ 

747 

662 

979 

771 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


WirUchaftsJahr 1973/74 


Marktfnichtbetrlebe 


Nordrhein-Westfalen 


j, \ Betriebsart 

Kennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE M 

Ml 

20—50 

Ml 

50 u. m. 

M2 

20—50 

M2 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

5 469 

5 271 

5 519 

5 166 


57 Vieh 

358 

448 

1 254 

1 280 


58 Maschinen und Geräte 

1 254 

1 060 

1 410 

1 443 


59 Umlaufkapital .. 

1 097 

1 054 

1 566 

1 571 

5 

6 

« 

60 Aktivkapital .. 

8 177 

7 833 

g 749 

9 459 

JC 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

219 236 

233 129 

175 653 

240 077 

1 

62 Maschinenkapital 

33 609 

31 535 

25 402 

36 624 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

66,9 

67,3 

56,6 

54,6 


64 Vieh u. Maschinenkapital .» 

19,7 

19,3 

27.3 

28,8 


65 Umlaufkapital 

13.4 

13,5 

16,1 

16,6 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha UP 

747 

370 

600 

521 

e 

« 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

17 

417 

142 

162 

B 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 102 

646 

1 603 

1 290 


69 Fremdkapital^l 

l 865 

1 433 

2 346 

l 973 

70 Guthaben und Forderungen 

634 

411 

752 

575 

1= 

71 21in$en 

136 

93 

116 

106 

•> 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

7.3 

6,5 

4,9 

5.4 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

340 

370 

343 

340 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 116 

1 242 

1 522 

1458 

X 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

29 925 

36 971 

27 426 

37 017 


76 Arbeitsertrag 

22 252 

28 812 

21 278 

28 614 

a 

77 Reinertrag DM/ha LF 

369 

580 

543 

687 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

4.5 

7.4 

5,6 

7.3 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

46 434 

84416 

45 272 

82 777 


80 — Fremdlohnauiwand 

6 824 

12 970 

3 652 

17 758 


81 — Pachtaufwand 

4 379 

12 913 

4 123 

5 780 


82 — Fremdkapitalzinsen 

5 656 

5 217 

3 447 

6 016 

£ 

83 -H Pacht- u. Zinserträge 

2 376 

1 932 

1 478 

1 308 

E 

£ 

84 -h vom Verpächter getr. Aufw „ 

697 

1 959 

575 

911 


85 — Gewinn .• 

32 648 

57 207 

36 102 

55 442 

« 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

28 435 

43 618 

26 914 

46 964 

B 

D 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

21 611 

34 881 

21 950 

35 902 


88 Gewinn DM/ha LF 

785 

842 

1 214 

977 

a 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

25,5 

25,9 

28,8 

21,1 

B 

3 

c 

90 Eigenkapital Veränderung ........... DM/ha LF 

103 

132 

183 

219 

V 

91 Vergleichsreineinkommen*) , DM/Fam.-AK 

28 541 

43 995 

27 203 

47 444 

1 i» 

92 Vergleichslohn 

23 442 

26 214 

22 891 

25 670 

II- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital^) 

6 770 

8 803 

4 953 

11 165 

3|S 

OlS 
Z O» 

94 Summe d. Vergleichsansätze ,, 

30 212 

35 017 

27 844 

36 835 

95 Abstand*) „ 

-l 670 

8 978 

- 640 

10 609 

> 

96 Abstand»») % 

-5,5 

25,6 

-2.3 

28,8 


97 Gewinn DM/Fam. 

32 648 

57 207 

36 102 

55 442 


98 -»-Einkünfte aus selbst. TäUgkeit „ 

693 

0 

208 

2 440 


99 -»-Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

0 

25 

103 

98 

£ 

100 -»-Renten „ 

525 

88 

248 

482 

E 

101 - Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk. .... 

1 699 

0 

117 

2 299 

£ 

S 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit „ 

32 167 

57 320 

36 544 

56 163 

E 

a 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

26 756 

43 704 

27 153 

47 054 

B 

t. 

& 

104 -»- sonstige Einkünfte DM/Fam. 

J5 74S 

9 023 

2 308 

3 133 

B 

105 ** Gesamteinkommen * 

47 912 

66 344 

38 852 

59 296 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,05 

0,00 

0.00 

0,01 


107 Haushaltspersonen „ 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

3 236 

5 296 

883 

4 440 


109 SonsUge persönliche Steuern „ 

724 

1 006 

113 

719 

C 

s • 

2 * 

110 Persönliche Steuern „ 

3 960 

6 302 

996 

5 159 

<e ~ 

jg“ 

111 Vermögensabgabe 

771 

744 

404 

827 

W « 

112 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... „ 

3 746 

5 187 

3 417 

4 425 

|S 

113 Lebensversicherung 

1 319 

1 952 

1 122 

2 236 

B * 

B. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

3 046 

975 

1 503 

2 012 


1 15 Renten»») DM/ha LF 

476 

93 

329 

230 


ErUuterung der FuAooten auf Seile 114 


U5 


Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Nordrhein-Westfalen 


WlrUchaiUtabr 1973/74 


Futterbaubetliebe 


Kennwert \ Betncbsart 

Kennwert \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ») 

Fl 

6—13.5 

Fl 

13,5—20 

Fl 

20—50 

1 Z^üll der Betriebe 

10 

24 

107 

2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr« 

9.7 

17.7 

29,3 

3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

14,49 

18.68 

26,36 

4 darunter; Pacht 1 and % 

21,6 

32.4 

46,1 

5 Vergleichswert DM/ha LF 

824 

983 

1 310 

6AK-Besat2 AK/100 ha LF 

7,01 

6,44 

5,69 

e 7 darunter: FamiUenarbeitskräfte % 

98,7 

99,7 

93,5 

1 8 AK je Betrieb AK'Betr. 

1,02 

1.20 

1,50 

S 9 Dauergrünlemd % LF 

82,5 

89,9 

80,2 

2 10 Hackfrüchte % AF 

10.2 

13,0 

6,3 

^ 11 Ackerfutter 

«f 

4,5 

4.6 

13,7 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

129,2 

169.5 

185,7 

13 dar.: Milchkühe „ 

70.8 

94,3 

106,2 

14 Schweine „ 

0.8 

l.l 

2.5 

15 Sonst. Vieh 

0.0 

0.5 

0.6 

16 Nutzvieh „ 

130.0 

171.1 

188.8 

17 Getreide dt/ha 

32.5 

33,1 

37.9 

1 S 18 Kartoffeln 

206 

235 

257 

Zz 19 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

Ui “ 

25 20 Milchleistung kg/Kuh 

4 069 

3 905 

4 250 

21 Legeleistung Stck/Legehenne 

193 

317 

198 

22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

139 

38 

1 23 Wirtschaftsgebäude 

146 

74 

186 

2 24 Maschinen und Geräte 

289 

190 

329 

= 25 Vieh 

7 

-36 

79 

1 26 Bruttoinvestitionen „ 

442 

368 

632 

27 Nettoin vesUtionen 

76 

49 

275 

28 Bodenerzeugnisse 

33 

47 

92 

29 dar-: Getreide, Hülsen-.Olfrüchte „ 

2 

l 

36 

30 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

g« 31 Tierische Erzeugnisse „ 

2 073 

2 588 

3 114 

i 32dar.:MÜch 

l 190 

1 560 

1 966 

S 33 Schweine-. Ferkelverkauf „ 

24 

47 

170 

% 34 Wald, Sonstiges^) 

299 

368 

287 

35 Bare Einnahmen 

2 406 

3 003 

3 493 

36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall. .. „ 

98 

36 

129 

37 Betriebsertrag „ 

2 504 

3 038 

3 622 

38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... „ 

163 

180 

244 

39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm 

15 

6 

11 

40 Handelsdünger 

134 

161 

208 

4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung „ 

571 

756 

1 157 

42 dar.: Futtermittel «, 

447 

586 

841 

•o 43 Arbeitshilfsmittel 

500 

440 

498 

1 44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

148 

134 

148 

*3 45 Abschreibuim Maschinen 

251 

219 

238 

S 46 Treibstoffe. Öle. Fette 

23 

19 

28 

t 47 Sachaufwand 

1 554 

1711 

2 171 

“ 48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

69 

53 

63 

49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

115 

99 

90 

50 Betrlebssteuem 

31 

22 

33 

51 Fremdlohnaufwand 

5 

2 

29 

52 Unfallversicherung 

9 

9 

12 

53 Betriebsaufwand „ 

1 599 

1 744 

2 245 

54 Lohnansatz^l „ 

1 011 

953 

830 

55 Arbeitsaufwand^) 

1 025 

964 

870 


Erläuterung der FuAnolen aul Seit* 114 


146 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschafts)ahr 1973/74 


Futterbaubetliebe 


Nordrhein-Westfalen 


j. \ Betriebsart. ............ . 

Kennwert \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ') 

Fl 

6—13.5 

Fl 

13,5—20 

Fl 

20—50 

56 Boden und Wirtschriltsgebäude DM/ha LF 

3 444 

3 816 

4 330 

57 Vieh 

2 105 

2 772 

3 057 

58 Maschinen und Gerate 

892 

l 022 

1 191 

59 Umlaufkapital 

1 055 

1 038 

1 104 

60 Aktivkapita) 

7 497 

8 647 

9 682 

1 61 Aküvkapital DM/AK 

)06 945 

134 278 

170 158 

< 62 Maschinenkapital «. 

12 729 

15 863 

20 935 

63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

45,9 

44.1 

44,7 

64 Vieh u. Maschinenkapital 

40,0 

43.9 

43.9 

65 Umlaufkapital „ 

14.1 

12,0 

11.4 

66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

83 

138 

305 

£ 67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

14 

56 

134 

Bq 68 Langfristige Verbindlichkeiten t» 

460 

2 647 

3 339 

“it 69 Fremdkapital^l 

558 

2 842 

3 778 





5 ■§ 70 Guthaben und Forderungen „ 

631 

454 

567 

E ** 71 Zinsen 

16 

89 

112 

^ 72 21insen % d. Fremdkap. 

2.8 

3,1 

3,0 

73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

129 

138 

219 

74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

919 

1305 

1 418 

'S 75 Betriebseinkommen DM/AK 

13 112 

20 270 

24 922 

'B 76 Arbeitsertrag 

9 369 

15 570 

18 967 

ö 77 Reinertrag DM/ha LF 

- 106 

341 

548 

78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-1.4 

3.9 

5.7 

79 Betriebseinkommen DM/Unlem. 

13317 

24 385 

37 385 

80 — Fremdlohnaufwand 

205 

202 

1 076 

81 — Pachtaufwand 

405 

834 

2 490 

82 — FremdkapitaJzinsen „ 

230 

1 666 

2 961 

Z 83 4- Pacht- u. 2Unserträge .. 

98 

288 

469 

1 84 -f vom Verpächter getr Aufw 

96 

117 

414 

1 85 = Gewinn .. 

12 671 

22 087 

31 740 

S 86 Gewinn DM/Fam.- AK 

12 638 

18417 

22 630 

^ 87 Arbeitsertrag Unternehmen 

9 288 

15 619 

19 328 

88 Gewinn DM/ha LF 

875 

1 182 

1 204 

89 Gewinnrate Gew. % d, Untem.-Ertr. 

34.8 

38,7 

33.1 

3 90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 

— 

300 

191 

JS 

t ^ 91 Vergleichsreineinkommen*) , DM/Fam.-AK 

13 073 

18 826 

22 965 

1 1 » 92 Vergleichslohn») .. 

21 877 

22 326 

22 615 

1 93 Zinaansatz f. Eigenkapital*) 

3 348 

2 802 

3 304 

c 5 *** 

ü: 94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

25 225 

25 128 

25 919 

2*S 

« * 95 Abstand*) „ 

-12 152 

-6 303 

-2 954 

^ 96 Abstand*®) % 

-48,2 

-25,1 

-11.4 

97 Gewinn DM/Fam. 

12 671 

22 087 

31 740 

98 + Einkünfte aus selbst. TäUgkeit 

0 

0 

0 

99 4> Bnkünfte aus unselbst. Tätigk 

11 948 

2 863 

1 745 

» 100 4* Renten 

1 645 

l 141 

64 

1 101 - Aufw. f. selbst /unselbst. Tätigk 

0 

0 

68 

t 102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit „ 

26 264 

26 091 

33 481 

1 103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

<1 

20 951 

19 936 

23 209 

e 

» 104 4 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

89 

1 561 

3473 

^ 105 = Gesamteinkommen 

26 353 

27 651 

36 954 

106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0.25 

0,11 

0,04 

107 Haushaltspersonen 

5.1 

5.1 

5.4 

108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 354 

325 

325 

1 09 Sonstige persönliche Steuern „ 

97 

2 

11 

c 

1 110 Persönliche Steuern 

1 451 

327 

336 

*25 1 1 1 Vermögensabgabe 

.c“* 

0 

0 

70 

Ü * 

112 Kranken-. Rentenvers., Aiterskasse ... „ 

2 517 

2 053 

2 826 

C $ 113 Lebensversicherung 

491 

551 

976 

£ 114 Altenteil (bar u. unbar) 

0 

94 

54 t 

1 15 Renten") DM/ha LF 

0 

33 

133 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Nordrhein-Westfalen 


WirUchaitsJahr 1973/74 


Futterbaubetriebe 


^ \ Betriebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

F2 

6—13.5 

F2 

13,5—20 

F2 

20—50 

F2 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

17 

34 

170 

21 


2 Standardbetriebseinkommen lOOODM/Betr. 

10,3 

16.3 

34,5 

69,3 


3 Landwirtschaftlich genutzte Räche ha 

12.41 

15,45 

27.66 

51,17 


4 darunter: PachUand % 

22,1 

30,0 

36,1 

33,5 


5 Verglcichswert DM/ha LF 

935 

1 267 

1 585 

1 849 


6 AK-Besatz AK/lOO ha LF 

9,42 

10,51 

6,10 

5,20 

o» 

c 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

99,6 

99,6 

87.9 

48,5 

e 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.17 

1,62 

1,69 

2,66 

5 

s 

9 Dauergrünland % LF 

57.1 

53.8 

47,6 

46.4 

e 

10 Hackfrüchte % AF 

16,7 

13,2 

10,3 

13.3 


11 Ackerfutter 

13,0 

6,9 

12,9 

13,4 

Im 

12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

125,6 

124,2 

140,9 

143,5 


13 dar.; Milchkühe „ 

59,1 

74.4 

75,2 

76.2 


14 Schweine 

12.4 

17.4 

19,3 

26,3 


15 Sonst. Vieh 

0.5 

0.9 

0,6 

0.5 


16 Nutzvieh „ 

138,5 

142,5 

160.7 

170.4 


17 Getreide dt/ha 

32,7 

35,6 

40,1 

40,6 

1| 

10 Kartoffeln 

240 

234 

232 

237 

»5 

19 Zuckerrüben 

0 

510 

475 

423 


20 Milchleistung kg/Kuh 

3 945 

4 123 

4 417 

4 417 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

196 

t9l 

223 

189 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

0 

80 

0 

£ 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

196 

168 

201 

58 

£ 

24 Maschinen und Geräte 

210 

479 

289 

192 

•i 

25 Vieh 

74 

32 

95 

-13 

> 

c 

26 Bruttoinvestltionen 

481 

679 

665 

237 


27 Nettoinvestitionen 

132 

237 

334 

-13 


28 Bodenerzeugnisse 

164 

157 

350 

487 


29 dar.: Getreide, Hülsen-.Ölfrüchte „ 

67 

83 

ISO 

245 


30 Zuckerrüben 

0 

8 

92 

125 

Ol 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 361 

3 090 

3 249 

3 740 


32 dar.: Milch „ 

902 

1 301 

1 422 

1 568 


33 Schweine-, Ferkelverkauf 

479 

795 

877 

1 438 

X 

tt 

34 Wald, Sonstiges^) „ 

316 

322 

235 

243 


35 Bare Einnahmen „ 

2 841 

3 568 

3 834 

4 469 


36 BesUmdsver.. Eigenverbr., Naturall 

243 

144 

163 

33 


37 Betriebsertrag 

3 084 

3 712 

3 998 

4 502 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

250 

272 

343 

406 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

12 

23 

33 

41 


40 Handelsdünger 

197 

198 

251 

282 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

799 

1 210 

l 360 

1 906 


42 dar.: Futtermittel 

S24 

858 

953 

1 302 

TI 

43 Arbeitshilfsmittei 

520 

567 

558 

534 

« 

% 

44 dar.; Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

128 

161 

169 

159 

* 

3 

45 Abschreibung Maschinen 

251 

251 

235 

190 

3 

A 

46 Treibstoffe, öle, Fette 

45 

43 

41 

39 

X 

47 Sachaufwand 

1 866 

2 346 

2 533 

3 177 

« 

48 dar.; Unterh. Wirtschaftsg. u. Giundv. 

86 

73 

74 

108 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

97 

79 

70 

59 


50 Betriebssteuem 

32 

60 

48 

47 


51 Fremdlohnaufwand 

3 

5 

58 

429 


52 Unfallversicherung 

11 

12 

13 

15 


53 Betriebsaufwand 

l 912 

2 422 

2 653 

3 667 


54 Lohnansatz') 

l 374 

1 494 

910 

500 


55 Arbeitsaufwand^) 

1 388 

1 511 

981 

943 
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Deutscher Bundestag — 7* Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


WirtschafUjahr 1973/74 Futterbaubetriebe Nordrheiü-Westialen 


\ Betriebsart * . < . » . * . . 

tvennwen \ Belrlebsgrößo in lÜOO DM STBE ») 

F2 

6 — 13.5 

F2 

13,5—20 

F2 

20—50 

F2 

50 u. m. 


56 Boden mid Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 M6 

4 395 

4 661 

4 831 


57 Vieh 

2 231 

2 290 

2 583 

2 729 


58 M aschinen und Geräte * 

1 140 

1 264 

1 193 

097 


59 Umlaulkapital ,, 

1 426 

1 718 

1 452 

1 550 


60 Aktivkapital 

8 442 

9 667 

9 889 

10 008 

> 

61 Aklivkapilal DM/AK 

89 616 

91 979 

182 114 

192 454 

< 

62 Maschinenkapital „ 

12 098 

12 024 

19 561 

17 250 


63 Boden u. Gebäudekapital % des AkUvkap 

43,2 

455 

47.1 

40,3 


64 Vieh u. Maschinen kapital 

39,9 

36,8 

38,2 

36.2 


65 Umlaufkapital „ 

16.9 

17,8 

14.7 

15.5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten .. DM/ha LF 

91 

308 

322 

513 

£ 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

t40 

192 

135 

343 

_= ^ 

M £ 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

762 

1552 

2 283 

1 546 

lä “ 

69 Fremd kapital^) 

993 

2 052 

2 739 

2 403 

70 Guthaben und Forderungen 

463 

488 

501 

437 


71 Zinsen. 

50 

1X5 

118 

176 

iT 

72 Zinsen — % d> Fremdkap. 

5.1 

5,6 

4,3 

7.3 


73 Facht DM/ha Pachtfl. 

186 

229 

274 

313 


74 Beiriebsemkoinmen DM/ha LF 

1 186 

1 307 

1 416 

1 278 

JGf 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

12 585 

12 432 

23 216 

24 506 


76 Arbeitsertrag * 

9 449 

9 213 

17 542 

17 850 

a 

77 Reinertrag ... DM/ha LF 

- 202 

- 205 

435 

335 


78 Reinertrag % d Akhvkap. 

-2,4 

-2.1 

4.4 

3.3 


79 Betnebseinkomtnen DM/Untem. 

14 710 

20186 

39 174 

65 425 


80 - Fremdlohnaufwand „ 

166 

261 

l 966 

22 698 


81 - Pachtaufwand 

410 

l 067 

2 530 

4 703 

e 

tu 

82 - Fremdkapitaizinsen 

83 + PachL u. Zinserträge „ 

623 

121 

1 778 

99 

3 263 

581 

9 084 

896 

S 

84 4- vo m Vetpä ch ter g eti . A ufw , , 

54 

79 

343 

818 

4i 

ä 

85 = Gewinn „ 

13 665 

17 259 

32 338 

30 654 

& 

06 Gewinn DM/Fam.-AK 

U 758 

10 670 

21 SU 

23 770 

C 

li 

67 Arbeitsertrag Umernehrnen ^ 

9 120 

8 338 

17 595 

U 193 


86 Gewinn DM/ha LF 

1 103 

l U7 

1 169 

599 

& 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

35.6 

30.0 

294 

13,3 

» 

E 

90 Et genkapilfll Veränderung DM/ha LF 

— 

155 

192 

- 211 

a 

u 

» 

9 1 Veigleichsreineinkommen*! , DM/Fam.-AK 

12 423 

11 061 

22 257 

24 345 

|l» 

92Vergleichslohn^ 

21276 

20 824 

22 255 

25 188 

li' 

93 Ztnsansat 2 f. Eigenkapltal*) *, 

2 637 

2 326 

4 221 

9 570 

E JE* 

m -S 

“ äI 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

23 913 

23151 

26 477 

34 758 

? ** 

r B' 
> 

95 Abstand*! - 

- n 489 

- 12 090 

-4 219 

-10 414 

96 Abstand % 

-48,0 

-52,2 

-15.9 

-30,0 


97 Gewinn DM/Fam. 

13 685 

17 259 

32 338 

30 654 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit ....... „ 

0 

0 

206 

0 


99 + Einkünfte aus unselbst, Tätigk, 

8 692 

2 452 

484 

65 


100+Renten „ 

0 

206 

259 

0 

i 

101 — Aufw. f . selbst./unselbst. Tätigk. 

292 

0 

0 

0 


102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit „ 

22 085 

19 917 

33 287 

30 719 

E 

a 

v 

103 Einkommen aus Erwerbsiai. DM/Fom.-AK 

17 164 

11 766 

22 136 

23 821 

c 

5 

104 ^ sonstige Einkünfte ... DM/Fanr 

1 310 

2 696 

2 039 

1 344 

Z} 

105 = Gesamteinkommen 

23 395 

22 613 

35 326 

32 064 


106 Arbeitskr, m. auöerbetr. Erwerbst. Je Farn. 

0.12 

0,08 

0,02 

0,00 


107 Haushaltspersonen 

5,0 

5.4 

5,5 

s.o 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

t 005 

325 

556 

2 342 


109 Sonstige persönliche Steuern ...... 

3 

6 

53 

200 

E 

4 g. 

3 D" 

1 10 Persönlidie Steuern 

! 008 

331 

609 

2 542 

« “ 

JS 

1 1 1 Vermögensabgabe ,, 

2 

0 

191 

esB 


112 Kran ken * , Renten vers . , Alterskasse ... . , 

2 156 

2 068 

2 994 

3 899 

? 2 

113 Lebensversicherung 

185 

326 

756 

l 347 

IK 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

36 

66 

530 

710 


115 Renten"! DM/ha LF 

19 

28 

124 

90 
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Drucksache 7/3211 Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Nordrhein-Westfalen 

Veredelimgs- 

betrlebe 

WlrtschafU)ahr 1973/74 

Landwtrischaftllche Gemlschtbetriebe 

V Betriebsarl 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

V2 

20—50 

XLA 

6—13.5 

XLA 

13.5—20 

XLA 

20—50 

XLA 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

30 

23 

28 

135 

34 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Beti. 

38.0 

9,7 

18,0 

35,8 

65.5 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

19,61 

9,91 

14.12 

23,55 

40,37 


4 darunter: Pachtland - % 

37.2 

22,2 

29.8 

33,1 

37,1 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 854 

1 532 

1 661 

l 913 

2 178 


6AK-Besat2 AK/100 ha LF 

8.43 

13,28 

10,24 

7.50 

5,60 

CB 

e 

7 darunter: Famihenarbeitskräfte % 

87,2 

99,6 

99,1 

85.6 

66,1 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.65 

1,32 

1.45 

1.77 

2,26 

«B 

9 Dauergrünland % LF 

14,3 

34,1 

36,6 

31,2 

28,7 

K 

10 Hackfrüchte % AF 

9.1 

8,8 

11.5 

16.6 

17,3 

<% 

1 1 Ackerfutter », 

1.7 

3.0 

4.0 

7,7 

9.4 

Vm 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

20.7 

78.0 

94,3 

109.4 

106.3 


13 dar.i Milchkühe „ 

11.3 

37,0 

56,2 

60,0 

53,9 


14 Schweine „ 

133.8 

44.1 

47,2 

46,0 

53,2 


15 Sonst Vieh 

l.O 

1.8 

l.O 

0.6 

0.6 


16 Nutzvieh • 

155.6 

123.9 

142.5 

156.0 

160.1 


17 Getreide dt/ha 

40,1 

39,1 

39,8 

41,8 

45.1 

a i) 

18 Kartoffeln „ 

257 

255 

257 

250 

327 

OS a 

19 Zuckerrüben 

462 

396 

328 

408 

430 

W je 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 927 

4 227 

4 262 

4 377 

4 224 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

181 

172 

182 

197 

216 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

42 

0 

18 

59 

200 

c 

«> 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

189 

151 

147 

190 

376 

o 

24 Maschinen und Geräte 

336 

171 

317 

365 

402 

'«5 

25 Vieh 

106 

-59 

3 

70 

76 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

673 

263 

485 

685 

1 054 


27 Nettoinvestitionen 

229 

- 106 

36 

314 

625 


28 Bodenerzeugnisse 

613 

180 

249 

617 

712 


29 dar.: Getreide. Hülsen -.Ölfrüchte 

277 

127 

141 

232 

286 


30 Zuckerrüben 

143 

8 

36 

168 

275 


31 Tierische Erzeugnisse 

6 741 

3 354 

3 392 

4 340 

4 555 


32 dar.; Milch ,, 

166 

656 

l 013 

1 144 

l 039 

M 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

5 493 

2 128 

1 771 

2 182 

2 698 

V 

CB 

34 Wald. Sonstiges^) 

438 

229 

198 

268 

245 


35 Bare Einnahmen 

7 793 

3 762 

3 839 

5 224 

5 512 


36 Bestandsver., Eigenverbr,, Naiurall. .. „ 

183 

58 

104 

155 

128 


37 Betriebsertrag „ 

7 975 

3 820 

3 943 

5 379 

5 640 


38 Spezialaufw der Bodenproduktion ... ., 

367 

273 

305 

429 

465 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm „ 

42 

22 

21 

46 

60 


40 Handelsdünger 

235 

203 

228 

284 

309 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung ...... „ 

3 965 

1 262 

1 330 

2 125 

2 397 


42 dar.; Futtermittel 

2 876 

823 

1 021 

1 409 

1 610 

■o 

43 Arbeitshilfsmittel * 

850 

614 

666 

701 

664 

6 

<• 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte .. 

248 

142 

205 

201 

210 

'S 

45 Abschreibimg Maschinen 

320 

256 

279 

292 

265 

m 

«g 

£ 

46 Treibstoffe, öle. Fette 

49 

62 

62 

52 

36 


47 Sachaufwand „ 

5 700 

2 591 

2 610 

3 560 

3 836 

m 

48 dar.; Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

136 

141 

106 

90 

86 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

124 

113 

82 

71 

82 


50 Betriebssteuem „ 

57 

80 

58 

54 

61 


51 Fremdlohnaufwand 

113 

13 

8 

73 

232 


52 Unfallversicherung 

16 

14 

17 

15 

17 


53 Betriebsaufwand 

5 887 

2 698 

2 693 

3 702 

4 146 


54 Lohnansatz „ 

1 195 

1 905 

1 540 

1 082 

688 


55 Arbeitsaufwand^) „ 

1 324 

l 932 

1 565 

1 170 

936 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Veredelungs- Nordrhein-Westfalcn 

betriebe LandwlrtschalUlche Gemischtbetriebe 


\ Betriebsart. 

V2 

XLA 

XLA 

XLA 

XLA 


\ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

20—50 

6—13,5 

13,5—20 

20—50 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

5 185 

4 899 

5 118 

5 223 

5 340 


57 Vieh 

2 361 

1 959 

2 255 

2 473 

2 532 


58 Maschinen und Geräte 

1 742 

1 513 

1 495 

1 591 

1 405 


59 Umlaufkapital ,, 

3 184 

2 124 

1 956 

2 109 

1 934 

e 

a 

e 

60 Aktivkapital : 

12 472 

10 494 

10 824 

11 396 

11 212 

< 

61 Aktivkapital DM/ AK 

62 Maschinenkapital 

147 950 

20 665 

79 024 

11 392 

105 707 

14 601 

151 950 

21 210 

200 210 

25 091 


63 Boden u. Gebaudekapital % des Aktivkap 

41,6 

46,7 

47,3 

45,8 

47,6 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

32,9 

33.1 

34.6 

35,7 

35.1 


65 Umlaufkapital 

25.5 

20,2 

18.1 

18,5 

17,3 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

621 

187 

323 

442 

791 


67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

282 

200 

118 

95 

68 

B 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

2.582 

748 

1 138 

1 492 

2 015 

« u 
tr * 

69 Fremdkapital*) 

3 485 

1 134 

1 579 

2 029 

2 873 

II 

70 Guthaben und Forderungen 

937 

514 

580 

741 

545 

E “ 

71 Zinsen 

168 

71 

52 

103 

128 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.8 

6,2 

3.3 

5.1 

4.5 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

323 

294 

276 

329 

373 


74 Bethebseinkommen DM/ha LF 

2 218 

1 150 

1 276 

1 765 

1 743 

JS 

«i 

75 Bethebseinkomraen DM/ AK 

26 316 

8 660 

12 459 

23 532 

31 126 


76 Arbeitsertrag 

21 138 

5 894 

8 760 

18 214 

24 118 

b 

eo 

77 Reinertrag DM/ha LF 

894 

- 782 

- 289 

594 

807 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

7.2 

-7,5 

-2.7 

5,2 

7.2 


79 Bethebseinkommen DM/Untem. 

43 497 

11 397 

18 015 

41572 

70 366 


80 — Fremdlohnaufwand „ 

2 541 

272 

357 

2 080 

10 029 


81 — Pachtaufwand 

2 001 

583 

1 007 

2 461 

5 819 


82 — Fremdkapitalzinsen 

3 291 

699 

740 

2 453 

5 244 

e 

» 

8 

b; 

83 + Pacht- u. Zinserträge 

84 + vom Verpächter getr. Aufw „ 

620 

216 

505 

71 

157 

163 

317 

249 

602 

1 612 

«1 

s 

85 = Gewinn „ 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

36 499 

25 327 

10 419 

7 946 

16 232 

11 325 

35 145 

23 241 

51 690 

34 606 

"c 

Li 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

21 520 

5 631 

8 389 

18 618 

27 597 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 862 

1 051 

1 150 

1 492 

1 280 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

23,2 

27,2 

29,1 

27.7 

22,6 

3 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

688 

— 

- 320 

399 

464 

- ? 

91 Vergleichsreineinkommen^) DM/ Farn -AK 

25 635 

8 293 

11 725 

23 684 

34 920 

i f ^ 

92 Vergleichslohn^) 

21 464 

21 029 

20 603 

21 983 

23 283 

1 F 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

3 827 

2 314 

2 938 

4 647 

6 996 

fi jb *** 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

25 291 

23 343 

23 541 

26 629 

30 279 


95 Abstand’) 

344 

-15 050 

-11 816 

-2 945 

4 641 


96 Abstand*®) ....... % 

1.4 

-64.5 

-50,2 

-11.1 

15,3 


97 Gewinn DM/Fam. 

36 499 

10419 

16 232 

35 145 

51 690 


98 4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

0 

0 

669 

159 

0 


99 -f Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

l 362 

3 058 

589 

306 

0 


100 -»-Renten 

579 

631 

224 

184 

113 

i 

101 — Aufw, f. selbst. /unselbst Tätigk „ 

0 

191 

109 

2 

0 

V 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

38 440 

13 918 

17 604 

35 793 

51 803 

6 

iS 

*/ 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

26 331 

10 087 

11852 

23 486 

34 681 

s 

5 

104 *f sonstige Einkünfte DM/Fam. 

3 780 

1 545 

471 

3 836 

10 677 

£ 

105 “ Gesamteinkommen „ 

42 220 

15 463 

18 075 

39 629 

62 480 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbsl. .. je Farn 

0.02 

0,07 

0,05 

0,01 

0,00 


107 Haushaltspersonen „ 

4.6 

4,2 

5.1 

5.4 

5.2 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

109 Sonstige persönliche Steuern 

1 443 
235 

347 

9 

104 

105 

765 

88 

2 248 

195 

b 

« a 
* a 

1 10 Persönliche Steuern „ 

1677 

355 

209 

853 

2 443 

1“ 

111 Vermögensabgabe „ 

119 

43 

112 

193 

421 


1 12 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... „ 

3 739 

1 672 

2 131 

3 247 

3 862 

|2 

1 13 Lebensversicherung „ 

694 

308 

367 

917 

1 271 

o. 

114 Altenteil (baru. unbar) „ 

615 

254 

627 

707 

1 017 


115 Renten“) DM/ha LF 

204 

166 

288 

195 

164 
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Hessen 


Marktiruchtbetrlebe 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

\ Betriebsart.*.... 

Kennwert \ BelriebsgröBe ln 1000 DM STBE ') 

Ml 

20—50 

M2 

20—50 

M2 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 


13 

77 

30 


2 Standardbetriebse inkommen 1000 DM/Betr. 

37,6 

37.2 

66,9 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ... 


37,46 

31.48 

52,31 


4 darunter: Pachtland 

.... % 

45,1 

47,0 

45,4 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 718 

1 620 

1 586 


6 AK-Besate AK/100 ha U= 

4,08 

5.52 

4,13 

9 

e 

7 darunter: Familienarbeltskräfte 

% 

78.7 

93,3 

78,0 

3 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,53 

1.74 

2,16 

3 

9 Dauergrünland 

%LF 

5.0 

16.4 

16,2 

« 

10 Hackfrüchte 

% AF 

15,7 

14.1 

15,5 

m 

1 1 Ackerfutter 

1* 

0,5 

7.8 

4,0 

u. 

12 Rindvieh - GV/lOOhaLF 

1.7 

52,9 

48,0 


13 dar.: Milchkühe 


U 

23,6 

23,6 


14 Schweine 


11,9 

25,9 

30,2 


15 Sonst. Vieh 

«1 

3,8 

0,2 

0.7 


16 Nutzvieh 

«• 

17,5 

79.0 

78.9 


17 Getreide — 

dt/ha 

42,6 

41.8 

42.4. 

1 ‘ 

18 Kartoffeln 


210 

241 

265 

S QB 

19 Zuckerrüben 


443 

456 

458 

'S 5 
• 'S 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 386 

4 188 

4 260 


21 Legeleistung Sick/Legehenne 

156 

196 

191 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

91 

97 

88 

e 

4> 

23 Wirtschaftsgebäude 

,, 

86 

251 

44 

O 

24 Maschinen und Geräte 

t» 

159 

304 

485 

m 

25 Vieh 


-40 

49 

-46 

ft 

> 

e 

26 BruttoinvestiUonen 

r» 

296 

701 

571 


27 Nettoinvestitionen 

M 

-81 

297 

187 


28 Bodenerzeugnisse 


l 766 

939 

1 149 


29 dar.: Getreide, Hülsen-.öllrüchte 

tl 

l 013 

503 

588 


30 Zuckerrüben — 

*• 

326 

312 

419 

9 

31 Tierische Erzeugnisse 


800 

2 249 

2 327 

5 

32 dar.; Milch 

tl 

22 

408 

417 

ft 

« 

£ 

33 Schweine-, Ferkel verkauf 

• r 

622 

1 211 

1 306 

ft 

ft 

OB 

34 Wald. Sonsüges^) 

ft 

482 

275 

312 


35 Bare Einnahmen 

tl 

3 048 

3 463 

3 788 


36 Bestandsver-, Eigenverbr.« Naturall. .. 

#r 

0 

81 

-19 


37 Betnebsertrag 


3 049 

3 544 

3 769 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

II 

518 

393 

430 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm. 

II 

88 

63 

80 


40 Handelsdünger 

ft 

288 

252 

260 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

1» 

331 

967 

1 127 


42 dar.: Futtermittel 

?t 

149 

527 

622 

« 

43 Arbeitshilfsmittel 

t» 

543 

602 

555 

8 

« 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

41 

121 

166 

151 


45 AbschreibuM Maschinen .......... 

II 

300 

314 

281 

ft 

ft 

A 

46 Treibstoffe, öle. Fette 

II 

49 

52 

50 

ft 

47 Sachaufwand 

fl 

1 73i 

2 225 

2 334 

a 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv, 

fl 

52 

52 

60 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv, 

• 1 

78 

90 

72 


50 Betriebssteuern 


41 

37 

36 


51 Fremdlohnaufwand 


141 

34 

100 


52 Unfallversichertmg 

II 

27 

23 

25 


53 Betriebsaufwand 


1 942 

2 319 

2 495 


54 Lohnansatz^) 


599 

799 

559 


55 Arbeitsaufwand**) 


766 

857 

684 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode Drucksache 7/3211 


Wirtschaltslahr 1973/74 Marktfruchtbetriebe 


Hessen 

^ v Betriebsart 

Kennwerj \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

Ml 

20—50 

M2 

20—50 

M2 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

4 786 

4 883 

4 481 


57 Vieh 

281 

1 249 

1 245 


58 Maschinen und Geräte „ 

1 328 

l 701 

1 531 


59 Umlaufkapital 

1055 

1 300 

1 204 

% 

a 

9 

60 Aktivkapital „ 

7 450 

9 133 

8 461 

•aC 

61 Aktivkapital DM/ AK 

182 593 

165 453 

204 871 

< 

62 Maschinenkapital 

32 538 

30 815 

37 076 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

64.2 

53.5 

53.0 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

21.6 

32,3 

32.8 


65 Umlaufkapital 

14.2 

14.2^ 

14.2 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

408 

386 

358 

S 

%t 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten ........ „ 

206 

320 

335 

6 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

l 460 

1 978 

1 959 

^ « 

« W 

69 FremdkapiUü^) „ 

2 074 

2 684 

2 652 

70 Guthaben und Forderungen 

1 457 

595 

505 

1 = 

71 Zinsen „ 

72 i^sen % d. Fremdkap. 

80 

84 

97 

« 

u« 

3.8 

3.1 

3.7 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

136 

221 

232 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 274 

1 282 

1 399 

iS 

4> 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

31 234 

23 225 

33 871 


76 ^V’beitsertrag »•.••«««. fi 

24 843 

17 434 

26 700 


77 Reinertrag DM/ha LF 

508 

425 

715 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

6.8 

4.7 

8.5 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

47 742 

40 357 

73 173 


80 — Fremdlohnaufwand „ 

6 262 

1 809 

6 531 


81 — Pachtaufwand 

2 358 

2615 

4 774 


82 — Fremdkapitalsdnsen »• 

2 984 

2 675 

5 163 

e 

•> 

83 Pacht- u. Zinserträge 

l 274 

188 

1 388 

S 

ws 

84 + vom Verpächter getr. Aufw. „ 

364 

2 

0 

» 

85 * Gewinn 

37 775 

33 446 

58 093 

« 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

31 411 

20 631 

34 491 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

26 432 

16 983 

29 393 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 008 

1 062 

1 111 

ot 

89 Gewinnrate Gew. % d Untern. -Ertr. 

32.7 

29.9 

29,3 

e 

9 

c 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

355 

351 

372 

u 

s ? 

91 Vergleichsreineinkommen*^) . DM/Fam.-AK 

31531 

20 914 

34 816 


92 Vergleichslohn’} 

23 499 

21568 

23 844 

i 

93 Zinsansatz r Eigenkapital^) ^ 

4 902 

3 648 

5 094 

c 

2 üg 

E 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

28 402 

25 216 

28 938 

o>£ 

t » 

95 Abstand^) 

3 130 

-4 302 

5 878 


96 Abstand *®) % 

11,0 

-17.1 

20.3 


97 Gewinn DM/Fam. 

37 775 

33 446 

58 093 


98 > Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

531 

1 000 

651 


99 'F Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

207 

1 180 

726 

Jb 

100 4- Renten 4 « 

0 

5 

20 

i 

101 - Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk „ 

0 

85 

35 

9 

S 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

38 514 

35 546 

59 456 

E 

«e 

if 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

31 428 

20 993 

33 991 

e 

«r 

104 4- sonstige Einkünfte DM/Fam. 

14 395 

t 989 

3 564 


105 — Gesamteinkommen 

52 908 

37 536 

63 020 


106 Arbeitskr. m. aufierbetr. Erwerbsl. .. je Farn. 

0,02 

0,07 

0.06 


107 Haushaitspersonen ............ — 

4.4 

4.9 

5.4 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 696 

215 

981 


109 Sonstige persönliche Steuern 

1 299 

45 

137 

Ü 

3 ®* 

«r ^ 

110 Persönliche Steuern 

2 995 

260 

1 118 

Jg“ 

1 1 1 Vermögensabgabe 

491 

181 

344 

w tt 

1 12 Kranken-. Rentenvers., Alterskasse ... „ 

3 286 

2 389 

3 254 

g o 

•> M 

113 Lebensversicherung 

893 

205 

692 

•r 

O, 

114 Altenteil (bar u. \mbar) 

221 

150 

305 


1 15 Renten»*) DM/ha LF 

38 

31 

38 
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Hessen 


FÜtterbau betriebe 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

u. » \ Belrlebsarl 

t^ennwen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE 

Fl 

20—50 

F2 

13,5—20 

F2 

20—50 


1 Zahl der Betriebe 


32 

53 

261 


2 Standardbetnebseinkommen 1000 DM/Betr, 

29,0 

16.7 

31,4 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche 


28.61 

17,91 

28,38 


4 darunter: PächÜand 

.44. % 

33.0 

30,3 

36,4 


5 Vergleichswerl DM/ha LF 

937 

979 

1 190 


6 AK-Besat7 AK/ 100 ha LF 

5,90 

8.14 

6.04 

£ 

7 darunter; FanulienarbettskTafte 

..44 % 

95.8 

97.9 

96.4 


B AK je Betrieb AK/Belr. 

L69 

1,46 

1.71 

3 

9 Dauergrünland 

% LF 

67,3 

4B,4 

42,6 


10 Hackfrüchte ..... 

% AF 

1.0 

B.4 

6,6 

je 

1 1 Ackerfuüer 

ff 

28,4 

16*2 

18*3 


12 Rindvieh GV/lOOba LF 

157.9 

107,4 

119,0 


13 dar.: Milchkühe 


95.2 

56,4 

62,4 


14 Schweine 

ri 

2,7 

14,8 

17,7 


15 Sonst. Vteh 

*■ 

0,1 

0,2 

1.9 


16 Nutzvieh 

f* 

160,7 

122,5 

138,5 


17 Getreide 

dt/ha 

35.7 

35.6 

38,4 

e f 

18 Kartoffeln 


223 

216 

229 

* i 
»5 

19 Zuckerrüben ..,*,„*444,.., .4.., .......4»--. 


0 

487 

434 

T. 

w- 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 447 

3 767 

4 160 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

191 

186 

199 


22 Bodenzükaufe DM/ha LF 

5 

3 

16 

V 

Si 

23 Wirtschaftsgebäude ..iv... 

fi 

94 

207 

199 

£ 

24 Maschinen und Geräte ....... .........i...,. 

tf 

403 

294 

338 

at 

25 Vieh.,, 

rt 

57 

39 

78 

> 

E 

26 Bruttoinvestilionen 

tt 

559 

545 

63! 


27 Nettoinvestitionen 


185 

116 

232 


28 Bodenerzeugnisse 

ft 

27 

123 

242 


29 dar.: Getreide. Hülsen-^ölfrüchTe 

»t 

22 

64 

137 


30 Zuckerrüben 4,.. *.4«4„.. ,4** 

ii 

0 

24 

76 

Dl 

m 

31 Tierische Erzeugnisse 


2 676 

2 112 

2 474 


32 dar.; Milch *.,..>v.„4.™4.^^444.WMi...4...4.„,i. 

tr 

1 714 

832 

1 050 

s 

33 Sch wel ne- , Ferkel verkau f 

- 

ne 

580 

678 

«i 

n 

34 Wald. Sonstiges^! 

fl 

259 

196 

272 


35 Bare Einnahmen 

«i 

2 962 

2 431 

2 988 


36 Bestandsver.. Eigenverbr.. NaturaÜ, 4. 

1» 

12f 

127 

141 


37 Betriebsertiag * „. .. 

t* . 

3066 

2 556 

3 129 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktioo 

fr 

257 

253 

307 


39 dar.: Schädlingsbckämpfungsm 

if 

17 

23 

34 


40 Handelsdünger 

1 + 

213 

191 

222 


4 1 Spezialaufwfljid der Viehhaltung ,.v... 


962 

589 

840 


42 dar,: Futtermittel 4*4*^, 

ff 

713 

361 

559 

•n 

43 Arbeitshllfsmittel 

1* 

504 

53? 

545 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 


146 

157 

154 

'S 

43 Abschreibur^ Maschinen 

i4 

262 

275 

284 

rfl 

m 

'S 

46 Tieibsioffa, C5le, Fette 

fl 

43 

41 

48 

fr 

47 Sachaufwand 

tt 

2 002 

1 669 

1 959 

a 

48 dar.rUnterh. Wirtschaf lsg. u, Grundv, 


53 

55 

44 


49 Abschr. Wlrtschaftsg . u, Grundv* 

fl > 

U3 

114 

107 


50 Betriebssieuern 

T» 

33 

47 

44 


51 Fremdlohnaufwand 

fi 

15 

18 

IS 


52 Unfallversicherung 

If 

22 

30 

25 


53 Betriebsaufwand 

ff 

2 071 

1 764 

2 044 


54 Lohnansatz^l .,4v...4.444..„^,i„ 


824 

1 117 

865 


55 Arbeitsaufwand^} i,,,.,, 

ff 

861 

1 165 

905 
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Wlrtschalts|ahr 1973/74 Futterbaubetriebe 


Hessen 

\ Betriebsart 

Kennwert \ Belriebsrjröße In lOOO DM STBE ') 

Fl 

20—50 

F2 

13,5—20 

F2 

20—50 

56 Boden und Wirtschaftsgebäude „ DM /ha LF 

3 545 

3 788 

4 140 

57 Vieh - 

2 601 

1 967 

2 220 

58 Maschinen und Geräte 

1 523 

1 328 

1 561 

59 Umlaufkapital .. 44 ....:......» 

1 057 

1 250 

1 166 

m 

60 Aktivkapital 

8 726 

8 333 

9 087 

£ 61 Aktivkapital DM/ AK 

147 894 

102 366 

ISO 446 

< 62 Maschinenkapital 

25 819 

16 313 

25 846 

1 63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

40,6 

45.5 

45,6 

64 Vieh u. Maschinenkapital .. 44 . 44 . .... 444 ... 

47,3 

39.5 

41,6 

65 Umlaufkapital 

12,1 

15,0 

12.8 

66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

648 

242 

472 

5 67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

424 

371 

305 

J 68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

3 980 

2 800 

3 715 

69 FremdkapitaM) 

5 051 

3 414 

4 491 





ft,** 




70 Guthaben und Forderungen „ 

1 088 

561 

686 

1** 71 Zinsen 

126 

82 

104 

t 72 Zinsen % d. Fremdkap 

2,5 

2.4 

2.3 

73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

103 

123 

148 

74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 052 

843 

1 126 

^ 75 Betriebseinkommen DM/ AK 

17 832 

10 350 

18 649 

i 76 Arbeitsertrag „ 

12 656 

6 768 

13 383 

m 77 Reinertrag DM/ha LF 

191 

- 323 

221 

78 Reinertrag % d Aktivkap 

2.2 

-3,9 

2.4 

79 Betriebseinkommen DM/Untem 

30 102 

15 086 

31 966 

80 — Fremdlohnaufwand u.... ., 

l 059 

859 

1 154 

81 — Pachtaufwand 

1 005 

611 

l 417 

82 — FremdkapiiaJzinsen „ 

3 696 

1515 

2 971 

g 83 Pacht- u Zinserträge 

291 

136 

333 

8 84 voixl Verpächter getr. Auf w 

0 

0 

0 

1 85 “ Gewinn 

24 633 

12 237 

26 757 

Z 86 Gewinn DM/Fam.-AK 

15 238 

8 575 

16 200 

2 87 Arbeitsertrag Unternehmen 

13 200 

6 613 

13 849 

88 Gewinn DM/ha LF 

861 

683 

943 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr, 

27,8 

26.6 

30,0 

5 90 Eigenkapitalverändening ........... OM/ha LF 

e 

231 

64 

326 

.8 

£ ^ 91 Vergleichsreineinkommen**) . DM/Fam.-AK 

15 619 

9 003 

16 604 

1 cj 92 Vergleichslohn 

21 829 

20 950 

21 703 

1 93 Zinsansatz f. Eigenkdpital**) ............... „ 

2 039 

1 964 

2 364 

2 94 Summe d. Vergleichsansätze 

^ £ 

23 866 

22 914 

24 067 

95 Abstand») 

-8 249 

-13911 

-7 463 

^ 96 Abstand'®) i. % 

“34.6 

-60,7 

-31,0 

97 Gewinn DM/Fam. 

24 633 

12 237 

26 757 

98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

534 

1 112 

710 

99 -♦-Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

91 

1 997 

t 212 

^ 100 Renten 

214 

18 

48 

= 101 -Aufw.f. selbst. /unselbst. Tätigk ,» 

0 

11 

55 

t 102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

25 473 

15 353 

28 672 

J 103 Einkommen aus Erwerbstäl. .. DM/Fam.-AK 

15 505 

9 906 

16 642 

i 104 4- sonstige Einkünfte DM/Fam. 

4 510 

2 396 

t 703 

n 

“ 105 * Gesamteinkommen 

29 983 

17 749 

30 375 

106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. Je Farn. 

0.03 

0.12 

0,07 

107 Haushaltspersonen 

5.4 

5,0 

5,4 

108 Einkommensteuer DM/Fam. 

56 

253 

160 

109 Sonstige persönliche Steuern 

73 

25 

32 

d 

1 ^ 110 Persönliche Steuern 

129 

277 

193 

*2 ® 111 Vermögensabgabe 

30 

5 

96 

w u 

Ü 2 112 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse . .4 „ 

2 298 

1 825 

2 348 

«1 113 Lebensversicherung „ 

47 

92 

125 

t 114 Altenteil (baru. unbar) .41 .. 

0 

31 

43 

1 15 Renten”) DM/ha LF 

0 

n 

10 
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Deutscher Bundestag — 7^ Wahlperiode 


Hessen WlrUchaitslahr 1973/74 

Veredelungs- Landwlrtschattllche GemiscblbeUlebe 


I^onnwor« \ Betriebsart 

V2 

V2 

XLA 

XLA 

XLA 

XLA 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

20—50 

50 u. m 

6—13,5 

13,5—20 

20—50 

50 u. m. 


l Zahl der Betriebe * 

28 

14 

11 

26 

227 

16 


2 Standardbethebsemkomraen lOOODM/BeU. 

38,7 

63.0 

11.8 

17.3 

33,5 

62,3 


3 Landwirtschaftlich genutzte Flüche .„.r • ha 

23.28 

29.99 

11,84 

16,15 

28,09 

45,11 


4 darunter; Pachtland % 

37.1 

32,0 

16,5 

27.9 

36,9 

45,6 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 498 

1 379 

l 215 

1 t56 

1 309 

1 382 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

6,30 

6,22 

9,57 

8,27 

6,08 

4,62 

o 

e 

7 darunter; Familienarbeitskräfle % 

90.8 

84,4 

98,2 

97,9 

94,9 

87,7 

% 

8 AK Je Betrieb AK/Betr. 

1.47 

1,87 

1,13 

1,34 

1.71 

2,08 

m 

8 

9 Dauergrünland % LF 

12,3 

8.5 

32,0 

34,3 

32,7 

27,0 

8 

10 Hackfrüchte % AF 

6.7 

4.9 

10.7 

6.6 

9,3 

9,6 

iS 

11 Ackerfutter 

1.8 

3.3 

13,7 

14.7 

12.7 

12,6 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

10,5 

19,4 

80,0 

87,9 

88,3 

94,3 


13 dar.: Milchkühe 

4.5 

7.6 

45,0 

44,3 

45,7 

46,5 


14 Schweine 

99,9 

145,6 

34,6 

32.1 

33,9 

41,6 


15 Sonst. Vieh 

0.9 

0.5 

0,0 

0,9 

0.6 

0,7 


16 Nutzvieh „ 

111,3 

165,5 

114,6 

120.9 

122,7 

136,5 


17 Getreide dt/ha 

39,4 

42.5 

37,2 

39,1 

40,2 

40,0 

1 1 

18 Kartoffeln 

282 

281 

223 

235 

228 

232 


19 Zuckerrüben 

396 

404 

518 

511 

438 

448 

15 • 

IS ® 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 790 

3 992 

3 923 

3 740 

4 076 

4 422 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

235 

198 

141 

183 

197 

198 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

126 

235 

50 

0 

95 

21 

e 

m 

23 Wirtschaftsgebäude h 

516 

113 

231 

23 

215 

429 

o 

24 Maschinen und Geräte 

561 

515 

308 

400 

404 

412 

z 

25 Vieh 

123 

185 

-19 

24 

80 

117 

> 

B 

26 Bruttoinvestitionen 

1 326 

1 047 

571 

447 

794 

979 


27 Nettoinvestitionen 

547 

571 

165 

9 

381 

522 


28 Bodenerzeugnisse „ 

573 

397 

269 

190 

371 

505 


29 dar.: Getreide.Hülsen-.Olfriichte 

286 

273 

186 

110 

188 

251 


30 Zuckerrüben 

159 

106 

28 

8 

135 

215 

O« 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

5 183 

6 699 

2 424 

2419 

2 773 

3 618 


32 dar^ Milch 

65 

121 

667 

648 

755 

851 

•» 

«• 

£ 

33 Schweine-, Ferkel verkauf „ 

3 847 

5 051 

l 227 

1 101 

1 329 

1 696 

e 

(8 

34 Wald. Sonstiges^) 

623 

334 

224 

328 

292 

280 


35 Bare Einnahmen 

6 379 

7 430 

2 917 

2 936 

3 437 

4 403 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall. .. „ 

189 

250 

97 

140 

146 

155 


37 Betriebsertrag „ 

6 568 

7 680 

3 014 

3 077 

3 583 

4 558 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

391 

421 

281 

282 

341 

370 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

70 

63 

28 

39 

46 

67 


40 Handelsdünger ,i 

248 

268 

204 

186 

234 

237 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

2 679 

3 867 

521 

700 

1 083 

1 774 


42 dar.; Futtermittel 

1 868 

2 821 

404 

479 

680 

1 117 

"9 

43 Arbeitshilfsmittel .. 

845 

795 

657 

600 

568 

594 

m 

44 d^u.: Unterh 2 dtg Maschinen u Geräte „ 

277 

252 

170 

151 

170 

167 

3 

45 Abschreibuim Maschinen 

371 

332 

341 

333 

287 

339 

s 

A 

46 Treibstoffe, C5le, Fette „ 

74 

72 

57 

37 

48 

43 

O 

47 Sachaufwand 

4 462 

5518 

1 817 

1 865 

2 274 

2 997 

m 

48 dar,; Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

231 

56 

149 

45 

49 

27 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

151 

144 

65 

101 

103 

118 


50 Betriebssteuem 

75 

48 

60 

69 

47 

48 


51 Fremdlohnaufwand „ 

39 

144 

12 

12 

24 

105 


52 Unfallversicherung * ., 

28 

28 

39 

33 

23 

22 


53 Betriebsaufwand 

4 604 

5 738 

1 928 

1 979 

2 367 

3 172 


54 Lohnansatz') „ 

890 

777 

1 247 

1 156 

855 

643 


55 Arbeitsaufwand**) 

957 

949 

1 297 

1 202 

902 

770 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Veredelungs- Hsssen 

betriebe LandwirtschalUiche Gemlschtbetriebe 



Betriebsart 

V2 

V2 

XLA 

XLA 

XLA 

XLA 

Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

20—50 

50 u. m. 

6—13,5 

13,5—20 

20—50 

50 u m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LP 

4 766 

4 419 

4 156 

4 2.99 

4 332 

4 290 


57 Vieh — - .. 

1 687 

2 508 

1 815 

1 924 

1 947 

2 164 


58 Maschinen und Geräte — . 4 , 

2 056 

1 «21 

1 866 

1 751 

1 642 

2 102 


59 Umlaufkapital 

2 303 

2 558 

1 454 

1 421 

1 296 

1 482 

2 

cL 

60 Aktivkapita) 

10 813 

11305 

9 092 

9 396 

9 217 

10 038 

> 

61 Aktivkapital - DM/ AK 

171 628 

181 752 

95 004 

113 612 

151 603 

217 278 

< 

62 Maschinenkapital 

32 642 

29 276 

17 409 

21 177 

27 007 

45 504 


63 Boden u. Gebaudekapital % des Aktivkap. 

44.1 

39.1 

45.7 

45.8 

47.0 

42.7 


64 Vieh u. Maschinenkapital „ 

34.6 

38.3 

38,3 

39.1 

38.9 

42.6 


65 Umlaufkapital 

21.3 

22,6 

16.0 

15.1 

14,1 

14.8 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

445 

566 

145 

288 

414 

260 

e 

«» 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

478 

529 

96 

468 

378 

293 

m 

c 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

3 881 

3 660 

1 559 

3 314 

3 382 

3 855 

* 

^ £ 

« u 

— m 

69FTemdkapital’) 

4 805 

4 756 

1 800 

4 071 

4 175 

4 408 

a®- 

70 Guthaben und Forderungen 

t 262 

1 096 

l 150 

1 086 

744 

545 

1 = 

71 21insen 

148 

151 

18 

140 

106 

1Ö5 

tt 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

3.1 

3.2 

1,0 

3.4 

2.5 

2.4 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

158 

199 

203 

157 

159 

208 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

2 030 

2 114 

l 137 

l 143 

1 262 

1 513 

X 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

32 230 

33 995 

11 877 

13 818 

20 764 

32 745 

’Z 

76 Arbeitsertrag 

26 223 

27 633 

8 551 

9 842 

15 457 

25 140 

t, 

ffi 

77 Reinertrag DM/ha LF 

1 074 

1 165 

- 161 

-59 

360 

743 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

9,9 

10,3 

-1,8 

-0,6 

3.9 

7,4 


79 Betriebseinkommen DM/Unlem. 

47 262 

63411 

13 462 

18 460 

35 463 

68 248 


80 - Fremdlohnaufwand 

1 535 

5 172 

600 

737 

1 315 

5 757 


81 ~ Pachtauiwand „ 

I 259 

1 581 

445 

662 

1 585 

3 908 


82 — Fremdkapitalzinsen 

3 463 

4 591 

210 

2 270 

3 018 

4 777 

e 

83 -F Pacht- u- Zinserträge 

964 

1 006 

36 

327 

398 

596 

6 

84 -F vom Verpächter geti. Aufw 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

b 

85 =* Gewinn 

41 950 

53 073 

12 245 

15 118 

29 943 

54 403 

£ 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

31 508 

33 709 

10 998 

11 554 

18 473 

29 776 

jE 

87 Arbeitsertrag Unternehmen „ 

28 299 

29 676 

8 394 

9 532 

15 775 

25 749 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 802 

1 770 

l 034 

936 

l 066 

1 206 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untern.-Ertr. 

27.3 

22.9 

34.3 

30,2 

29.6 

26,4 

c 

3 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

682 

730 

— 

209 

308 

460 

X 

b 

«> 

91 Vergleichsreineinkommen*^) , DM/Fam.-AK 

31 976 

33 960 

11515 

12 035 

18 858 

30 119 

1 

92 Vergleichslohn^) 

21 732 

22 037 

20 639 

21 010 

21 695 

22 261 

S 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) ............... 

3 198 

4 007 

2 596 

2 026 

2 689 

4 029 

C 

S -Ülg 

94 Summe d Vergleichsan Sätze „ 

24 929 

26 043 

23 235 

23 036 

24 384 

26 290 


95 Abstand*) 

7 046 

7 917 

-11 720 

-11 001 

-5 526 

3 829 

> 

96 Abstand % 

28.3 

30.4 

-50,4 

-47.8 

-22.7 

14,6 


97 Gewinn DM/Fam. 

41 950 

53 073 

12 245 

15 118 

29 943 

54 403 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

88 

1 863 

2 741 

1 706 

460 

147 


99 '»'Einkünfte aus unselbst.Tätigk. 

1 970 

1 197 

637 

3 019 

1 377 

554 


100 -»-Renten 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

i 

101 - Aufw. 1. selbst. /unselbst.Tättgk .... 

0 

0 

3 

135 

136 

20 

2 

b 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

44 ooe 

56 134 

15 619 

19 708 

31 672 

55 084 

e 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

3 t 829 

34 573 

12 137 

13 132 

18 832 

29 795 

e 

o 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

1 826 

2419 

3 705 

3 476 

l 814 

4 900 

B 

105 *= Gesamteinkommen „ 

45 834 

58 553 

19 325 

23 184 

33 486 

59 984 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. . je Farn. 

0,05 

0.05 

0,17 

0,19 

0,06 

0.02 


107 Haushaltspersonen 

5.1 

5.9 

4.0 

4.8 

5.5 

5.7 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

312 

136 

72 

342 

204 

107 


109 Sonstige persönliche Steuern 

232 

83 

107 

62 

41 

53 

e 

1 10 Persönliche Steuern „ 

544 

219 

180 

404 

245 

160 

x“ 

1 1 1 Vermögensabgabe „ 

192 

194 

0 

0 

84 

105 

u b 

?5 

1 12 Kranken-. Rentenvers.. Alterskasse ... .. 

2 626 

2 580 

1 704 

1 512 

2 429 

2 640 

>o « 

«i o 

1 13 Lebensversicherung .. 

92 

292 

37 

80 

186 

182 

z 

B. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

16 

319 

37 

0 

96 

148 


115 Renten») DM/ha LF 

4 

69 

21 

0 

22 

21 
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Drucksache 7/3211 Deutscher Bundestag — 7* Wahlperiode 


Rheinland- Pfalz 

M arktfru cht betrieb e 


Wlrtschaltsfahr 1973/74 

^ \ Betriebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE t) 

Ml 

20—50 

Ml 

50 u. m 

M2 

20—50 

M2 

SO u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

32 

27 

61 

2? 


2 Standardbetrtebs4^iik0iiiittert IDQO DM/Be tr. 

38,3 

88,3 

39.0 

70,8 


3 Landwirtschaft Hch genützte Fläche ha 

31,01 

59,74 

30,78 

48,86 


4 danmteri Pachtland ....... % 

46<9 

ei,6 

48.7 

51,9 


S Vergleich swert DM/ha LF 

2 006 

2 091 

1 807 

1822 


6 AK-Besdtz AK/ 100 ha LF 

5,51 

4,74 

5,91 

5.40 

3 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

81,3 

51.9 

86,0 

65,4 

2' 

8 AKjeBetneb AK/Belr. 

1.71 

2,83 

1,82 

2,64 

3 

9 Dauergrünland % LF 

3,3 

3.1 

n.o 

6.4 

e 

10 Hackfrüchte % AF 

2M 

28.7 

17,3 

20.1 

M 

tl 

1 1 Ackerfutter ^ ^ *- 

tj 

U6 

4.6 

1.8 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

13,6 

9.1 

37 ;l 

18,7 


13 dar, ; Milchkühe .... ...._ 

5,2 

3.5 

16,4 

7,9 


14 Schweine „ 

4,6 

5.2 

12,4 

27,3 


15 Sonst Vieh 

0,2 

OJ 

0,2 

0,6 


16 Nutzvieh *, 

18.4 

143 

49J 

46.7 


17 Getreide dt/ha 

37,0 

35.3 

36,2 

38,2 

o ^ 

16 Kartoffeln 

21] 

247 

210 

258 

® = 

19 Zuckerrüben 

470 

526 

448 

457 

Üi 

20 Milchleistung kg/Kuh 

2 730 

2 707 

3 802 

3 638 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

161 

102 

212 

189 


22 Bodenzukaufe DM/ha LF 

1 

23 

73 

178 

B 

3 

23 Wirtschaftsgebäude 

251 

218 

122 

170 

O 

24 Maschinen und Geräte „ 

31B 

334 

322 

330 

* 

B 

2$ Vieh . . 

2 

28 

--23 

42 

> 

26 Brutto Investitionen „ 

572 

603 

495 

720 


27 Nettoinvestitionen 

157 

85 

146 

384 


28 Bodenerzeugnisse .1 

2 177 

2 929 

1 421 

1 796 


29 dar. : Getreide. Hülsen- .ÖUrtichte «.v,. 

789 

777 

612 

775 


30 Zuckerrüben 

546 

532 

343 

438 

Pi 

31 Tierische Erzeugnisse 

477 

426 

1 550 

1 969 


32 dar; Milch 

49 

36 

261 

130 

* 

.JZ 

33 Schwe ine - , Ferk el ver ka uf ....... .. . 

213 

311 

674 

1 356 

s 

a 

34 Wald, Sonstiges^] 

553 

464 

314 

243 


35 Bare Einnahmen 

3 207 

3 819 

3 285 

4 014 


36 Beslandsvet.* Eigen verbr.. Natural l. .. 

82 

50 

57 

80 


37 Betriebsertrag „ 

3 289 

3 869 

3 342 

4 094 


38 SpezialauJw. der Boden Produktion „ 

543 

653 

459 

511 


39daTprSchädLingsbekäinpfungstn. ....... 

99 

96 

76 

88 


40 Handelsdünger 

258 

324 

263 

296 


41 Spezial auf wand der Viehhaltung ...... 

259 

240 

781 

1 196 


42 der.: Futtermittel ,, 

139 

114 

421 

771 


43 Arbeitshilfsmittel „ 

628 

674 

582 

612 

4 

]£ 

44 dar.: Unterheltg Maschinen u. Geräte 

167 

189 

158 

187 

a 

45 Abschreibung Maschinen 

321 

307 

276 

268 

19 

M 

46 Tre ibstof fe . Oie, Fette * , 

78 

74 

53 

63 


47 Sachaufwand *, 

1 762 

2 030 

2 082 

2 579 

n 

48 dar, : Unierh. Wirtschaftsg. u. Grundv* „ 

82 

54 

74‘ 

55 


49 Abschr. Wlrtschaftsg. u. Grund v. ,, 

77 

199 

60 

69 


50 Betrieb ssteuem 

89 

58 

77 

81 


51 Fremdlohnaufwand 

117 

325 

78 

173 


52 Unfallversicherung ,, 

17 

17 

ts 

16 


53 Betriebsaufwand 

1 985 

2 431 

2 253 

2849 


54 Lohnansatz*) ..................... .....1..........*^ 

842 

592 

885 

66 J 


55 ArbeiTsaufwand-*) .......p.«,p.p,m^.^-,*p.„., h 

976 

934 

978 

850 


ErläiJiDrung der füßhmerT aut 114 


158 
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Wirtscbaftslahr 1973/74 Marktfruchtbetriebe 



Rheinland-Pfalz 

\ Betriebsart * 

Kennwert \ Betriebsgröße In 1000 DM STBE *) 

Ml 

20—50 

Ml 

50 u. m. 

M2 

20—50 

M2 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

5 345 

5 189 

5 007 

4 880 


57 Vieh 

293 

226 

791 

725 


58 Maschinen und Geräte „ 

1 397 

1 568 

1 318 

1 165 


59 Umlaufkapital 

1 258 

1 324 

1 362 

1476 

& 

•9 

60 Aktivkapital 

8 293 

8 307 

8 478 

8 247 

> 

61 Aktivkapital DM/AK 

150 517 

175 247 

143 458 

152 715 

< 

62 Maschinenkapital „ 

25 362 

33 074 

22 308 

21576 


63 Boden u. Gebaudekapital % des Aktivkap. 

64,4 

62,5 

59,1 

59,2 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

20.4 

21,6 

24,9 

22,9 


65 Umlauf kapital — ........ », 

15,2 

15,9 

16,1 

17,9 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten .„ DM/ha LF 

481 

688 

398 

504 

b 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

162 

211 

335 

105 

C _ 

N Z 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

2 527 

2 622 

1 179 

1 830 

n w 
— « 

69 Fremdkapital’) 

3 170 

3 520 

1 912 

2 439 

|| 

70 Guthaben und Forderungen „ 

867 

738 

545 

362 


71 Zinsen ,» 

176 

175 

86 

132 

u. 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

5,6 

5,0 

4,5 

5.4 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

286 

380 

289 

275 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 438 

1 780 

1 182 

1435 

JB 

& 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

26 102 

37 560 

19 998 

26 568 


76 Arbeitsertrag 

20 834 

31427 

14 977 

21 223 


77 Reinertrag DM/ha LF 

462 

846 

204 

585 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

5.6 

10.2 

2,4 

7,1 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

44 597 

106 359 

36 374 

70 101 


80 — Fremdlohnaufwand „ 

4 171 

20 479 

2 871 

9 238 


81 — Pachtaufwand „ 

4 021 

12 019 

4 136 

6 178 


82 — Fremdkapital zinsen „ 

5 463 

10 427 

2 652 

6 433 

C 

%■ 

83 -i- Pacht- u. Zinserträge „ 

969 

2 249 

952 

759 

£ 

£ 

84 'f* vom Verpächter getr. Aufw. 

283 

266 

331 

206 

B 

85 = Gewinn 

32 195 

65 948 

27 998 

49 216 

ft 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

23 175 

44 875 

17 908 

28 534 

C 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

19 974 

40 451 

14 188 

24 078 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 038 

1 104 

910 

1 007 

o 

89 Gewiruirate ............ Gew. % d. Untem.-Ertr. 

31,3 

28,3 

27,0 

24,5 

e 

3 

c 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

115 

-64 

111 

688 

o 

Si 

- ? 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

23 689 

45 267 

18471 

28 856 

£ iu 

i 

92 Vergleichslohn^) 

22 756 

24 683 

21 927 

22 439 


93 21insansatz f. Eigenkapital*) 

3 182 

4 402 

3 725 

4 449 

B 5*^ 

"ii 

94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

25 938 

29 084 

25 652 

26 888 

z » 
;> 

95 Abstand^) 

-2 249 

16 182 

-7 181 

1 968 


96 Abstand ‘*) % 

^8.7 

55,6 

-28,0 

7.3 


97 Gewinn DM/Fam. 

32 195 

65 948 

27 998 

49 216 


98 'f Hinkünfte aus selbst. Tätigkeit 

8 

0 

255 

6 


99 Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

10 008 

11 474 

4 656 

3 923 

Ü 

100 4- Renten 

169 

85 

347 

98 

1 

101 — Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk. .... „ 

82 

0 

33 

326 

ft 

B 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ...... „ 

42 299 

77 507 

33 224 

52 917 

B 

JE 

ft 

103 Einkommen aus Erwerbstät. DM/Fam.-AK 

24 556 

45 716 

19 346 

28 582 

e 

ft 

ß 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

1 604 

4 573 

290 

800 


105 *= Gesamteinkommen „ 

43 903 

82 080 

33 513 

53 717 


106 Arbeitskr. m. außerbetr Erwerbst. .. je Farn. 

0.33 

0,23 

0,15 

0,13 


107 Haushai tspersonen 

4.4 

4.0 

4.3 

4.2 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

3 533 

9 402 

2 217 

2 943 

. 

109 Sonstige persönliche Steuern 

1 338 

799 

301 

297 

«1 g, 

3 

110 Persönliche Steuern 

4 871 

10 201 

2 517 

3 239 

P 

111 Vermögensabgabe 

258 

338 

157 

569 

u ft 

|5 

1 12 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... .. 

3 479 

5 274 

3 100 

3 929 

£2 

113 Lebensversicherung „ 

1 286 

2 042 

888 

1 906 

fi. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

349 

1512 

832 

1 146 


115 Renten**) DM/ha LF 

73 

164 

176 

152 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Rheinland-Pfalz 


Wlrtschaltsiabr 1973/74 


Fulterbaubetriebe 



\ Bcuiebsart 

Fl 

Fl 

F2 

F2 

F2 

Nennwert \ Bclriebsgrößc in 1000 DM STBE *) 

13,5—20 

20—50 

6—13.5 

13,5—20 

20—50 


1 Zahl der Betriebe 

10 

124 

13 

40 

227 


2 StandardbethebseinJcommen 1000 DM/Betr. 

16.7 

31,2 

ILl 

16,9 

30,7 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

18,92 

31,03 

14.64 

19,75 

31,53 


4 darunter: Pachtland % 

37.9 

37,1 

38.3 

34,4 

41,8 


5 Vergleichswcrt DM/ha LF 

780 

747 

853 

830 

908 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

7.83 

5,58 

8.55 

7,95 

5,92 

ot 

e 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

99,5 

96,8 

99,9 

99,0 

95,6 

3 

8 AK Je Betrieb AK/Betr. 

1,48 

173 

1.25 

L57 

1.87 

«1 

w 

3 

9 Dauergrünland % LF 

69,5 

72,1 

43.2 

48.5 

43,7 

e 

10 Hackfrüchte % AF 

11.4 

8.6 

12,8 

13,2 

10,8 

« 

11 Ackerfutter 

3.8 

n.3 

U.O 

10,2 

12,3 

u. 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

141,5 

155,4 

100.8 

106,3 

114.4 


13 dar.: Milchkühe 

82.6 

84,0 

46.0 

52,2 

57.7 


14 Schweine „ 

1,1 

1.7 

7.3 

8.5 

9.3 


15 Sonst. Vieh 

1.0 

0.7 

0.0 

0.0 

0,1 


16 Nutzvieh 

143,6 

157.8 

108,2 

114,8 

123,8 


17 Getreide dt/ha 

34.9 

34.1 

34,4 

35,3 

36,4 

1 * 

18 Kartoffeln 

192 

226 

215 

228 

227 

3 9 

19 Zuckerrüben „ 

0 

0 

0 

525 

503 

*2 ü 

IT ^ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 344 

3 859 

3 088 

3 558 

3 764 


21 Legeleistung Stck/ Legehen ne 

129 

184 

146 

156 

186 


22 Bodenzukäule DM/ha LF 

38 

21 

27 

26 

31 

e 

e 

23 Wirtschaftsgebäude ...... 

47 

346 

70 

176 

218 

o 

24 Maschinen und Geräte 

408 

241 

105 

196 

274 


25 Vieh. 

- 205 

92 

38 

6 

78 

V 

> 

B 

26 Bruttoinvestitionen m 

288 

699 

240 

405 

600 


27 Nettoinvestitionen 

15 

372 

-35 

136 

290 


28 Bodenerzeugnisse 

52 

64 

162 

241 

251 


29 dar.: Getreide, Hülsen>.Olfrüchte ....... 

40 

34 

144 

143 

181 


30 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

5 

12 

9 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 102 

2 287 

1 712 

1 979 

2 112 


32 dar.: Milch 

1 205 

l 391 

563 

752 

899 

e 

Jo 

33 Schweine-, Ferkelverkauf „ 

62 

69 

390 

497 

470 

e 

X 

e 

03 

34 Wald. Sonstiges^) 

198 

225 

209 

186 

238 


35 Bare Einnahmen „ 

2 352 

2.577 

2 083 

2 406 

2 601 


36 Bestandsver.» Eigenverbr.» Naturall 

64 

155 

77 

75 

155 


37 Betriebsertrag „ 

2416 

2 732 

2 160 

2 481 

2 756 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

207 

248 

169 

222 

283 


39dar.: Schädlingsbekampfungsm „ 

11 

12 

17 

18 

22 


40 Handelsdünger „ 

175 

206 

122 

168 

211 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung m 

461 

660 

335 

574 

684 


42 dar.: Futtermittel ^ 

294 

501 

156 

333 

444 

“O 

43 Arbeitshilfsmittel „ 

411 

453 

486 

454 

472 

B 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte ,, 

123 

147 

158 

158 

148 

js 

45 Abschreibuim Maschinen „ 

190 

215 

225 

206 

228 

« 

m 

X» 

46 Treibstoffe, C)le, Fette 

36 

37 

46 

38 

43 

e 

47 Sachaufwand 

1 372 

1 635 

1 269 

1505 

1 661 

& 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

106 

51 

123 

60 

50 


49 Abschr Wirtschaftsg, u- Grundv. „ 

83 

101 

50 

62 

77 


50 Betnebssteuern 

34 

50 

40 

49 

45 


51 Freracüohnau!wand.,...*.^...^..«.,....M 

6 

9 

2 

9 

17 


52 Unfallversicherung 

9 

9 

16 

7 

7 


53 Betriebsaufwand „ 

1 421 

1 703 

1 326 

1 570 

1 731 


54 Lohnansatz^) 

1 075 

782 

1 193 

1 109 

833 


55 Arbeitsaufwand**) 

1 090 

800 

I 210 

1 125 

857 
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Wirtschaftsjahr 1973/74 Futterbaubetriebe 



Rheinland-Pfalz 

j. , \ Betriebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße in tOOO DM STBE ') 

Fl 

13,5—20 

Fl 

20—50 

F2 

6—13,5 

F2 

13,5—20 

F2 

20—50 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 609 

3 308 

3 607 

3 466 

3 564 


57 Vieh 

2 325 

2 556 

1 743 

1 850 

1 995 


58 Maschinen und Geräte „ 

958 

1 142 

1 281 

1 130 

1 174 


59 Umlaufkapital 

1 ou 

879 

1 141 

1 139 

999 

« 

a. 

m 

60 AkUvkapitaJ 

7 906 

7 884 

7 772 

7 585 

7 733 

> 

61 Aküvkapital DM/AK 

100 964 

141 291 

90 902 

95 408 

130 617 

< 

62 Maschinenkapital 

12 234 

20 464 

14 980 

14 217 

19 826 


63 Boden u, Gebäudekapital % des Aktivkap. 

45,7 

42.0 

46,4 

45,7 

46,1 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

41.5 

46,9 

38,9 

39,3 

41,0 


65 Umlaufkapital 

12.8 

11,2 

14.7 

15,0 

12,9 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

206 

264 

81 

138 

254 

e 

« 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

232 

136 

73 

152 

123 

c 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

2 275 

3 362 

47 

1 151 

2 276 

e u 

1 = 

69 Fremdkapital’) 

2 713 

3 761 

201 

1 440 

2 653 

70 Guthaben und Forderungen 

500 

393 

243 

604 

466 

1 * 

71 Zinsen 

63 

92 

10 

55 

76 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

2.3 

2,5 

5.0 

3.8 

2.9 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

130 

158 

93 

116 

127 


74 Betriebseinkoramen DM/ha LF 

1 010 

1 046 

851 

927 

1 050 

Ji 

« 

75 Betnebseüikommen DM/ AK 

12 902 

18 748 

9 954 

11 660 

17 731 


76 Arbeitsertrag 

9 369 

13 803 

6 772 

8 321 

13 160 

0 

77 Reinertrag DM/ha LF 

-79 

247 

- 359 

- 198 

193 


76 Reinertrag % d Aktivkap. 

--1,0 

3,1 

-4.6 

-2,6 

2.5 


79 Betriebseinkommen DM/Untern 

19113 

32 458 

12 455 

18 304 

33 093 


80 - Fremdlohnaufwand 

278 

540 

255 

314 

769 


81 - Pachtaüfwand 

722 

1 254 

492 

750 

1 558 


82 “ Fremdkapitalzinsen 

1 187 

2 885 

148 

1 079 

2 399 

e 

83 -f Pacht- u. Zinserträge „ 

256 

470 

104 

358 

438 

£ 

84 vom Verpächter getr. Aufw. „ 

0 

0 

0 

44 

5 

K 

e 

85 = Gewinn 

17 182 

28 250 

11 663 

16 563 

28 812 

a 

86 Gewiiui DM/Feun.-AK 

11 659 

16 861 

9 332 

10 658 

16 146 

c 

ZJ 

87 Arbeitsertrag Unternehmen .. 

9 651 

14 519 

6 489 

8 169 

13 419 


88 Gewinn DM/ha LF 

908 

911 

797 

839 

914 

Ol 

89 Gewiimrate Gew. % d. Untem.-ErtT. 

37,4 

33,1 

36.8 

33,6 

33,0 

c 

3 

e 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

292 

281 

— 

472 

297 

u 

« 

s ? 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

12 781 

17 272 

9 635 

11 013 

16 630 

il» 

92 Vergleichslohn’) „ 

20 454 

21 786 

20 349 

20 881 

21585 

1 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) „ 

2 003 

2 353 

2 838 

2 487 

2 738 

ja * iw 

O X 

a iiS 

a o« 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

22 457 

24 139 

23 187 

23 369 

24 323 

95 Abstand*) „ 

-9 676 

-6 866 

- 13 552 

-12 355 

-7 693 

> 

96 Abstand«®) % 

-43,1 

-28.4 

-58,4 

-52,9 

-31,6 


97 Gewinn DM/Fam. 

17 182 

28 250 

11 663 

16 563 

28 812 


98 4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

322 

274 

2 203 

1 376 

811 


99 -h Einkünfte aus unselbst. Tätigk ,, 

6 463 

3 846 

8 098 

3 659 

4 110 


100+ Renten 

440 

575 

685 

1 253 

775 

i 

101 - Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk 

548 

331 

134 

149 

577 

« 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

23 859 

32 614 

22 515 

22 703 

33 931 

E 

JS 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

14 195 

18 027 

14 484 

13 086 

17 381 

1 

V 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

304 

331 

726 

345 

313 

o 

D 

105 = Gesamteinkommen 

24 163 

32 945 

23 241 

23 048 

34 244 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Ex-werbst . je Fam 

0,21 

0,13 

0.30 

0.18 

0.17 


107 Haushaltspersonen 

4,5 

5,1 

3.7 

4,6 

4.9 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

733 

449 

948 

415 

502 


109 SonsUge persönliche Steuern 

15 

7 

11 

10 

18 

gl? 

110 Persönliche Steuern 

747 

456 

959 

425 

520 

U) Z 

** (S 

X 

111 Vermögensabgabe 

0 

4 

0 

0 

17 

— if 

1e ^ 

112 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... „ 

1 919 

2 451 

1 339 

2 104 

2 751 

cS 

1 13 Lebensversicherung 

378 

1 060 

320 

372 

738 

ft» 

o. 

114 Altenteil (bar u. unbar) ,, 

0 

138 

13 

84 

87 


115 Renten”) DM/ha LF 

0 

29 

6 

28 

18 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Rheinland-Pfalz 


VeredeLimgs- 

betriebe 


Wlitschaitsjahr 1973/74 

Lan d wirtsch aHU che 
G ernisch tbetri eb e 


V2 

20-^50 

XLA 

20—50 

XLA 

50 u, m. 

L4 

118 

12 

39p8 

34.7 

63*8 

23,47 

28.97 

36,96 

3B,9 

44,9 

39.1 

1305 

i 234 

1 542 


Kennwert 


\ 


Betriebsart * , 

Betriebsgröße in lOOODM STBE** 


1 Zahl der Betriebe 

2 Slandardbetriebseiiikomiiien lOOO DM/Betr. 

3 LandwirtschaiÜich genutzte Fläche ha 

4 darunter; Pachtland % 

5 Vergleichswert DM/ha LP 


03 

S 

a 

m 

6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

7 darunter: Familienarbei tskräHe % 

8 AK je Betrieb AK/Belr. 

8*30 

94,0 

1.95 

6,74 

90.8 

1,95 

5,98 

80.3 

2,33 

n 

9 Dauergrünland ^ 

% LF 

19,3 

28,3 

21*2 

jj 

10 Hackfiuchte % AF 

3,6 

13*4 

12*3 

% 

11 Ackerfutter 

H 

6,9 

8,5 

9.8 

iU 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

27.4 

77.0 

69.0 


13 dar-: MÜchkÜhe 

41 

10*7 

38*6 

34,5 


14 Schweine 


92.4 

24*4 

35,0 


15 Sonst. Vieh - 

I* 

1,2 

0*2 

1,9 


16 Nutzvieh 

it 

121.0 

lOlJ 

106*7 


17 Getreide ( 

cSt/ha 

36*2 

38,2 

36.3 

3 * 

18 Kartoffeln 

1* 

191 

224 

197 

« § 

19 Zuckerrüben 


357 

509 

391 

r* 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 649 

3 673 

3 517 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

192 

161 

158 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

83 

61 

50 

B 

Ü 

23 Wirtschaftsgebäude 

M 

237 

233 

357 

e 

24 Maschinen und Geräte 

rr 

313 

320 

542 


25 Vieh * 

«r 

201 

33 

105 

> 

n 

26 Bruttoinvestitionen 


S33 

648 

t 054 


27 Nettoinvestitionen 

tt 

369 

290 

564 


26 Bodenerzeugnisse 


459 

720 

979 


29 dar.; Getreide.Hülsen-.Olfrüdite ^*.-**,. 


260 

294 

354 


30 Zuckerrüben 

tf 

86 

145 

239 

ÖT 

*0 

31 Tierische Erzeugmsse 

11 

4711 

2312 

3 29? 


32 dar.: Milch ...... 

4* 

182 

601 

509 

<p 

« 

ja 

33 Schweine-, Ferkel verkaui , 

4t 

3 654 

1 043 

1 588 

1 

m 

34 Wald. Sonstiges*} 

H » 

396 

257 

354 


35 Bare Einnahmen 

*4 

5 566 

3 289 

4 630 


36 Bestandsver.» Eigenv^r., Naturall. 

+ # 

233 

137 

181 


37 Betriebsertrag ...................................... 

(* 

5 799 

3 426 

4 811 


38 Spezial aufw. der Bodenproduktion ... 


320 

345 

363 


39 dar.: Schädlrngsbekämpfungsm 

»* 

34 

43 

60 


40 Handelsdünger 


206 

234 

232 


4 1 Spezialaulwand der Viehhaltung 

p* 

2 461 

848 

1 777 


42 dar.; Futtermittel 

it 

1555 

579 

l 078 

■D 

43 Arbeitchiirsmittel 

P4 

692 

565 

597 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

fp 

204 

182 

195 


45 Abachieibung Maschinen 

t* 

342 

260 

260 

ü 

46 Treibstoffe, Öle, Fette 

P4 

39 

52 

41 

* 

47 Sachaufwand 

IP 

3 836 

2 036 

2 965 

a 

48 dar.; Unterh. Wüt&chaltsg. u. Gnmdv. 


97 

46 

51 


49 Abschr. WirUchaftsg. u. Gnmdv. 

»1 

123 

87 

87 


50 Betriebssteuern 

*1 

75 

64 

61 


51 Fremdlohnaufwand ............................. 


38 

55 

96 


52 Unfallversicherung 

II 

10 

12 

13 


53 Betriebsaufwand 


3 958 

2 16? 

3 135 


54 Lohnansatz-^l 


1 130 

950 

749 


55 Arbeitsaufwand*) 

II 

1 1S5 

1 017 

850 
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Drucksache 7/3211 


wirtschaitsjahr 1973/74 Rheinland-Pfalz 

Veredelung^- LandwürtschafUidie 

betriebe Gemiscbtbetrlebe 


Kenn wer 1 Betriebsgröße In IDOO DM STBE *) 

V2 

20—50 

XLA 

20—50 

XLA 

50 u, m, 


56 Boden und Wirtschaltsgebäude .. DM/ha M= 

4 376 

4 063 

4 545 


57 Vieh * „......„o..,,.;,.- ,, 

1 854 

1 618 

1 693 


5fl Maschinen und Geräte 

1 448 

1 325 

l 390 


59 Umlautkapiial 

2 192 

t 303 

l 605 

a 

4« 

60 Aktivkäpital - ,, 

9 870 

8 309 

9 233 

Jä 

> 

61 Aktivkapital * DM/ AK 

116912 

123 275 

154 395 

Jt 

< 

62 Masehinenkapital 

17 448 

19 653 

23 249 


63 Boden u. Gebäude kapital % des Aktivkap. 

44,3 

48.9 

49.2 


64 Vieh u. Maschlnenkapital 

33.5 

35,4 

33.4 


65 Umlaufkapital 

22,2 

15.7 

17,4 


66 Kurzfristige Verbmdiichkeiten ... DM /ha LF 

456 

408 

569 

B 

e 

67 Mittelfristige Verbindlidiketten „ 

227 

247 

490 

e 

66 Langfristige Verbindlichkeiten 

3 799 

2 466 

3 000 

” S 

69 FremdkapitaPJ „ 

4 462 

3 121 

4 059 

** m 


a*- 






70 Guthaben und Forderungen 

680 

434 

534 


71 Zinsen 

130 

92 

141 

£ 

72 Zinsen % d. Freindkap. 

2.9 

2.9 

3,5 


73 Pacht DM/h«Pachm, 

191 

185 

315 


74 Setriebseinkotnraen DM/ha LF 

1 aaa 

1 326 

1 785 


75 Betriebsei nkomiBen DM/ AK 

22 750 

19 669 

29 857 

« 

n 

76 Arbeitsertrag „ 

18 588 

15 354 

24 453 

e 

pa 

7? Reinertrag DM/ha LF 

703 

308 

927 


78 Rejnertnig % d Aktivkap. 

7/1 

3,7 

10,0 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

44 326 

38 406 

69 555 


80 — Fremdlohnaufwand „ 

1 113 

1 942 

4 254 


8t - Pachlaufwand 

1 958 

2 224 

3 922 


62 — Fremdkapitalzinsen ^ 

3 042 

2 665 

5 507 


83 ^ Pa cht- u . Zinse rträge „ 

! 075 

551 

986 

1 

84 + vom Verpächter getr. Aufw 

0 

152 

223 

« 

65 = Gewinn 

39 288 

32 277 

57 079 

E 

jg 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

21 456 

18 205 

30 525 

s 

p 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

19 377 

15 710 

27 484 


88 Gewinn ..... DM/ha LF 

1 674 

t 114 

1465 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

28.6 

32,3 

30,3 

a 

a 

3 

30 Hgenkapitai Veränderung DM/ha LF 

563 

302 

721 

w 

S ta 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

2t 688 

18 646 

30 911 

c atj 

92 Vergleichfilohn^J 

20 863 

21 518 

21 528 

1 £-• 

93 Zinsansatzf. EigenkapitaJ”) 

2 066 

2 477 

3 079 

als 

94 Summe d, Vergleichsansätze 

22 929 

23 995 

24 607 

• » 

95 Abstand*) 

-1 242 

-5 350 

6 303 

> 

96 Abstand'*) % 

-5.4 

-22,3 

25,6 


97 Gewinn DM/Fam. 

39 208 

32 277 

57 079 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeil . ...... , » 

110 

1 223 

1 345 


99 + Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

4 550 

4 702 

877 

Ä 

1 

m 

V 

tOO+ Renten h 

96 

311 

149 

lOl - Aufw. Lselbsi. /unselbst- Tätig k, ...* „ 

5 

724 

40 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

44 030 

37 789 

59 410 

n 

Jt 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam. -AK 

22 368 

19 185 

30 458 

u 

E 

V 

104 H- sonstige Einkünfte DM/Fam. 

390 

905 

222 

"n 

D 

105 = Gesamteinkommen 

44 438 

38 694 

59 632 


106 Arbeltskr. m. außerbetr. Erwerbst .. je Farn. 

0,14 

0.20 

0,00 


107 Haushaltspersonen i, 

5,1 

4,8 

5,2 


100 Einkommensteuer DM/Fam. 

1305 

720 

505 

E. 

1 09 Sonstige persönliche Steuern „ 

U6 

37 

46 

äi 

1 10 Persönliche Steuern 

t 421 

765 

551 

jj *** 

tj # 

Ul Vermögensabgabe 

14 

58 

236 

l-S 

1 2 

U2 Kranken-^ Renten vers.^ Alters kasse 

3 923 

2841 

3 725 

« 

U3 Lebensversicherung 

530 

847 

1 485 


1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

404 

142 

495 


115 Renten») DM/ha LF 

112 

32 

83 
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DeyUdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Baden*Württemberg 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


M arktlr üchtbe tri eb e 


\ Bctncbsart - 

Ml 

M2 

M2 

M2 

M2 

rwennweri \ BGlriebsgrdfle in 1000 DM STBE 

20 — 50 

6* — 13.5 

1 3,5 — 20 

20—50 

50 u- m 


t Zahl der Betnebe * 

16 

14 

21 

73 

23 


2 Stand ardbetriebseinköznmen 1000 DM/Betr. 

35.6 

9,9 

17.3 

34.7 

73.9 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

3549 

12,42 

16,73 

28,03 

65,03 


4 damnter^ PachUand % 

634 

174 

42,7 

51,3 

60,8 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 922 

1 343 

1516 

1 693 

t 469 


BAK-Besatz AJC/lOOhaLF 

5.98 

12,02 

1041 

6,56 

3,94 

tB 

S 

7 darunter r Familienarbeitskiäfte % 

814 

99.5 

86,0 

91.6 

59,4 

3 

lg 

B AK je Betrieb - AK/Betr. 

240 

1,49 

1,69 

1.84 

2,56 


9 Dauergrünland % LF 

8,9 

16,0 

12,4 

t3,6 

tl,l 

« 

10 Hackfrüchte % AF 

18.7 

10,2 

15,4 

16,5 

9,8 


11 Ackerfutter 

3r5 

14,2 

14,0 

11,5 

7,1 


12 Rindvieh CV/lOO ha LP 

207 

50,4 

56,6 

59,8 

28,9 


13 dar,; Milchkühe 

3,1 

23,5 

28,0 

29,2 

14,3 


14 Schweine 

6,9 

6>t 

15.8 

24,9 

36.2 


15 Sonst. Vieh 

2.6 

0,6 

0,0 

0,0 

0,4 


16 Nutzvieh 

30,3 

59,1 

72.4 

84,7 

65.5 


1? Getreide dl/ha 

40,6 

38,9 

414 

41,9 

41.1 

^ B 

IB Kartoffeln 

250 

287 

257 

275 

‘273 

; c 
ö*5 

19 Zuckerrüben * „ 

513 

522 

454 

523 

544 

^ m 

T 'S 

20 MilchJcistung kg/Kuh 

2 978 

3 637 

3410 

3 613 

3 424 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

125 

180 

161 

164 

168 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

57 

0 

21 

1654 

477 

Xr 

23 Wirtschaftsgebäude 

512 

189 

244 

118 

245 

3 

24 Maschinen und Geräte m 

390 

363 

293 

325 

404 

* 

25 Vieh 

26 

-42 

2 

58 

68 

* 

26 BnittoinvesÜtionen 

9B4 

510 

560 

2 155 

1 194 


27 Ne Itoinvestl honen 

583 

169 

177 

1802 

899 


26 Bodenerzeugmsse 

2 545 

879 

1 446 

: 329 

t 201 


29 dar 4 Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

886 

578 

655 

559 

724 


30 Zuckerrüben 

472 

101 

243 

395 

304 

5» 

3 1 T ierische Erzeugnisse ^ , 

831 

1 392 

1 538 

2 395 

2 325 

£ 

32 dar.: Milch 

51 

271 

371 

439 

209 

«( 

M 

33 Schweine-, Ferkel verkauf 

289 

297 

639 

1 106 

l 689 

« 

4^ 

n 

34 Wald, Sonstiges^) f, 

653 

193 

247 

275 

272 


35 Bare Hinnahmen ,, 

4 020 

2 464 

3 231 

3 999 

3 798 


36 BestandsveTM Eigenveibr., Natuiall 

61 

28 

91 

128 

102 


37 Betdebsertrag „ 

4 0S9 

2 492 

3 322 

4 127 

3 901 


38 Spezi alaufw, der Bodenproduktion „ 

529 

282 

429 

449 

465 


39 dar.: Schädlrngsbekämpfungsm 

80 

36 

90 

71 

82 


40 HandeJgdünger 

311 

197 

258 

269 

267 


41 Spezi alauiwand der Viehhaltung 

453 

375 

418 

1 194 

1 204 


42 dar.; Futtermittel „ 

127 

215 

277 

729 

648 


43 Arbeitshüfsmittel 

624 

605 

591 

658 

554 

c 

5 

44 dar.t Unterhai tg Maschinen u. Geräte „ 

195 

169 

179 

205 

191 

f 

45 Abschreibung Maschinen „ 

271 

293 

231 

274 

229 

4 

K 

d 

46 Treibstoffe, öle. Fette „ 

60 

69 

68 

67 

49 

Ir 

'S 

V 

47 Sachaufwand 

1 853 

1 448 

1 587 

2 531 

2 451 

m 

4 8 dar. : Unterh . Wirtschaf lsg. u. Grund v. 

44 

56 

27 

46 

35 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

32 

47 

54 

64 

66 


50 Betrieb ssteuem 

91 

62 

64 

37 

42 


51 Fremdlohnaufwand 

172 

5 

82 

48 

198 


52 Unfallversicherung 

25 

37 

30 

28 

26 


53 Betriebsaufwand „ 

2 142 

1 551 

1764 

2 644 

2717 


54 Lohnansatz , , 

841 

] 656 

1 255 

963 

444 


55 Arbeitsaufwand *i „ 

1039 

1 698 

1 367 

1 059 

669 
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Wlrtschaltsjahr 1973/74 Marktfruchtbetriebe 


fiaden^Württemberg 

KeiiQwerl Betrlebagröße ln 1000 DM STBE*) 

Ml 

20—50 

M2 

6—13.5 

M2 

13,5—20 

M2 

20—50 

M2 

50 u. m 


5ßBodan und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

5 173 

4 663 

4 826 

4 976 

4 221 


57 Vieh 

490 

945 

1 154 

I 342 

1 018 


58 Maschinen und Geräte ,, 

1 508 

1 458 

l 002 

1 365 

1 123 


59 Umlaufkapital * 

1 334 

1 496 

1438 

1 577 

1 226 

1 

60 Aklivkapiial „ 

8 505 

8 563 

6 420 

9 260 

7 5Ö8 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

U2 229 

71 238 

83 285 

141 155 

192 580 

3 

62 MaschinenkapiUl 

25211 

12 133 

9 915 

20 805 

28 498 


63 Boden u, Gebäude kapital % des Aktivkap. 

60,8 

54,5 

57.3 

53,7 

55,8 


64 Vieh u. MaschinenJcapitai 

23.5 

28.1 

25,6 

29,2 

28,2 


65 Umlaufkapital 

15,7 

17.5 

17,1 

17,0 

16,2 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ..♦ DM/ha LF 

1 199 

230 

265 

729 

376 

n 

4 

67 Mittelfristige Verbindltchkeiten 

160 

20 

202 

330 

73 

H§ 

68 Langfristige Verbindlichkeiten ,, 

1 617 

704 

1 207 

1 143 

l 394 

— « 

69 Fremdkapital-^J - 

2 976 

955 

1 674 

2 201 

1843 

Or** 

2 ^ 

^ E 

70 Guthaben und Forderungen 

311 

368 

456 

661 

450 

1=’ 

71 Zinsen „ 

166 

44 

53 

90 

61 

e 

IS# 

72 Zinsen % d/Fremdkap. 

5,6 

4,6 

3.1 

4.1 

3.3 


73 Pacht DM/ha Pachtil. 

207 

216 

208 

210 

169 


74 Belriebseinkommen DM/ha LF 

2145 

982 

1 670 

1556 

1408 


75 Betriebseinkommen DM/ AK 

35 866 

8 171 

15 518 

23 757 

35 727 

X 

76 Arbeitsertrag 

30 868 

5 677 

13 603 

18 816 

28 987 

w 

77 Belnerirag DM/ha LF 

1 106 

-716 

303 

500 

739 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

13,0 

--8,4 

3,6 

5.4 

9.7 


79 Betriebseinkommen DM/Untem, 

75 476 

12198 

27 944 

43 686 

91 536 


80 “ FTemdlohnaufwand 

6 949 

518 

1 875 

2 131 

14 593 


81 - Pachtaufwand — 

4 473 

328 

1470 

2 961 

6 851 


82 — Fremdkapitalzinsen 

7 475 

547 

881 

2 512 

3 972 

rt 

83 + Pacht- ü. Zinserträge 

343 

129 

279 

263 

846 

1 

84 + vom Verpächter getr. Aufw. 

V92 

3 

15 

111 

862 

p 

85 = Gewinn 

57 114 

10 937 

24 012 

36 458 

6? 852 

c 

JJ 

86 Gewinn DM/Fam -AK 

33 464 

7 362 

16 513 

21604 

44 590 

d 

P 

8? Arbeitsertrag Unternehmen p, 

30 567 

5 273 

14 182 

18 194 

37 816 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 623 

861 

1 435 

1 301 

1 043 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untem*‘ETtr. 

39,6 

35,2 

43.0 

31,4 

26.7 

Dl 

d 

d 

90 Ei genkapital Veränderung DM/ha LF 

377 

— 

232 

1 891 

512 

1 

£ En 

91 Vergleichsreinemkommen*) DM/Fam.*AK 

33 713 

7 571 

16 848 

21 952 

44 962 

d sp 

4 B > 

92 Vergleichs lohn „ 

22 293 

20 090 

20 636 

21 527 

24 635 

S ^ j 

S w ^ 

□ tr ^ 

O t 

93 Zinsansatz f. Etgenkapital“) „ 

2 936 

2 088 

2 327 

3 433 

6 778 

l|| 

94 Summe d. VergleJchsansatze „ 

25 229 

22 178 

22 963 

24 959 

31 613 

V 

95 Abstand’) „ 

8 484 

- 14 606 

-6 114 

-3 008 

13 349 

> 

96 Abstand **') % 

33.6 

-6S.9 

-26,6 

-12.1 

42,2 


97 Gewinn „.DM/Fam. 

57 114 

10 937 

24 012 

36 458 

67 852 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

15 

1 

149 

291 

223 


99 + Einkünfte aus unselbaL Tätigk. 

1 791 

12 283 

5 146 

1 214 

l 852 


100 + Renten *, 

332 

129 

171 

179 

166 

s 

101 -Aufw. f. selb st. /un sei bst. Tätigk. .... ,i 

38 

0 

33 

39 

7 

H« 

c 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

59 215 

23 350 

29 445 

36 103 

70 086 

a 

x 

103 Einkommen aus Erwerbatät. .. DM/Fam.-AK 

33 830 

13 256 

18 478 

22 016 

44 573 

1 

£ 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

3 096 

93 

70 

273 

1501 

D 

105 = Gesamteinkommen 

62311 

23 443 

29 515 

30 376 

71 587 


106 Arbeilskr. m, außerbeti. Erwarbst. .. je Farn. 

0,04 

0.28 

0,14 

0,04 

0.05 


107 Haushaltspersonen 

4,6 

3.9 

4.2 

4.5 

4.1 


1 08 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 802 

1 392 

1 043 

442 

2 523 


109 Sonstige persönliche Steuern 

127 

48 

257 

83 

321 i 

d ^ 

] 10 Persönliche Steuern i, 

1930 

1 440 

1 300 

525 

2 844 

V 4^ 

11 1 Vermögensabgabe 

96 

0 

170 

163 

195 

«f 

] 12 Kranken-, Renten vers„ Alterskasse 

3 IIS 

1079 

2 068 

2 919 

3 339 

d, 

113 Lebensversicherung ............................ ^ 

1 060 

513 

497 

652 

1 847 


1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

1 945 

118 

691 

1 036 

2 217 


115 Renten* DM/ha LF 

359 

62 

268 

240 

222 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Baden-Württemberg 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Futterbaubetrfebe 


\ Betriebsart 

Nennwert \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ») 

Fl 

6—13,5 

Fl 

13,5—20 

Fl 

20—50 

F2 

6—13.5 

F2 

13,5—20 

F2 

20—50 


1 Zahl der Betriebe 

2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

4 darunter: Pachtland % 

5 Vergleichswert DM/ha LF 

24 

10.3 
15,13 

25.4 
873 

35 

17,5 

17,47 

23,9 

1 145 

81 

29,1 

28,60 

27,0 

1 210 

65 

9.6 

12,14 

25,0 

953 

84 

17.4 
18,25 

26.5 
1009 

187 

28.7 
26.39 

33.7 

1 239 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

7,87 

8,48 

5,85 

11,00 

8,37 

6,69 

9 

S 

7 darunter; Fanülienarbeitskräfte % 

95.4 

84,9 

89,9 

98,6 

94,0 

89,2 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,19 

1.48 

1.67 

1.34 

1,53 

1.77 

m 

a 

9 Dauergrünland % LF 

87.3 

81,6 

77.2 

55,4 

54,2 

42,0 


10 Hackfrüchte % AF 

6.4 

7.8 

4.6 

15,8 

12,9 

10,0 

« 

1 1 Ackerfutter 

12.4 

22,1 

28,7 

17.3 

18,9 

25,6 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

130,3 

169,5 

164.8 

110,4 

115,5 

126,8 


13 dar,: Milchkühe 

84,6 

110,3 

101,9 

63,5 

65,5 

64,9 


14 Schweine 

2,7 

4,7 

4.3 

13,0 

17,0 

17,5 


15 Sonst. Vieh 

0,0 

0.5 

0,3 

0.2 

0.2 

0.1 


16 Nutzvieh „ 

132,9 

174.7 

169,4 

123,6 

132,7 

144,4 


17 Getreide dt/ha 

37.7 

37,5 

36,1 

38,2 

39,2 

40,1 

a K 

18 Kartoffeln 

230 

242 

251 

273 

280 

272 

® 9 

• s 

95 

19 Zuckerrüben „ 

0 

0 

0 

400 

512 

523 

•JJ 

uj -4 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 294 

3 642 

3 815 

3 113 

3 383 

3 627 


21 LegeleisUing Stck/Legehenne 

151 

187 

166 

150 

162 

172 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

640 

1 

47 

22 

403 

e 

e 

23 Wirtschaftsgebäude 

156 

233 

171 

100 

225 

413 

O 

24 Maschinen und Geräte 

320 

381 

406 

362 

448 

405 

« 

25 Vieh 

-16 

1 

61 

-13 

12 

86 

e 

> 

c 

26 Bruttoinvestitionen 

460 

1 255 

640 

496 

707 

1 307 


27 Nettoinvestitionen 

192 

895 

235 

135 

302 

890 


28 Bodenerzeugnisse 

69 

120 

69 

194 

301 

396 


29 dar.: Getreide.Hülsen-.Olfrüchte 

14 

10 

24 

84 

90 

159 


30 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

1 

5 

63 

9 

31 Tierische Erzeugnisse 

1 957 

2 981 

2 827 

2 062 

2 294 

2 615 


32 dar.: Milch 

1 092 

1 658 

1 623 

729 

877 

959 

e 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

74 

147 

155 

434 

568 

610 

e 

a 

34 Wald. Sonstiges^) 

374 

347 

287 

375 

308 

276 


35 Bare Einnahmen 

2 399 

3 447 

3 183 

2 631 

2 903 

3 286 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall 

97 

93 

126 

114 

115 

172 


37 Betriebsertrag „ 

2 496 

3 540 

3 308 

2 745 

3 018 

3 458 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

123 

193 

211 

214 

247 

301 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm „ 

9 

11 

15 

20 

34 

45 


40 Handelsdünger 

99 

154 

160 

147 

166 

195 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

3S9 

841 

840 

513 

609 

841 


42 dar.: Futtermittel „ 

244 

489 

483 

291 

383 

509 


43 Arbeitshilfsmittel „ 

497 

591 

549 

606 

572 

587 

e 

9. 

44 dar,; Unterhalt g Maschinen u. Geräte „ 

171 

193 

169 

192 

163 

167 


45 Abschreibu^ Maschinen „ 

218 

254 

242 

265 

267 

272 

<« 

« 

46 Treibstoffe, (5le. Fette 

57 

72 

64 

67 

67 

69 

1 » 

47 Sachaufwand 

1 225 

2 014 

1 908 

1 538 

1 669 

2 004 

a 

48 dar.; Unterh. Wlrtschaftsg. u. Grundv. „ 

42 

72 

62 

50 

39 

45 


49 Abschr. Wlrtschaftsg. u. Grundv. „ 

50 

98 

95 

50 

83 

100 


50 Betriebssteuem „ 

48 

60 

45 

49 

59 

68 


51 Fremdlohnaufwand „ 

30 

71 

34 

14 

36 

45 


52 Unfallversicherung 

20 

17 

18 

22 

20 

19 


53 Betriebsaufwand „ 

1323 

2 162 

2 005 

1 623 

1784 

2 134 


54 Lohnansatz^) ' „ 

1 125 

1 107 

850 

1 592 

1 136 

910 


55 Arbeitsaufwan d'*) 

1 174 

1 195 

902 

1 629 

1 191 

973 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


WirtschafUJabr 1973/74 


Futterbaubetriebe 


Baden* Württemberg 


Kennwert Betriebsgröße ln 1000 DM STBE') 

Fl 

6—13,5 

Fl 

13,5—20 

Fl 

20—50 

F2 

6—13,5 

F2 

13,5—20 

F2 

20—50 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 664 

4 179 

4 162 

3 797 

3 880 

4 234 


57 Vieh 

2 150 

2 826 

2 740 

1 988 

2 130 

2 318 


58 Maschinen und Geräte „ 

1 143 

1 374 

1 295 

l 187 

1 284 

1 367 


59 Umlaulkapital 

960 

1 262 

1 022 

1 370 

1237 

1 230 

S 

Ol 

m 

60 Aktivkapital 

7 917 

9 642 

9 220 

8 341 

8 530 

9 150 

M 

► 

61 Aktivkapital DM/AK 

100 598 

113 698 

157 610 

75 831 

101 914 

136 773 


62 Maschinenkapital 

14 526 

16 202 

22 142 

10 791 

15 335 

20 440 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

46,3 

43,3 

45,1 

45,5 

45,5 

46,3 


64 Vieh u. Maschinenkapital „ 

41,6 

43,6 

43,8 

38,1 

40,0 

40,3 


65 Umlaufkapital 

12,1 

13.1 

11,1 

16,4 

14.5 

13,4 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

287 

410 

490 

354 

275 

402 

a 

67 Mittelfnstige Verbindlichkeiten 

408 

294 

241 

455 

371 

202 

B 

M 5 

68 Langfristige Verbindlichkeiten ...» „ 

862 

1 769 

2 191 

637 

1 291 

2 496 

m u 

69 Fremdkapital ’) „ 

1 557 

2 473 

2 922 

1 446 

1 937 

3 100 

a®* 

70 Guthaben und Forderungen 

502 

513 

459 

563 

577 

452 

!=■ 

71 Zinsen „ 

88 

108 

127 

78 

67 

103 

£ 

72 Zinsen % d, Fremdkap. 

5,7 

4.4 

4,3 

5.4 

3.5 

3,3 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

150 

185 

200 

156 

182 

202 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 223 

l 467 

1 356 

l 158 

1 289 

1 386 

JO 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

15 536 

17 294 

23 175 

10 531 

15 402 

20 725 

1 

76 Arbeitsertrag „ 

12 016 

13 314 

17 659 

7 877 

11835 

15 938 

tt 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

48 

272 

454 

- 470 

98 

414 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

0,6 

2,8 

4.9 

-5.6 

1.1 

4.5 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

18 498 

25 620 

38 778 

14 062 

23 522 

36 587 


80 — Fremdlohnaufwand 

754 

1 544 

1 487 

442 

1 005 

1 663 


81 - Pachtaufwand 

434 

696 

1 482 

397 

742 

1 530 


82 — Fremdkapitalzinsen 

1 332 

1 891 

3 635 

944 

1 224 

2 729 

a 

83 -f Pacht- u. 21inserträge 

169 

86 

126 

59 

163 

154 

s 

84 -h vom Verpachter getr. Aufw 

0 

0 

105 

1 

60 

32 

0 

85 = Gewinn 

16 148 

21 575 

32 405 

12 339 

20 773 

30 851 

£ 

V 

86 Gewinn DM/Fam.*AK 

14 212 

17 153 

21 538 

9 369 

14 466 

19583 

B 

3 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

11 449 

13 900 

17 694 

7 289 

11 740 

16 360 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 067 

1 235 

1 133 

1017 

1 138 

1 169 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Erir. 

42,6 

34,8 

34,2 

37,0 

37,6 

33,8 

o 

s 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

— 

1 042 

263 

— 

376 

657 

1 

£ 9 

91 Vergleichsreineinkommen^) . DM^Fam.-AK 

14 758 

17 592 

21964 

9 799 

14 890 

19 982 

B 90 

£ S ^ 

92 Vergleichslohn^ ,< 

20 646 

21 279 

22 492 

20 670 

21 393 

21 969 

1 £’ 

93 Tlinsansatz f . Eigenkapital*) 

2 746 

3 255 

3 848 

2 082 

2 721 

3 222 


94 Summe d. Vergleichsansatze 

23 392 

24 534 

26 339 

22 752 

24 114 

25 191 

« 9 

95 Abstand^) „ 

-8 633 

-6 942 

-4 376 

-12 953 

-9 224 

-5 209 

> 

96 Abstand*®) % 

-36,9 

-28,3 

-16,6 

-56.9 

-38,3 

-20,7 


97 Gewinn DM/Fam. 

16 148 

21 575 

32 405 

12 339 

20 773 

30 851 


98 -f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

20 

13 

14 

265 

49 

40 


99 -F Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

7 603 

2 731 

697 

4 081 

2 149 

2 080 


100 -f Renten „ 

1 610 

368 

194 

539 

405 

102 

1 

101 - Aufw. f. selbsL/unselbst Tätigk. 

69 

0 

0 

0 

0 

95 

m 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ^ 

25 312 

24 688 

33 310 

17 224 

23 376 

32 978 

1 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

19 057 

18 092 

21845 

11 947 

15 430 

20 183 

« 

ß 

0 

104 -K sonstige Einkünfte DM/Fam. 

79 

227 

131 

134 

372 

192 

ß 

O 

105 = Gesamteinkommen „ 

25 391 

24 915 

33 440 

17 359 

23 749 

33 170 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0.19 

0.11 

0,02 

0.12 

0,08 

0.06 


107 Haushaltspersonen 

4,6 

4.0 

4,9 

4.3 

4.5 

4.7 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

862 

326 

289 

463 

313 

538 


109 Sonstige persönliche Steuern 

44 

50 

93 

29 

54 

72 

Al ^ 

• w 

0} S 

110 Persönliche Steuern 

906 

376 

382 

492 

367 

610 

^ £ 

111 Vermögensabgabe „ 

12 

126 

128 

18 

106 

142 

B £ 

*0 S 
e 2 

112 Kranken-. Rentenvers., Alterskasse ... 

1 959 

2 055 

2 857 

1 704 

2 163 

2 448 

0 

0, 

1 13 Lebensversicherung „ 

522 

299 

1 068 

307 

404 

723 


1 14 Altenteil (bar u. un^r) 

733 

1 403 

2 341 

599 

l 009 

1 592 


1 15 Renten") DM/ha U= 

315 

522 

532 

321 

359 

392 
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PrucksachG 7/3211 Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Baden-Württemberg 

Veredelungs- 

betdebe 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

Landwirtschaftliche Gemlschlbetriebe 

^ \ Betriebsart i i 4 . , * 

Kenüwert \ Betriebsgröfle in 1000 DM STBE 

V2 

20^50 

XLA 

6—13.5 

XLA 

13.5—20 

XLA 

20—50 


1 Zahl der Betriebe ;44444»4:444„,i 

12 

28 

38 

146 


2 Standard betriebseinkommen 1000 DM/Be tr. 

36,6 

9,6 

17,7 

30,6 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

18,55 

11,55 

17,48 

25,38 


4 daninter: Pachtland % 

35,4 

31,2 

35*9 

38,1 


5 Vergleichs wert DM/ha LF 

1 273 

1 149 

1 093 

1313 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

8.60 

10,01 

8,06 

7,04 

3t 

d 

7 darunter s Familie narbeitskräfte % 

92,2 

99,9 

96.9 

89,6 

3 

ö AK je Betrieb AK/Betr. 

1,60 

1,16 

1.41 

1*79 

in 

3 

9 Dauergrünland % LF 

11,2 

36.2 

32,9 

29,4 

2 

10 Hackfrüchte % AF 

11,1 

14,1 

11,3 

12*6 

4 

1 1 Ackerfutter *, 

a.a 

13,7 

20.4 

18,2 

U 4 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

14.4 

76*5 

82,8 

86,8 


13 dar.! MUchkühe 

8.6 

41.9 

45.2 

44,8 


14 Schweine 

166,5 

26,8 

30.7 

34,2 


15 Sonst Vieh ,, 

0,0 

0.0 

0.1 

0,2 


16 Nutzvieh .,„.44..44 444„,444,4,**.,*,., ,, 

181,0 

103,4 

113,7 

121.2 


17 Getreide dt/ha 

45,8 

37,8 

40,2 

39*7 

S e- 

18 Kartoffeln 

201 

275 

283 

264 

3 d 

« i 

19 Zuckerrüben „ 

498 

654 

336 

4SI 


20 Milchleistung kg/Kuh 

3 468 

2 757 

3 145 

3 399 


21 Legeleistung Stcfc/ Legehenne 

215 

158 

173 

166 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

689 

4 

78 

369 

e 

V 

23 Wirischaltsgebäude 

538 

206 

157 

223 

o 

24 Maschinen und Geräte „ 

482 

137 

282 

400 


25 Vieh 

80 

-8 

34 

32 

V 

> 

c 

26 Bruttoinvestitionen 

1 790 

340 

551 

I 044 


27 Neitolnvestitionen 

1 287 

-33 

136 

636 


28 Bodenerzeugnisse ,, 

804 

370 

368 

700 


29 dar.: Getreide, Hülsen** Ölfrüchte 44,4. „ ,, 

264 

166 

206 

207 


30 Zuckerrüben 

299 

35 

8 

155 

en 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

6 279 

2 045 

2 426 

2 722 


32dar.:MUeh 

134 

453 

555 

602 

z 

* 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

5 266 

828 

1 041 

1220 

« 

r 

ft 

CB 

34 Wald. Sonstiges^! „ 

828 

203 

190 

268 


35 Bare Einnahmen 

7 911 

2 618 

2 983 

3 699 


36 Bestandsver., Bigenverbr.* Naturall 

158 

148 

146 

149 


37 Betriebsertrag rt 

8 070 

2 767 

3 129 

3 847 


36 Spezialauf w. der Bodenproduktion „4 

468 

259 

263 

353 


39 dar,,' Schädlingsbekämplungsm. 4..4;4. „ 

80 

30 

35 

66 


40 Handelsdünger 

303 

171 

171 

215 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

3 360 

544 

610 

1000 


42 dar.: Futtermittel 

2 660 

309 

507 

655 

-D 

43 Arbeilshilfsmittel „ , 

929 

684 

615 

636 

f« 

44 dar.j Unterhält g Maschinen u, Geräte „ 

305 

200 

164 

204 

S 

3 

45 Abschreibung Maschinen „ 

366 

294 

285 

275 

1 « 

vl 

46 Treibstoffe, ule. Fette ».h*,**.,*«,«,. 

84 

65 

55 

73 

4^ 

47 Sachaufwand » 

5 420 

1 756 

1 890 

2 230 

n 

48 dar,: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv, „ 

86 

67 

53 

61 


49 Abschr. Wiitschaftsg. u, Giündv, „ 

136 

72 

73 

88 


50 Betriebssteuem * 

94 

52 

40 

47 


51 Fremdlohnaufwand 

94 

1 

U 

56 


52 Unfall versichemtig „ 

15 

28 

22 

21 


53 BetriebSÄufwand 

5 624 

1 837 

1964 

2355 


54 Lohnansatz^} „ 

1 200 

1 520 

1 171 

994 


55 Arbeitsaufwand'*) 

l 310 

1 549 

1205 

l 071 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode DrUCKsaChe 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 

Veredelungs- 

betriebe 

Baden- Württemberg 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

j, \ Betriebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE 

V2 

20—50 

XLA 

6—13,5 

XLA 

13.5—20 

XLA 

20—50 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude „ DM/ha LF 

4 463 

4 170 

4 126 

4 345 


57 Vieh 

2 732 

1 643 

1 805 

1923 


58 Maschinen und Geräte 

1 795 

1 237 

1 308 

1336 


59 Umlaufkapital „ 

3 082 

1 569 

1 409 

1 434 

9 

« 

60 Aktivkapital 

12 072 

8 618 

8 648 

9 038 

Jt 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

140 370 

86 095 

107 298 

128 374 

< 

62 Maschinenkapital „ 

20 872 

12 353 

16 233 

18 975 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

37.0 

48.4 

47,7 

48.1 


64 Vieh u. Maschinenkapital «. 

37,5 

33,4 

36,0 

36,1 


65 Umlaufkapital „ 

25,5 

18,2 

16,3 

15.9 


66KurzfrisUge Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

690 

207 

324 

490 

s 

« 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

438 

139 

355 

295 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

2 439 

1 075 

1 360 

2 060 

9 W 
— 9 

69 Premdkapital^l „ 

3 567 

1 421 

2 038 

2 845 

a®* 

1 = 

70 Guthaben und Forderungen „ 

560 

478 

440 

478 

1" 

71 Zinsen 

174 

57 

78 

116 

«» 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.9 

4.0 

3,8 

4.1 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

352 

180 

173 

202 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

2 555 

958 

1 198 

1570 


75 Betriebseinkomroen DM/ AK 

29 715 

9 574 

14 869 

22 298 


76 Arbeitsertrag 

24 802 

6 561 

11 114 

17 805 

83 

77 Reinertrag DM/ha LF 

1 246 

- 590 

-6 

499 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

10,3 

•6.9 

-0,1 

5,5 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

47 395 

11 071 

20 944 

39 841 


80 — Fremdlohnaufwand 

2 031 

328 

585 

1953 


81 — Pachtaufw^md 

1 761 

580 

952 

1869 


82 — Fremdkapital zinsen „ 

3 234 

653 

1 369 

2 952 

e 

83 + Pacht- u. 2Linserträge 

568 

111 

97 

159 

E 

84 4- vom Verpächter getr. Aufw 

29 

0 

33 

47 

V 

85 = Gewinn 

40 966 

9 621 

18 167 

33 272 

r 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

27 854 

8 329 

13 310 

20 776 

6 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

24 483 

6 009 

10 631 

17716 


88 Gewinn DM/ha LF 

2 209 

833 

1 040 

1311 


89 Gewinnrate Gew. % d Untern. -Ertr. 

27.3 

30,0 

33,2 

34,0 

s 

3 

e 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

1 329 

— 

26 

490 

JZ 

u 

& 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

28 146 

8 831 

13 768 

21 176 

** e 

il» 

92 Vergleichslohn’^l „ 

21 250 

20 567 

21 318 

21820 

i s" 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

3 375 

2 323 

2 682 

3 074 

e x: 

Ui || 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

24 624 

22 890 

24 001 

24 894 

2>f 

S O» 

95 Abstand*) 

3 521 

- 14 059 

- 10 232 

-3718 

> 

96 Abstand ">) % 

14.3 

-61.4 

-42,6 

-14,9 


97 Gewinn DM/Fam. 

40 966 

9 621 

18 167 

33 272 


98 4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

303 

716 

178 

45 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

4 172 

5 907 

4 623 

2 045 

4i 

100 4- Renten 

208 

2 744 

120 

280 

i 

101 — Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk „ 

l 769 

47 

0 

17 

« 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit «« 

43 880 

18 940 

23 088 

35 625 

s 

x: 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

27 501 

13 896 

15 600 

21 489 

B 

4» 

104 4- sonstige Einkünfte DM/Eam 

201 

167 

51 

362 

B 

105 = Gesamteinkommen 

44 081 

19 107 

23 139 

35 987 


106 Arbeitskr. m. aufierbetr, Erwerbst. .. je Farn. 

0,12 

0,21 

0,12 

0,06 


107 Haushaltspersonen 

4.3 

3,8 

4.5 

4,4 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

473 

670 

524 

716 


109 Sonstige persönliche Steuern 

29 

32 

50 

138 

B 

2^ 

110 Persönliche Steuern .. 

502 

702 

574 

853 

e 

1 1 1 Vermögensabgabe ,, 

75 

0 

36 

108 

Ü £ 

*3 * 

112 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse 

1 939 

1 499 

1 941 

2 509 

9 o 

1 13 Lebensversichenmg 

1 067 

285 

657 

745 

t 

Om 

114 Altenteil (baru. unbar) „ 

l 537 

722 

1 070 

1 208 


115 Renten") DM/ha LF 

539 

406 

398 

309 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bayern 


WirtscbaiUlabr 1973/74 


Marktfruchtbetriebe 


. \ Betriebsart . . . * 

Nennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

Ml 

6—13,5 

Ml 

13,5—20 

Ml 

20—50 

Ml 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

12 

11 

47 

111 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

7.3 

19.4 

39,2 

96,8 


3 Landwirtschaftlich genutzte Räche ha 

11,47 

21,73 

38,42 

80,42 


4 darunter; Pachtland % 

31,1 

30.6 

19,9 

20,1 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 097 

1 347 

1 659 

1 736 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

8.71 

6,80 

4,75 

3,94 

o 

c 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

99,7 

82,1 

68,2 

39,1 

a 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,00 

1.48 

1,82 

3,17 

m 

3 

9 Dauergrünland % LF 

9.4 

4.7 

4,2 

3,4 

e 

10 Hackfrüchte % AF 

9.5 

17.6 

12,3 

26,5 

Ic 

m 

1 1 Ackerfutter 

3.4 

1.7 

2,5 

1,5 

tt. 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

2.2 

6.4 

9,0 

6,3 


13 dar.: Milchkühe 

0,0 

1,7 

2.4 

0.6 


14 Schweine 

11.9 

15,0 

13,6 

10,5 


15 Sonst. Vieh „ 

0.0 

0.0 

0.6 

0.4 


16 Nutzvieh 

14.1 

21.4 

23,2 

17.2 


17 Getreide dl/ha 

35.1 

41.1 

41.8 

43,8 

fs 

18 Kartoffeln „ 

229 

232 

242 

296 

» a 
» c 

OS 3 

19 Zuckerrüben „ 

570 

547 

524 

545 

Ü • 

TZ ^ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

0 

3 217 

3 629 

4 589 


21 Legeleistimg Stck/Legehenne 

134 

174 

178 

165 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

343 

228 

8 

17 

e 

e 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

198 

3 

45 

36 

o 

24 Maschinen und Geräte „ 

75 

348 

311 

405 

IS 

25 Vieh 

-19 

-75 

-25 

-13 

9) 

> 

s 

26 Bruttoinvestitionen 

597 

504 

340 

445 


27 Nettoinvestitionen 

161 

155 

-7 

168 


28 Bodenerzeugnisse 

l 100 

1832 

l 741 

2 327 


29 dar.: Getreide. Hülsen-, Ölfrüchte „ 

740 

885 

1 035 

1 075 


30 Zuckerrüben 

157 

506 

403 

931 

CB 

31 Tierische Erzeugnisse 

607 

721 

971 

913 


32 dar.; Milch 

0 

18 

31 

10 

« 

M 

J3 

33 Schweine-, Ferkelverkauf „ 

504 

518 

665 

453 

« 

*c 

e 

n 

34 Wald. Sonstiges’) „ 

488 

440 

402 

381 


35 Bare Einnahmen „ 

2 195 

2 992 

3 114 

3 621 


36 Bestandsver.. Eigenverbr., Naturall. „ 

14 

-32 

2 

-17 


37 Betriebsertrag „ 

2 209 

2 960 

3 116 

3 605 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

259 

417 

517 

596 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm 

40 

67 

81 

91 


40 Handelsdünger 

152 

230 

308 

360 


4 1 Spezialaufwand der Viehh^ütung „ 

264 

232 

548 

560 


42 dar.: Futtermittel „ 

136 

107 

278 

300 


43 Arbeitshilfsmittel „ 

757 

616 

570 

499 

e 

<8 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

143 

172 

170 

168 


45 Abschreibuim Maschinen 

375 

290 

270 

213 

« 

m 

A 

46 Treibstoffe. C)le. Fette 

80 

63 

55 

53 

% 

47 Sachaufwand 

1 461 

1487 

1 853 

1 876 

n 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

30 

58 

59 

79 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

61 

59 

59 

46 


50 Betriebssteuem „ 

59 

51 

49 

48 


51 Fremdlohnaufwand 

4 

97 

159 

304 


52 Unfallversicherung „ 

17 

18 

24 

28 


53 Betriebsaufwand 

1 541 

1 654 

2 085 

2 257 


54 Lohnansatz’) 

l 313 

968 

556 

348 


55 Arbeitsaufwand^) 

1 333 

1 084 

739 

680 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode DfUCkSBChG 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Marktfruchtbetriebe 



Bayern 

Kennwert Betriebsgröße ln 1000 DM STBE *) 

Ml 

6—13,5 

Ml 

13.5—20 

Ml 

20—50 

Ml 

50 \L m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 025 

4 527 

4 840 

4 645 


57 Vieh 

214 

328 

358 

265 


58 Maschinen und Geräte 

1 505 

1 304 

1 317 

918 


59 Umlaufkapital 

1 349 

1 207 

1 090 

1 035 

1 

a 

m 

60 Aktivkapital „ 

7 093 

7 367 

7 604 

6 862 

> 

61 Aküvkapital DM/ AK 

81 432 

108 342 

160 092 

174 170 

1 

62 Maschinenkapital «. 

17 281 

19183 

27 733 

23 291 


63 Boden u. Gebäudekapital % des AkUvkap. 

56,7 

61,5 

63, ß 

67.7 


64 Vieh u. Maschinenkapital ,, 

24,2 

22,2 

22,0 

17,2 


65 Umlaufkapital „ 

19,0 

16,4 

14,3 

15,1 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

951 

576 

1 085 

707 

o 

« 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

2 850 

403 

269 

268 

a 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

161 

372 

742 

607 

S« 

69 Fremdkapital^) 

3 962 

1 351 

2 096 

1 582 


70 Guthaben und Forderungen „ 

645 

514 

623 

653 


71 Zinsen 

157 

81 

112 

120 

c 

b 

72 211nsen % d. Fremdkap. 

4,0 

6,0 

5,4 

7.6 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

237 

221 

250 

376 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

689 

l 422 

1 214 

1 680 

'S 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

7 907 

20 913 

25 550 

42 651 


76 Arbeitsertrag 

5 057 

17 121 

19 946 

36 555 

s 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 645 

339 

474 

1 000 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-9,1 

4.6 

6,2 

14,6 


79 Betriebseinkommen DM/Un tem. 

7 903 

30 896 

46 623 

135 147 


80 — Premdlohnaufwand 

235 

2 513 

7 043 

26 739 


81 — Pachtaufwand - 

830 

1 387 

1 691 

4600 


82 — Fremdkapitalzinsen 

1 803 

1 763 

4 317 

9 634 

B 

e 

83 Pacht- u. Zinserträge 

613 

665 

2 751 

2 892 

B 

84 -f* vom Verpächter getr. Aufw 

78 

174 

41 

473 

V 

B 

85 = Gewinn 

5 727 

26 073 

36 364 

97 539 

C 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

5 749 

21507 

29 214 

78 754 

B 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

4 623 

18 176 

23 870 

68 134 


88 Gewinn DM/ha LF 

499 

1 200 

947 

1 213 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

22,1 

40,1 

29,7 

33,3 

O 

B 

a 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

— 

407 

- 495 

405 

u 

£ » 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

5 939 

21 832 

29 514 

79 082 

3 Si; 

V B ^ 

92 Vergleichslohn^) „ 

20 554 

22 285 

23 834 

26 851 

2 u 
o £^ 

93 Zinsansatz f . Eigenkapitai*) 

1 120 

3 332 

5 355 

10 715 

M 2«®» 

£ u o 

“ 51 

94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

21 675 

25 617 

29 189 

37 566 

O S 
« «* 

95 Abstand^) 

-15 736 

-3 785 

325 

41515 

> 

96 Abstand % 

-72,6 

-14,8 

l.l 

110,5 


97 Gewinn DM/Fam. 

5 727 

26 073 

36 364 

97 539 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

829 

37 

94 

125 


99 -h Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

15 055 

10 389 

277 

605 


100 -f* Renten „ 

0 

143 

124 

90 

i 

101 —Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk „ 

0 

0 

0 

0 

• 

£ 

102 Einkommen aus ErwerbstäUgkeit „ 

21 611 

36 641 

36 859 

98 360 

B 

Xi 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

15 869 

26 564 

29 189 

78 499 

e 

V 

104 -f sonstige Einkünfte DM/Fam. 

3 049 

33 

5 095 

2 702 

8 

105 = Gesamteinkommen „ 

24 659 

36 674 

41 954 

101 062 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,37 

0,17 

0,02 

0,01 


107 Haushaltspersonen 

3.5 

3.9 

3,9 

3.9 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 737 

1410 

3 4X2 

11417 

B 

109 Sonstige persönliche Steuern „ 

6 

99 

2 330 

1091 

1? 
tf) ^ 

110 Persönliche Steuern 

1743 

1 509 

5 741 

12 508 

«n 

ja 

o « 
s 'S 

111 Vermögensabgabe „ 

20 

174 

586 

1 598 

s| 

2 S 

112 Kranken-. Renten vers., Alterskasse 

983 

2 160 

3 572 

4 505 

«> 

cw 

113 Lebensversicherung 

432 

548 

1 120 

2 831 


114 Altenteil (bar u. unbar) <• 

1 003 

1896 

3 032 

4 450 


115 Renten*') DM/ha LF 

568 

567 

513 

360 
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Drucksache 7/3211 Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bayern 

Marktlnichtbetiiebe 


WirtschalUjahr 1973/74 

^ \ Betriebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

M2 

6—13,5 

M2 

13,5—20 

M2 

20—50 

M2 

50 a m. 


1 2Uihl der Betriebe 

24 

31 

209 

66 


2 Standardbetriebseinkommeii 1000 DM/Betr. 

10,0 

17.6 

35,1 

76.2 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

11,20 

17,15 

28,36 

61,30 


4 darunter: PachUand % 

17,8 

34,2 

31,4 

23,8 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 132 

1 221 

1 384 

1 435 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

9,88 

8.28 

6,10 

4,89 

Ob 

B 

7 darunter: Familienarbeitskräfte ...» % 

97,2 

88,4 

89,3 

47,4 

% 

8 AK je Betrieb AK/Belr. 

l.ll 

1.42 

1,73 

3,00 

m 

a 

9 Dauergrünl€md % LF 

13,3 

14,9 

11,0 

9.2 

m 

10 Hackfrüchte % AF 

17,5 

17,5 

19,3 

16,4 

JC 

1 1 Ackerfutter 

10,9 

12,6 

11.0 

11,2 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

29,9 

56.1 

54,3 

42,1 


13 dar.; Milchkühe 

11.5 

29,9 

26,2 

13,6 


14 Schweine 

46,5 

26,3 

33,9 

37,6 


15 Sonst. Vieh 

0,2 

0,0 

0.2 

0.2 


16 Nutzvieh „ 

76,6 

82,4 

88,3 

80,0 


17 Getreide dt/ha 

37,3 

42,0 

42,6 

42,5 

1| 

18 Kartoffeln 

228 

279 

263 

247 

oi2 

19 Zuckerrüben 

539 

477 

506 

535 

•j • 

TI • 

20 Milchleistung kg/Kuh 

2 868 

3 435 

3 525 

3 727 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

146 

186 

174 

159 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

22 

0 

150 

26 

c 

» 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

489 

105 

124 

64 

o 

24 Maschinen und Geräte „ 

184 

383 

446 

477 


25 Vieh 

- 116 

-69 

22 

16 

> 

E 

26 Bruttoinvestitionen „ 

579 

419 

741 

583 


27 Nettoinvestitionen „ 

198 

25 

337 

216 


28 Bodenerzeugnisse „ 

748 

992 

1 158 

1 454 


29 dar.; Getreide, Hülsen -.Ölfrüchte 

347 

526 

551 

718 


30 Zuckerrüben „ 

248 

253 

460 

505 

9 

31 Tierische Erzeugnisse «. 

2 552 

2 094 

2 370 

2 754 

:: 

32 dar.: Milch 

206 

382 

358 

207 

e 

« 

33 Schweine-, Ferkel verkauf „ 

1 811 

1 034 

1235 

1634 

•! 

CD 

34 Wald, Sonstiges^) 

265 

227 

352 

428 


35 Bare Einnahmen „ 

3 565 

3 313 

3 880 

4 635 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall. .. „ 

-34 

8 

93 

43 


37 Betriebsertrag „ 

3 530 

3 321 

3 973 

4 679 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

308 

390 

425 

529 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

36 

57 

63 

77 


40 Handelsdünger „ 

198 

244 

275 

326 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

889 

765 

974 

1 539 


42 dar.: Futtermittel „ 

469 

383 

659 

829 


43 Arbeitshilfsmittel 

737 

628 

655 

605 

C 

41 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

195 

184 

189 

188 


45 Abschreibuim Maschinen .. 

304 

277 

314 

270 

«B 

46 Treibstoffe, 0\e, Fette „ 

88 

59 

57 

58 

e< 

<u 

47 Sachaufwand 

2 288 

1 942 

2 304 

2 972 

flO 

48 dar.: Unterh. Wirtschaf tsg. u. Grundv. „ 

64 

68 

64 

63 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. ,. 

76 

56 

75 

73 


50 Betriebssteuem 

109 

45 

51 

43 


51 Fremdlohnaufwand „ 

9 

41 

47 

247 


52 Unfallversicherung „ 

21 

16 

19 

22 


53 Betriebsaufwand h 

2 427 

2 045 

2 420 

3 284 


54 Lohnansatz^) 

1 624 

1 I3S 

870 

455 


55 Arbeitsaufwand*) 

1 654 

t 192 

935 

724 
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Wirtschaitslahr 1973/74 Marktfruchlbetriebe 



Bayern 

^ , \ Belricbsari , w .. T - T T . 

Kennwert \ Betriebsgröße In lÜOö DM STBE >) 

M2 

6—13,5 

M2 

13,5—20 

M2 

20—50 

M2 

50 u. m. 


56 Boden tind Wiitsdiaitsgebäude . DM/ha LF 

4 049 

4 371 

4 471 

4 318 


57 Vieh „ 

1 164 

1 303 

1 390 

l 25 0 


58 Maschinen und Geräte 

1 482 

1 347 

1 648 

1 391 1 


59 Umlauikapital „ 

1 933 

1 497 

1 420 

1 501 

Th 

“E 

60 Aktivkapital m 

8 653 

8 518 

8 929 

8 460 

> 

61 Aküvkapital DM/AK 

87 579 

102 875 

U6 377 

173 001 

< 

62 l^ascfaLin.enkaptt.al ti 

14 999 

16 265 

27 019 

28 446 


63 Boden u. Gebäiidekapital % des AkUvkap. 

46,8 

51,3 

50,1 

51,0 


64 Vieh u. Maschinenkapital ti 

30.8 

31,1 

34,0 

31,2 


65 Umlaufkdpital — .. ,» 

22,4 

17,6 

15,9 

17,7 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten 4*. DM/ha LP 

777 

403 

573 

784 

b 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

229 

39? 

647 

352 

c 

68 Langfristige Verbrndlichkei len 

1 687 

798 

1 197 

1 213 

N- ® 

4 u 
— Tl 

69 FremdkdpitaPJ ,, 

2 693 

1 598 

2 418 

2 349 

S.“- 
1 = 

70 Guthaben und Forderungen ,, 

523 

405 

438 

502 

E " 

71 Zinsen 

135 

80 

118 

131 

w 

72 Zinsen — Fremdkap. 

5^0 

5,0 

4,9 

5,6 


73 Pacht DM/Tia Pachtfl. 

222 

214 

264 

281 


74 ßetriebseinkornmen DM/ha LF 

l 133 

1 333 

1 619 

1 664 

JS 

75 Betriebseinkominen 44.>4,4.4....44 ».m4.44^4 DM/ AK 

1 1 470 

16 099 

26 533 

34 030 


76 Arbeitsertrag ^ 

77 Reinertrag ,44»p.44i DM/ha LF 

8 404 
^ 521 

12 498 

141 

21 410 

683 

27 975 

940 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

- 64 O 

t.7 

7,7 

11,1 


79 Betriebseinkotnmen DM/Untem. 

12 688 

22 867 

45 906 

102 007 


BO — Fremdlohnaufwand 

331 

982 

1859 

16 508 


81 — Pachtaufwand „.,;;p4»p,p;p„„p,p.;,p.p.;..p* 

412 

l 265 

2 092 

4 230 


82 ^ Fremd kapital zinsen 

1 512 

1 370 

3 352 

8 035 

£ 

83 + Pacht- u, Zinserträge 

US 

175 

547 

1 107 

i 

ft4 + vom Verpächter getr. Aufw 

21 

65 

98 

254 

3b 

e 

85 = Gewinn 

10 573 

19 491 

39 249 

74 595 

c 

Lp 

66 Gewinn DM/Fam.-AK 

87 Arbeitsertrag Unternehmet] 

9 836 

7 767 

15 521 

12 534 

25 391 

21 $42 

52451 

44 032 


88 Gewinn DM/ha LF 

89 Gewinnrate Gew. % d. Uniemp-Eitr. 

944 

264 ? 

l 136 

34.1 

1 384 
34,7 

1 217 

25.9 

5 

90 Ei genkapital verändenmg DM/ha LF 

— 

105 

266 

369 

JS 

«» 

•. qt 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

10 275 

15 937 

25773 

52 753 

§ 

S 7 ^ 

92 Vergleichslohn^ „ 

20 905 

21 642 

22 066 

25 282 

s V-' 
o 2* 

93 Zinsansatz f. Ei genkapJtaJ*} ,, 

2 070 

2 997 

3 769 

8 353 


94 Summe d. Vergleichsansätze , « « p,^, 4 , 

22 975 

24 639 

25 335 

33 634 


95 Abstand^) «... „ 

- 12 699 

-8703 

-62 

19 119 

> 

96 Abstand'o) % 

-55,3 

-35,3 

-0.2 

56.8 


97 Gewinn DM/Fam 

10 573 

19491 

39 249 

74 595 


98 + Minkünfte aus selbst^ Tätigkeit r* 

62t 

266 

135 

24 


99 + Einkünfte aus unseJbs t. Tätigk „ 

11 339 

5 384 

1 910 

343 


100+ Renten * », 

112 

598 

251 

96 

i 

101 -AufWpf. selbst./unselbstp Tätigk 

0 

44 

85 

0 

— 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ^*„ 4 , 

22 645 

25 695 

41460 

75 058 


103 Einkommen aus Erwerbstät, . DM/Fam. -AK 

16 964 

18 590 

25 749 

52259 

B 

iv 

± 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam - 

1&4 

39 

341 

778 

B 

3 

105 = Gesamteinkommen «4 

22 809 

25 734 

4 t 801 

75 836 


!06 Arbeilskr. iHh auBerbetip Erwerbsl. p. }e Farn 

0.26 

0,13 

0.06 

0,01 


107 HaushaJtspersonen * 

3,9 

4,2 

4,6 

4,2 


108 Einkommensteuer .p.-ppp,.,».*.,.,»..-.*. DM/Fam. 

1307 

611 

473 

2 754 


1 09 Sonstige per&dn liehe Steuern „ 

11 

13 

62 

291 

B 

£ i 

S ® 

1 10 Persönliche Steuern 

1 318 

$24 

536 

3 046 

«1 

1 1 1 Vermögensabgabe - m 

6 

45 

222 

965 

U tl 

1 12 Kranken- p Renlenvers,, Alterskasse ,p, „ 

1 144 

2 169 

2 697 

4 129 

* s 

M O 

1 13 Lebensversichemng 

350 

525 

686 

1 732 

a. 

1 14 Altenteil (bar u. nnbarj 

2160 

1 875 

2 148 

3 752 


1 15 Renten”) DM/ha LF 

1 254 

710 

492 

398 
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Deutsdier Bundestag — 7; Wahiperiode 


Bayern 


Wlrt5chafts[alix 1973/74 


Futterbaubetriebe 


^ \ Belriebsari • . , . • . . 

Kennwert \ ß^tjieijsgröOe La 1000 DM $TBE*1 

Fl 

6—13.5 

Fl 

13.5—20 

Fl 

20—50 

1 Zahl der Betrieb© 

9B 

131 

240 

2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Be tr, 

9,7 

17.4 

29,4 

3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

13,26 

1B,94 

25,13 

4 darunter: Pachtland % 

17,9 

21,2 

21,1 

S Vergleichswert DM/ha LF 

919 

1 061 

1206 

6 AK*Besat 2 /stK/lOOhaLF 

9,40 

s,n 

6,53 

c 7 darunter: Familie narb eilskräfte % 

96*6 

92,2 

90,2 

s 8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,25 

1,54 

1,64 

1 9 DauergrünJaod % LF 

85,6 

82,8 

69,2 

S 10 Hackf^chte % AP 

5.9 

5.6 

2,9 

2 11 Ackerfutter 

■ 

20,9 

28.3 

38,8 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

144,8 

162,1 

138,9 

13 dar*i Milchkühe „ 

93,1 

102,0 

1 10,8 

14 Schweine — „ 

1.5 

2,0 

2,4 

15 Sonst. Vieh * i* 

0,2 

0,2 

0,2 

16 Nutzvieh „ 

146.4 

164.3 

191,4 

17 Getreide dt/ha 

30,9 

33,8 

37,0 

= £ 18 Kartoffeln 

223 

228 

245 

*e 19 Zuckerrüben <, 

& = 

0 

0 

543 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 718 

3 921 

3 986 

21 Legeleistung Stck/Legehenne 

176 

225 

166 

22 Bodenzukäufe DM/ ha LF 

69 

48 

59 

£ 23 Wirtschaftsgebäude ........................... 

66 

171 

198 

J 24 Maschinen und Geräte 

236 

293 

383 

5 25 Vieh 

6 

43 

67 

s 26 Bruttoinvestitionen „ 

380 

555 

708 

27 Nettolnvesütionen 

21 

157 

284 

28 Bodenerzeugnisse „ 

25 

28 

71 

29 dar.; Getreide.Hülsen-.Ölfrüchte 

8 

9 

41 

30 Zuckerrüben „ 

0 

0 

9 

& 31 Tierische Erzeugnisse 

2 266 

2 638 

3 218 

^ 32 dar.; Milch 

1 352 

1 620 

1 803 

£ 33 Schweine-, Ferkel verkauf 

63 

102 

103 

^ 34 Wald, Sonstiges^l 

420 

402 

369 

35 Bare Einnahmen 

2 710 

3 068 

3 658 

36 Bestandsver.. Eigenverbr., Naturall 

102 

108 

123 

37 Betriebfiertrag „ 

2 812 

3 176 

3 781 

38 Spezi alaufw. der Boden Produktion ... 

171 

208 

274 

39 dar.; Schädlingsbekämpf ungsm. ....... „ 

7 

10 

18 

40 Handelsdünger 

142 

174 

211 

4 1 Spezial aufw and der Viehhaltung „ 

542 

725 

1 044 

42 dar.; Futtermittel „ 

330 

445 

638 

■o 43 Arbeitfihilfsniittel 

608 

546 

628 

1 44 dar .1 Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

192 

180 

199 

3 45 Abschreibui^ Maschinen „ 

276 

238 

234 

f 46 Treibstoffe. C)le, Fette ......*. 

65 

57 

61 

1 47 Sachaufwand „ 

1 662 

1 849 

2 288 

* 48 dar,: Unterh. Wiitsdiaftsg. u, Gnmdv, 

65 

78 

56 

49 Abschr. Wülschaftig. u. Grundv. 

73 

88 

101 

50 Betriebfisteuem 

37 

45 

48 

51 Fremdlohn aulwand n 

18 

26 

44 

52 Unfall Versicherung „ 

12 

14 

15 

53 Betriebsaufwand „ 

1 729 

1 935 

2 395 

54 Lohnansaiz^) 

1 354 

1 119 

912 

55 Arbeitsaufwand'*) „ 

l 384 

I 159 

971 


Ertautsning ilei Fiifittoian auI Seite l!4 


174 


Deutscher Bundestag — 1 , Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Futterbaubetriebe 


Bayern 


j, \ Betriebsart 

Kennwert \ BetnebsgröBe In 1000 DM STBE M 

Fl 

6—13.5 

Fl 

13,5—20 

Fl 

20—50 

56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 701 

4 043 

4 231 

57 Vieh 

2 371 

2660 

3 099 

58 Maschinen und Geräte „ 

1 283 

1 274 

1 588 

59 Umlaufkapital 

1 226 

1 181 

1 211 


60 Aktivkapital 


8 581 

9 157 

10 129 

61 Aktivkapital 

62 Maschinenkapital 


91 289 

13 648 

112 914 

15 712 

155 117 
24 321 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

64 Vieh u. Maschinenkapital „ 

65 Umlaufkapital 


43.1 

44.1 

41.8 

42,6 

43,0 

46.3 

14.3 

12.9 

12.0 


N « 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

68 LangfrisUge Verbindlichkeiten „ 


470 
620 
1 306 


523 

746 

1535 


677 
840 
1 782 


69 Fremdkapital*) 


2 396 


2 804 


3 299 


Q.Ä. 






3 = 

70 Guthaben und Fordertingen .. 


541 

483 

473 

V - 

E ' 

71 Zinsen 



114 

115 

156 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4,7 

4.1 

4,7 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

200 

201 

238 


74 Betriebseinkommen 


1 113 

1 282 

1 445 

JO 

75 Betriebseinkommen 

DM/ AK 

11 838 

15 805 

22 131 


76 Arbeitsertrag 



8 643 

11853 

16 702 

ao 

77 Reinertrag 

DM/ha LF 

- 271 

123 

475 


78 Reinertrag 

% d Aktivkap. 

--3,2 

1,3 

4,7 


79 Betriebseinkommen 

... DM/Untem. 

14 755 

24 275 

36 319 


80 — Fremdlohnaufwand 


402 

757 

1 485 


81 — Pachtaufwand 


413 

783 

1 233 


82 — Fremdkapitalzinsen 


l 507 

2 170 

3 925 

s 

83 -h Pacht- u. Zinserträge 


210 

243 

440 

E 

je 

84 -F vom Verpächter getr. Aufw „ 

1 

4 

13 

e 

c 

85 = Gewinn 

.............. ,, 

12 643 

20 812 

30 127 

e 

86 Gewinn 

. DM/Fam.-AK 

10 501 

14 692 

20 353 

e 

87 Arbeitsertrag Unternehmen . 


8 236 

11905 

16 474 


88 Gewinn 


954 

1 099 

1 199 


89 Gewinnrate ............ Gew. % d- Untem.-Ertr. 

33,7 

34,5 

31,6 

1* 

90 Eigenkapital Veränderung .... 


— 

126 

199 

X 

w 

; 9 

91 Vergleichsreinei nkommen^) 

. DM/Fam.-AK 

10 876 

15 012 

20 651 

s aU 
E f ^ 

92 Vergleichslohn 

... 

21 147 

21 387 

22 324 

g u-J 

93 2Linsansatz f. Eigenkapital") . 


2 265 

2 794 

3 858 

Jt m ^ 

e X 

s 

94 Summe d. Vergleichsansätze 


23 412 

24 181 

26 182 

z » 

95 Abstand^) 

,, j 

-12 537 

-9 169 

-5 531 

> 

96 Abstand '») 

% 

-53,5 

-37.9 

-21,1 


97 Gewinn 


12 643 

20 812 

30 127 


98 -f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

708 

128 

185 


99 Einkünfte aus unselbst. TäÜgk .. 

7 601 

2 927 

1 191 

i 

100 h- Renten 


533 

330 

310 

101 —Aufw. f. selbst./unselbst Tätigk „ 

19 

38 

14 


102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

21467 

24 159 

31799 

fi 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. ., 

. DM/Fam.-AK 

15 486 

16 154 

21 005 

a 

« 

104 H- sonsUge Einkünfte 


414 

291 

393 

e 

105 ^ Gesamteinkommen 


21 880 

24 450 

32 193 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,18 

0,08 

0,03 


107 Haushaltspersonen 


3,9 

4.4 

4.5 


108 Einkommensteuer 

DM/Fam. 

875 

356 

202 


109 Sonstige persönliche Steuern 


14 

22 

37 


110 Persönliche Steuern 


888 

378 

239 

1 * 



X® 

111 Vermögensabgabe 


2 

59 

140 

u » 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... „ 

l 492 

1 916 

2 264 

M o 

113 Lebensversicherung 



269 

443 

617 

£ *" 

B. 

114 Altenteil (bar u. unbar) 


1 442 

1 790 

2 619 


115 Renten") 

DM/ha LF 

707 

614 

677 
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Deutsdier Bundestag — 7, Wahlperiode 


Bayern 


Wirtfichaftsjahr 1973/74 


Futterbaubelriebe 


\ BeLrlebsari 

Kennwen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

F2 

6r— 13,5 

F2 

13,5—20 

F2 

20-^50 

F2 

SO u. m. 


\ Zahl der Betriebe „mp.» 

138 

138 

372 

17 


2 Stand ardbetnebseinkoamneii tOOO DM/Betr 

10.3 

16,9 

29,5 

73.6 


3 Land wirtschaftlich germtzte Fläche ha 

12.70 

16.32 

27,69 

57,35 


4 darunter; Pachtland % 

20,6 

21.8 

24.5 

9,6 


5 Ver gleichswert DM/ha LF 

899 

931 

1 121 

1 476 


6 AJC-Besatz AK/lOO ha LF 

9,30 

8,27 

6.49 

5,48 

tn. 

o 

7 damiiteri Familienarbeitskräfte % 

98.8 

96,0 

91,1 

45.6 

fl 

6 AK je Betrieb AK/Betr, 

1.18 

1.52 

1,80 

3,14 

« 

a 

9 Dauergrünland % LF 

49,3 

44,9 

36,9 

24.2 

fl 

10 Hackfmdite % AF 

15.8 

14,2 

U,4 

7.2 

"m 

fl 

1 1 Ackerfutter ^ 

17,6 

20.7 

28,2 

33,2 

14* 

12 Rindvieh GV/lOOhftLF 

112.0 

117,4 

127,2 

145,6 


13 dar.: Milchkühe 

66,6 

66.0 

64,8 

41,9 


14 Schweine 

12.1 

13,0 

12,3 

10,8 


15 Sonst. Vieh 

0,0 

O.l 

0,0 

2,7 


16 Nutzvieh * 

124.1 

130,5 

139,5 

159,0 

- 

1? Getreide dt^ha 

34,0 

37.0 

38,9 

39,4 

c = 

18 Kartoffeln ,, 

227 

240 

254 

213 

ib « 

19 Zuckerrüben 

500 

465 

510 

646 

«j J2 
^ «4 

Ui 

20 Milchleistung «.mm,*»»»*.»**»*.»... kg/Kuh 

3 485 

3 633 

3 872 

3 511 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

173 

157 

162 

147 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

23 

28 

3? 

211 

e 

<4 

23 Wirtschaftsgebäude 

97 

103 

253 

69 

o 

24 Maschinen und Geräte 

257 

299 

369 

392 

% 

25 Vieh 

-4 

60 

42 

136 

Jp- 

B 

26 Bruuoinvesütionen „ 

373 

490 

701 

809 


27 Neltoinvestitionen „ 

3 

70 

315 

463 


28 Bodenerzeugnisse 

160 

218 

342 

613 


29 dar»; Getreide .Hülsen-. Ölfrüchte „.m.. 

90 

118 

187 

391 


30 Zuckerrüben ,, 

18 

32 

67 

151 

9! 

3 1 Tierische Erzeugni sse . p. , , 

2 175 

2 262 

2 542 

3 735 

ß 

32 dar.: Milch 

863 

916 

964 

645 

1 

33 Schweine-, Ferkel verkauf 

419 

469 

422 

486 

Kr 

ffi 

34 Wald* Sonstiges^} „ 

338 

296 

304 

486 


35 Bare Einnahmen „ 

2 673 

2 776 

3 189 

4 836 


36 Besiandsver., Eigenverbr,, Natürall, » ,, 

115 

146 

110 

170 


37 Betiiebsertrag „ 

2 788 

2 921 

3 299 

5 006 


38 Spezial aufw. der Bodenproduktion ... 

235 

270 

318 

417 


39 dar: Schädlingsbekämpfungsm. 

21 

23 

32 

46 


40 Handelsdünger .* 

165 

195 

222 

260 


4 i Spezialaufwand der Viehhaltung 

514 

578 

764 

1 950 


42 dar.: Futtermittel „ 

286 

356 

460 

811 

13 

43 ArbeitshiHsmitlel 

585 

576 

589 

624 

Gv 

fl 

44 dar.; Uhterhaltg Maschinen u. Gerate „ 

170 

173 

179 

228 ' 

pi 

3 

45 AbschreJbuM Maschinen 1 , 

262 

275 

260 

242 

fl 

fl 

46 Treibstoffe, tite, Fette 

49 

50 

55 

67 

* 

4? Sachaufwand „ 

l 603 

1 640 

1694 

3 294 

m 

48 dar.! Unterh. Wirtsdiaftsg. u. Grundv. ,1 

51 

50 

47 

69 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

67 

30 

90 

103 


50 Betriebssteuem 

43 

38 

52 

41 


5i Fremdlohnaufwand 

8 

17 

35 

209 


52 Unfallversicherung 

15 

16 

16 

17 


53 Betriebsaufwand 

1 670 

1 711 

1 997 

3 561 


54 Lohnansaiz^) „ 

1 344 

1 131 

891 

436 


55 Arbeitsaufwand'*) 

l 367 

1 164 

942 

663 
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WirtschafUJahr 1973/74 


Futterbaubetriebe 


Bayern 


^ \ Betriebsart 

Kennwert \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ») 

F2 

6—13,5 

F2 

13.5—20 

F2 

20—50 

F2 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 604 

3 702 

4 032 

4 486 


57 Vieh 

1 996 

2 098 

2 244 

2 554 


58 Maschinen und Geräte 

1 319 

l 396 

1 460 

l 173 


59 Umlaufkapital — „ 

1 330 

1 236 

1 144 

1 491 

5 

6 

60 Aktivkapital 

8 249 

8 432 

8 881 

9 704 

nt 

61 Aktivkapital DM/AK 

88 698 

101 957 

136 836 

177 078 

J« 

< 

62 Maschinenkapital 

14 182 

16 878 

22 491 

21 411 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

43.7 

43.9 

45.4 

46,2 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

40.2 

41,4 

41.7 

38.4 


65 Umlaufkapital „ 

16.1 

14.7 

12.9 

15.4 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

361 

445 

440 

1 093 

e 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten ........ „ 

512 

421 

716 

478 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 002 

1 389 

1504 

1 197 

N e 

n u 
— ^ 

69 Fremdkapital’) 

1 876 

2 254 

2 660 

2 767 

a®» 

70 Guthaben und Forderungen „ 

501 

501 

412 

544 

1“ 

71 Zinsen „ 

92 

92 

112 

179 


72 21insen % d. Fremdkap. 

4.9 

4.1 

4,2 

6.5 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

155 

174 

213 

335 


74 Betriebseinkommen — DM/ha LF 

1 141 

1 243 

1 352 

1 671 

£ 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

12 273 

15 035 

20 833 

30 487 


76 Arbeitsertrag „ 

9 169 

11 466 

16 044 

24 290 

flC 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 226 

79 

410 

1 008 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-2.7 

0.9 

4.6 

10.4 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

14 497 

22 781 

37 442 

95 819 


80 — Fremdlohnaufwand — „ 

294 

602 

1 411 

12 933 


81 — Pachtaufwand „ 

392 

667 

1 339 

1 848 


82 - Fremdkap ital zinsen 

1 173 

1 679 

3 113 

10 244 

c 

» 

83 -F Pacht- u. Tlinserträge 

114 

256 

306 

746 

6 

84 -F vom Verpächter getr. Aufw „ 

24 

24 

51 

43 

« 

B 

85 = Gewinn ,, 

12 776 

20 114 

31 937 

71585 

gt 

Q6 Gewinn DM/Fam.-AK 

10 946 

13 826 

19514 

49 926 

E 

87 Arbeitsertrag Unternehmen „ 

8 659 

11 254 

16 058 

40 202 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 006 

1 098 

1 153 

1 248 


89 Gewinnrate ........... Gew. % d. Untern. -Ertr, 

36.0 

37.4 

34.8 

24.9 

3 

e 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

— 

131 

305 

404 

£ 

0 

1» 

« C 

91 Vergleichsreineinkommen^) . DM/Fam.-AK 

11 425 

14 198 

19 874 

50 066 

il» 

92 Vergleichslohn’) 

20 999 

21 241 

22 012 

23 745 

i 5 :; 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

2 283 

2 560 

3 437 

9 532 

a ^ 

94 Summe d. Vergleichsansatze „ 

23 282 

23 801 

25 449 

33 277 

»s 

95 Abstand*) 

-11 857 

-9 603 

-5 574 

16 789 

> 

96 Abstand *®) % 

-50.9 

-40.3 

-21.9 

50.5 


97 Gewinn DM/Fam. 

12 776 

20 114 

31 937 

71 585 


98 4- Einkünfte aus selbst. TäUgkeit 

122 

102 

119 

15 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk „ 

7 312 

3 504 

1 102 

0 


100 4- Renten 

587 

163 

247 

981 

1 

101 — Aufw. f. sei bst. /unselbst Tätigk. „ 

45 

60 

15 

0 


102 Einkommen aus Erwerbstatigkeit 

20 752 

23 823 

33 389 

72 581 

§ 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

15 339 

15 347 

19 932 

50 601 

c 

104 4- sonsUge Einkünfte DM/Fam. 

-7 

102 

181 

2 217 

c 

□ 

105 Gesamteinkommen 

20 745 

23 925 

33 570 

74 798 


106 Arbeitskr. m. auBerbeti. Erwerbst. .. Je Farn. 

0.19 

0.10 

0.04 

0.00 


107 Haushaltspersonen „ 

4,2 

4.4 

4.6 

3,9 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

829 

420 

262 

742 


1 09 Sonstige persönliche Steuern ,, 

9 

15 

63 

44 


1 10 Persönliche Steuern „ 

838 

435 

325 

786 

i| 

111 Vermögensabgabe 

14 

23 

187 

962 

w • 

1 12 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... „ 

1 351 

1 782 

2 243 

3 039 

?S 

113 Lebensversichenmg „ 

235 

409 

519 

976 

t 

fib 

114 Altenteil (bar u. unW) 

1 619 

1 709 

2 441 

4 715 


115 Renten**) DM/ha LF 

829 

606 

573 

534 
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Deutscher Bundestag — 7> Wahlperiode 


Bayern WirtschalUJahr 1973/74 


Veredelimgs- Landwirtschaftliche Geroischtbetiiebe 
betriebe 


\ Betriebsart 

V2 

XLA 

XLA 

XLA 

XLA 

Kennweri \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ») 

20—50 

6—13,5 

13,5—20 

20—50 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

20 

35 

69 

198 

24 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr 

34,5 

11,3 

17,0 

31,0 

66,9 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

20,92 

11,29 

16,75 

26,52 

48,83 


4 darunter. Pachtiand % 

30,0 

24,0 

25,9 

28,5 

19,8 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 187 

1 005 

926 

1 109 

1 569 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

7,54 

10,90 

9,09 

6,58 

4,83 

6 

7 darunter: Famllienarbeltskrafte % 

82,2 

98,3 

96,6 

91,8 

56,5 

« 

8 AK Je Betrieb AK/Betr. 

1,58 

1,23 

1.52 

1.74 

2,36 

m 

3 

9 Dauergrünland % LF 

7.2 

30,1 

29,8 

25,2 

15,5 


10 Hackfrüchte % AF 

5.1 

18,6 

18,6 

16,2 

9.0 

jt 

1 1 Ackerfutter 

3.9 

16.1 

17.3 

18,7 

19,5 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

3.4 

87,7 

87,4 

89,5 

89,6 


13 dar.: Milchkühe 

0.4 

52,6 

49,2 

44,6 

28.5 


14 Schweine 

186,6 

38,2 

30,3 

38,5 

35.3 


15 Sonst Vieh ,, 

1,0 

0,5 

0,0 

0.0 

0.0 


16 Nutzvieh 

190,9 

126,4 

117,6 

128,0 

124,9 


17 Getreide dt/ha 

39,8 

39,0 

38,1 

39,6 

40,3 

3 Ol 

18 Kartoffeln 

276 

240 

260 

258 

242 

5 

p»2 

19 Zuckerrüben „ 

475 

438 

454 

492 

545 

Ul 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 303 

3 404 

3 481 

3 631 

3 941 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

196 

167 

169 

186 

177 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

387 

35 

44 

83 

26 

« 

e 

23 Wirtschaftsgebäude 

1 005 

64 

131 

217 

232 

o 

24 Maschinen und Geräte 

714 

398 

333 

449 

380 

« 

25 Vieh 

40 

18 

29 

16 

76 

> 

c 

26 Bruttoinvestitionen 

2 146 

515 

537 

765 

714 


27 Nettoinvestitionen « 

258 

91 

157 

325 

215 


28 Bodenerzeugnisse 

571 

412 

393 

515 

1 033 


29 dar.: Getreide, Hülsen-.Olfrüchte «, 

433 

183 

173 

232 

510 


30 Zuckerrüben 

125 

52 

63 

151 

182 

Ol 

I« 

31 Tierische Erzeugnisse 

8 216 

2 656 

2 513 

2 939 

3 105 


32 dar: MUch 

1 

690 

641 

613 

448 

4* 

«1 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

6 967 

l 243 

1 031 

1 275 

1 151 

a 

34 Wald, Sonstiges^) 

620 

423 

283 

324 

540 


35 Bare Einnahmen 

9 407 

3 492 

3 189 

3 778 

4 678 


36 Bestandsver.» Eigen verbr.. Naturall 

140 

t36 

131 

94 

137 


37 Betriebsertrag 

9 546 

3 628 

3 320 

3 872 

4 815 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... .. 

500 

290 

295 

345 

466 


39dar.: Schädlingsbekämpfungsm „ 

75 

32 

32 

42 

56 


40 Handelsdünger 

268 

193 

201 

234 

294 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

4 702 

708 

795 

1 078 

1 678 


42 dar.: Futtermittel .. 

3 586 

423 

565 

674 

863 

■o 

43 ArbeiUhilfsmittel 

908 

722 

616 

637 

635 

« 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen \l Geräte .. 

238 

220 

191 

188 

202 

3 

45 Abschreibuim Maschinen „ 

379 

339 

294 

312 

293 

m 

4* 

A 

46 Treibstoffe, Öle, Fette „... „ 

73 

58 

61 

55 

56 

X 

47 Sachaufwand 

6 545 

2 138 

1927 

2 331 

3 095 

n 

48 dar.; Unterh. Wirtschaf tsg. u. Gnindv. .. 

66 

175 

49 

61 

100 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

129 

84 

85 

88 

87 


50 Betriebssteuem „ 

59 

70 

41 

50 

56 


51 Fremdlohnaufwand 

83 

23 

27 

30 

201 


52 Unfallversicherung 

18 

19 

14 

17 

22 


53 Betriebsaufwand 

6 705 

2 251 

2 010 

2 429 

3 374 


54 Lohnansatz^) 

948 

1 552 

1 249 

938 

486 


55 Arbeitsaufwand'*) „ 

1 049 

1 594 

1 291 

986 

709 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaitsjabr 1973/74 Veredelungs- Bayern 

betriebe Lao d wirtschaftliche Gemischlbetiiebe 


L* f f \ Bt?trieb5art . 

Kennwert \ ßeuiebsgrdße in 1000 DM STBE »1 

V2 

XLA 

XLA 

XLA 

XLA 

20— 5Ö 

6—13,5 

13,5—20 

20— SO 

50 u. m. 


56 Boden und WirtschalUgebaude .. DM/ba LF 

4 299 

3 795 

.3 629 

3 987 

4 645 


57 Vieh 

2 867 

2 003 

1 869 

2 027 

1 981 


50 Maschinen und Geräte 

2 126 

1 721 

1481 

1 583 

1 461 


59 ümlaufkapitat ,, 

3 281 

1 629 

1 S28 

1 446 

1 523 

_2 

£■ 

60 Aktivkapitai 

12 574 

9 347 

8 508 

9 043 

9 611 

> 

< 

61 Akbvkapital DM/AK 

62 Maschinenkäpital * 

166 762 

28 202 

85 753 

15 790 

93 592 

16 289 

137 438 

24 053 

198 988 

30 254 


63 Boden u. Gebäudekapital % des AkUvkap 

34,2 

40.6 

42,7 

44.1 

48,3 


64 Vieh U. Maschinen kapital 

39.7 

39,8 

39.4 

39x9 

35.8 


65 Umlauikapüal 

264 

19,6 

18.0 

16,0 

15.9 


66 Kurztnstige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

90! 

337 

581 

446 

1 112 


67 MJ Uelf listig e Verbindlichkeiten 

1 117 

667 

692 

690 

044 

c 

N ^ 

68 Langfristige Verbindlichkeilen ,, 

3 939 

580 

1 097 

1 335 

1316 

•mm 

69 Fremdkapital 

5 957 

1 584 

2 370 

2471 

3 274 


70 Guthaben und Forderungen *, 

912 

490 

345 

4SI 

641 

1 = 

71 Zinsen * 

248 

61 

79 

96 

213 

3f 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4,2 

33 

3.3 

3.9 

6x5 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

365 

211 

183 

225 

295 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

2 942 

i 420 

1 352 

1 491 

1 664 

f 

75 BeMebsemkommen DM/ AK 

39 019 

13 028 

14 878 

22 054 

34 460 


76 Arbeitsertrag 

33 !83 

10 027 

11 602 

17 843 

27 495 


77 Reinertrag DM/ha LF 

1 893 

- 174 

62 

505 

955 


78 Reinertrag % d AkUvkap. 

15.1 

- 1,9 

0,7 

5,6 

9,9 


79 Be tri ebsein kommen DM/Uniem. 

61 557 

16 034 

22 650 

39 528 

ai 269 


ßO — Fremdlohnaufwand 

2 107 

483 

699 

1 266 

10 891 


81 — Pachlaufwand 

2 255 

538 

694 

1496 

2 692 


82 - Fremdkapilaktinseti 

63 + Pacht- U. Zinserträge „ 

5 190 
884 

684 

783 

1 317 

70 

2 558 
612 

10 409 

999 

c 

64 + vom Verpächter getr. Aufw. *..xxxxxx.x 

0 

19 

24 

109 

35 


85 = Gewinn 

52 889 

15 131 

20 034 

34 928 

58 312 

* 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

40 771 

12 513 

13 624 

21 807 

43 745 


67 Arbeiteertrag Unternehme n * 

37 786 

10 147 

ll 357 

18 271 

36 048 


66 Gewinn ... DM/ha LF 

2 528 

1 340 

1 196 

1 317 

1 194 


69 Gewinnrate Gew. % d. Untern. “Ertr. 

26.4 

36.2 

36,0 

33,B 

24x7 

* 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

1 165 

— 

291 

315 

177 

w 

& 

'Z. öt 

9 t Vergleichsreineinkomnieii*) . DM/Fam.-AK 

41 033 

12 995 

14 015 

22211 

44 099 

E aQ 
1 ^ 

92 Vergleichsiohn^) 

22 02? 

20 872 

21 148 

22 116 

23 00t 

^ 1 

E 

o 

93 Zinsansatz L Eigenkapital*) .. 

2 964 

2 365 

2 262 

3 525 

7 605 

£ 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

24 990 

23 237 

23 411 

25 641 

30 606 

® * 
s: 55 

95 Abstand^) .» 

16 042 

-10 242 

-9 395 

-3 430 

13 492 

> 

96 Abstand“). % 

64.2 

-44,1 

-40.1 

- 13,4 

44x1 


97 Gewinn DM/Fam. 

52 689 

15 131 

20 034 

34 928 

50 312 


98 4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

21 

79 

70 

135 

16 


99 + Einkünfte aus unseibst. Tatigk 

,5 839 

4 780 

2 714 

l 597 

231 


100 + Renten „ 

24 

t 303 

303 

240 

0 

1 

101 -- Aufw. f. selbst. /unselbst Tätigk 

0 

1 

66 

U 

0 

JE 

4/ 

102 Einkommen aus Erwerb Stätigkeit ..,x.r <■ 

58 773 

21 293 

23 056 

36 887 

58 558 

£ 

103 Einkommen aus Erwarbstät .. DM/Famn.’AK 

42 522 

15 299 

14 506 

22 310 

43 754 

g 

Oj 

104 4- sonstige Einktlnfle ..x«..*.*,..,,.*..,.. DM/Fam. 

43 

8 

99 

353 

BOO 


105 ^ Gesamteinkommen 

58 816 

21301 

23 155 

37 239 

59 358 


106 Arbeitskr. m. außarbetr. Erwarbst. .» je Farn. 

0x08 

0,18 

0x12 

0.05 

0.01 


107 Haushallspersonen i, 

4,2 

4,0 

4,7 

4.5 

4,5 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

725 

542 

341 

373 

2 258 


1 09 Sonstige persönlich a S teuem * * 

10 

11 

10 

47 

144 

ü 

110 Persönliche Steuern 

735 

554 

351 

420 

2 402 

Ä* 

tu Vermögensabgabe ,» 

44 

0 

51 

93 

720 

V 4» 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Allerskasse ... „ 

l 944 

2 588 

1 717 

2 217 

3 495 


113 Lebensversicherung 

919 

293 

250 

466 

1 065 

V 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

2 219 

831 

1 25? 

2 185 

3 113 


115 Renten») DM/)ia LF 

690 

478 

488 

535 

414 
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Saarland 

Futterbaubetriebe 


Wlrtschafts]ahr 1973/74 

\ Betriebsart * . ; . . 

Kennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

Fl 

20—50 

F2 

20—50 

1 Zahl der Betriebe 

18 

61 

2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr 

35.9 

34,0 

3 Landwirtschaftlich genutzte Flache ha 

42,73 

42,50 

4 darunter: Pachüand % 

34.8 

40,6 

5 Verglcichswert DM/ha LF 

1 392 

1 205 

6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

3.77 

3,97 

e 7 darunter: FamiUenarbeitskräfte % 

92,0 

89,7 

= 8 AK je Betrieb AK/Betr. 

L61 

1,69 

i 9 Dauergrünland % LF 

64,9 

45,5 

2 10 Hackfrüchte % AF 

2,6 

5,2 

S 1 1 Ackerfutter 

22.9 

14,6 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

131,7 

93.6 

13 dar.; Milchkühe 

70.6 

50,3 

14 Schweine 

0,9 

5,1 

15 Sonst. Vieh .. 

0.8 

0.5 

16 Nutzvieh „ 

133,4 

99.2 

17 Getreide dt/ha 

35,9 

35.0 

= S 18 Kartoffeln „ 

220 

228 

• e 19 Zuckerrüben „ 

0 

0 

55 20 Milchleistung kg/Kuh 

3 687 

3 725 

21 Legeleistung Stck/Legehenne 

180 

166 

22 Bodenzukaufe - DM/ha LF 

104 

35 

1 23 Wirtschaftsgebäude „ 

63 

112 

a 24 Maschinen und Geräte 

237 

325 

1 25 Vieh .. 

61 

76 

e 26 Bruttoinvestitionen 

465 

549 

27 Nettoinvestitionen 

165 

249 

28 Bodenerzeugnisse „ 

88 

230 

29 dar.: Getreide.Hülsan-.OUrüchte 

68 

181 

30 Zuckerrüben 

0 

0 

y 31 Tierische Erzeugnisse.... ................ „ 

1762 

1 586 

1 32dar.:MJlch .. 

l 110 

797 

S 33 Scdiweine-. Ferkel verkauf 

JO 

48 

220 

% 34 Wald. Sonstiges^) 

fla 

152 

143 

35 Bare Einnahmen „ 

2 002 

1 958 

36 Bestandsver., Eigenverbr.. Natural! 

108 

123 

37 Betriebsertrag 

2 110 

2 082 

38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

202 

201 

39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

14 

15 

40 Handelsdünger 

157 

161 

41 Spezial auf wand der Viehhaltung 

401 

395 

42 dar.: Futtermittel 

300 

243 

•o 43 Arbeitshilfsmittel 

461 

424 

j 44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte .. 

129 

117 

^ 45 Abschreibung Maschinen „ 

221 

237 

S 46 Treibstoffe, öle, Fette 

49 

29 

X 47 Sachaufwand „ 

1 229 

1 172 

“ 48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

24 

13 

49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. ,, 

79 

56 

50 Betriebssteilem .. 

36 

29 

51 Fremdlohnaufwand „ 

23 

- 133 

52 Unfallversicherung 

22 

177 

53 Betriebsaufwand „ 

l 311 

1 246 

54 Lohnansatz^) 

591 

582 

55 Arbeitsaufwand**) 

636 

626 
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Drucksache 7/3211 


WtrUchafUiabr 1973/74 


Futterbaubetriebe 


Saarland 


^ \ Betriebsart 

Kennwert \ BeiriebsgröOe in 1000 DM STBE «) 

Fl 

20—50 

F2 

20—50 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude . 

. DM/ha LF 

4 403 

4 071 


57 Vieh 


2 162 

1 602 


58 Maschinen und Geräte 


1 509 

1 404 


59 Umlaufkapital 


670 

697 

£ 

"a 

8 

60 AkUvkapital 



8 744 

7 774 

> 

61 Aktivkapital 


231 939 

195 822 

< 

62 Maschinenkapital 


40pi6 

35 367 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap 

64 Vieh u. Maschinenkapital 

65 Umlaufkapital 


50.4 

42.0 

7.7 


52.4 

38.7 

9.0 


I“ 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

67 MittellrUUge Verbindlichkeiten ........ 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 


69 Fremdkapital’) 


70 Guthaben und Forderungen „ 

71 Zinsen 

72 Zinsen % d. Fremdkap, 

73 Pacht DM/ha Pachtfl. 


315 
63 
4 816 


5 194 


248 

109 

2.1 

125 


164 
199 
3 157 


3 519 


165 

82 

2.3 

106 



74 Betriebseinkommen 

DM/ha LF 

845 

880 

JS 

M, 

75 Bethebseinkommen 

DM/AK 

22 404 

22 172 

r 

76 Arbeitsertrag 


14 286 

15 319 

V 

m 

77 Reinertrag 


209 

254 


78 Reinertrag 

% d Aktivkap. 

2.4 

3.3 


79 Bethebseinkommen 

... DM/Untern. 

36 093 

37 406 


80 — Fremdlohnaufwand 


1 936 

1 890 


81 — Pachtaufwand 


1 341 

1 487 


82 - Fremdkapitalzinsen 


4 737 

3 622 

8 

& 

83 + Pacht- u- 21inserträge 


40 

72 

B 

84 + vom Verpächter getr, Aufw, 

834 

856 

tt 

a 

85 = Gewinn 


28 952 

31 336 

S 

86 Gewinn 

. DM/Fam. -AK 

19 525 

20 713 

w 

87 Arbeitsertrag Unternehmen . 



16 650 

17 276 


88 Gewinn 


678 

737 


89 Gewinnrate Gew. % d Untem.-Ertr. 

32.1 

35<4 


90 Ei genkapital Veränderung .... 

....... DM/ha LF 

189 

159 

c» 

91 Vergleichsreineinkommen*) 

. DM/Fam.-AK 

19 868 

21 155 


92 Vergleichslohn^ 


23 635 

23 260 

g *** 

93 21insansatzf. Eigenkapital*) . 


2 837 

3 430 

JC 

-S 

94 Summe d. Vergleichsansätze 


26 473 

26 690 


95 Abstand*) 


-6 605 

-5 535 

> 

96 Abstand '®) 


-25,0 

-20.7 


a 

g 

*0 

8 

D 


97 Gewinn DM/Fam. 

98 4* Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

99 + Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

100 + Renten 

101 - Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk. .,,, „ 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. Je Farn 

107 Hauahaltspersonen 


28 952 
0 
0 
152 
0 


0,00 

5.3 


31 336 
62 
618 
429 
0 


102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

29 105 

32 445 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

19 628 

21 333 

104 -h sonstige Einkünfte DM/Fam. 

1 541 

1 868 

105 — Gesamteinkommen 

30 646 

34 313 


0.01 

5.4 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

109 Sonsbge persönliche Steuern „ 


^ « 112 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse , 

^ p 113 Lebensversicherung 

114 Altenteil (bar u. unbar) 


3 143 
700 
102 


95 

12 


1 10 Persönliche Steuern „ 

4 

107 

111 Vermögensabgabe ., 

0 

0 


2 709 
522 
270 


115 Renten^*) DM/ha LF 


16 


41 


ErUutarung der FuBnoten auf Sali» 114 


181 


Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 
Ergebnisse nach Wirtschaitsgebieten 


Marschgebiet, Schleswig wirtscbaiuiahr 1973/74 


\ Belriebsform 

i\.ennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

M 

20—50 

M 

50 u. m. 

F 

13,5—20 

F 

20—50 

F 

50 u m. 

XLA 

20—50 

Dl 

2Lahl der Betriebe 


19 

21 

15 

181 

42 

11 

e 

3 

Standardbetriebseinkominen .... 

lÖÖÖDM/Betr. 

40,7 

106.6 

17.8 

35,6 

63,5 

36,7 

e 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

1 712 

1 948 

1 408 

1 221 

1 129 

1 449 

m 

landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

44.6 

102,1 

25,2 

36,3 

63,9 

27,5 

m 

darunter; Dauergrünland 

% LF 

13.9 

14.7 

83,5 

55,0 

47.1 

26,7 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

78.6 

68,2 

149,6 

155,2 

153,6 

158,3 

51 

AK je Betrieb 

AK/Betr. 

1.48 

3.36 

1,46 

1.73 

2,49 

1,58 


AK-Besatz 

AK/lOOhaLF 

3.32 

3.29 

5,81 

4.77 

3,89 

5.73 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

1 003 

1 518 

47 

228 

315 

493 


Tierische Erzeugnisse 


2 117 

2 459 

2 303 

2 736 

2 692 

4 534 

5 > 

Betriebsertrag 


3 281 

4 439 

2 638 

3 270 

3 314 

5 589 

“5 

Sachaufwand 


2 333 

3 101 

1 699 

2 181 

2 305 

4 120 


Betriebsaufwand 


2 480 

3 460 

1 771 

2 325 

2 573 

4 416 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 835 

4 817 

4 424 

4 075 

3 608 

4 557 

D 

Vieh 


1 243 

1 077 

2414 

2 499 

2 480 

2 500 

a 

I« 

Maschinen und Geräte 

— 1« 

656 

791 

679 

769 

722 

1 020 

jt 

> 

Umlaufkapital 


1 141 

1 406 

966 

1 068 

1 034 

2 034 

M 

< 

Aktivkapital 


7 875 

8 090 

8 483 

8 410 

7 844 

10 111 


Aktivkapital 

DM/AK 

237 202 

245 909 

146 014 

176 317 

201 646 

176 454 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

10 

104 

61 

58 

122 

2 078 

£ 

D 

Wirtschaftsgebäude 


31 

142 

9 

116 

126 

1 053 

O 

a 

Maschinen und Geräte 

,, 

230 

233 

147 

225 

213 

496 

Ti 

Vieh 


-69 

63 

-1 

50 

86 

217 

> 

JB 

Bruttoinvestitionen 


201 

542 

216 

450 

547 

3 B43 


Nettoinvestitionen 


15 

347 

37 

203 

347 

3 519 

"m 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


1 033 

922 

576 

696 

768 

1 331 

oL 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


99 

157 

98 

188 

133 

163 

« 

JB 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 525 

1 323 

1 713 

1 682 

1 657 

1 864 

E 

&» 

Fremdkapital’) 


2 657 

2 403 

2 386 

2 566 

2 558 

3 358 

u 

Guthaben und Forderungen 



346 

704 

261 

403 

351 

622 


Betriebseinkommen 

DM/ AK 

26 728 

38 881 

15 226 

21 587 

24 663 

23 263 

■c 

Arbeitsertrag 



18 426 

30 274 

10 116 

15416 

17 605 

17 087 

I 

Reinertrag 

DM/ha LP 

326 

651 

2 

331 

387 

545 


Betriebseinkommen 

.. DMAJntem. 

39 551 

130 645 

22 271 

37 384 

61 310 

36 694 


— Fremdlohnaufwand 


3 817 

30 593 

431 

3 076 

13 961 

4 391 

e 

— Pacht- u. Zinsaufwand 


11 858 

30 291 

5 003 

7 714 

13 266 

9 343 

« 

E 

-1“ Pacht- u. Zinserträge 


1 879 

5011 

605 

743 

1 075 

1 682 

£ 

■f vom Verpächter getr. Aufw 


364 

695 

60 

106 

102 

136 

£ 

« Gewinn 

,, 

26 119 

75 466 

17 500 

27 443 

35 261 

24 778 

fi 

a 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

23 347 

61 067 

13 317 

20 881 

28 151 

24 196 


Gewinn 


586 

739 

695 

756 

552 

900 


Gewinnrate Gew. % d. Untera.-Ertr. 

17,6 

16.5 

26,1 

23,0 

16,6 

15,9 

Dl 

8 

Eigenkapitalveränderung 

DM/liaLF 

20 

381 

-65 

61 

142 

2 865 

8 

’S D» 

8 8 

Vergleichsreineinkommen*) 

DM/Fam.-AK 

23 596 

61 274 

13 878 

21 524 

28 534 

24 595 

ir* 

Vergleichslohn^ 


24 603 

27 288 

22 087 

22 852 

25 227 

23 020 

isz 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


6 242 

14 134 

3 578 

5 224 

8 897 

5 828 

O J3 

JB U 18 

E — B 

Summe der Vergleichsansätze ..... 


30 845 

41 422 

25 665 

28 076 

34 124 

28 848 

“ e| 

Abstand*) 


-7 249 

19 852 

-11 786 

-6 552 

-5 589 

-4 253 

> 

Abstand'*) 

!*% 

-23.5 

47,9 

-45,9 

-23,3 

-16,4 

-14,7 


Gewirm 

DM/Fam. 

‘26 119 

75 466 

17 500 

27 443 

35 261 

24 778 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


0 

0 

0 

38 

52 

1 265 


■T Einkünfte aus un selbst. Tätigk. 


262 

70 

449 

797 

0 

0 

i 

+ Renten 


47 

966 

990 

112 

205 

314 

8 

— Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

0 

62 

0 

40 

0 

90 

B 

JS 

8 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


26 429 

76 440 

18 940 

28 350 

35 518 

26 268 

E 

8 

Einkommen aus Erwerbstäügkeit DM/Fam.-AK 

23 521 

61 856 

14 270 

21 283 

28 356 

24 461 

6 

d 

+ sonstige Einkünfte 


3 191 

10 906 

3 380 

2 272 

2 206 

3 831 


* Gesamteinkommen 


29 619 

87 346 

22 319 

30 622 

37 724 

30 099 


Renten") 

DM/ha LF 

342 

290 

147 

281 

365 

399 
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Ergebnisse nach Wirtschaltsgebieten 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Ostholstein 


\ Betriebsform 


M 

M 

F 

F 

XLA 

XLA 

\ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

20-^0 

50 u. m. 

20—50 

50 u. m. 

20—50 

50 u. m. 


Zahl der Betriebe 


31 

80 

88 

20 

12 

15 

c 

9 

Standardbetriebseinkommen «... 

1000 DM/Betr. 

39,8 

114.4 

35.3 

67.3 

43.0 

88.9 

15 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

1750 

1 731 

l 223 

1 268 

1 349 

1 493 

m 

landwirtschaftlich genutzte Fläche * ha 

47,3 

119.4 

33,5 

62,9 

36,5 

75,2 

9 

• 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

18,0 

11,3 

47.8 

43,1 

27.9 

22.4 

O 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

46,8 

42.1 

147,6 

135,8 

121,4 

115,2 

Jt 

AK je Betrieb 

AK/Betr 

1.84 

3.81 

1,66 

2,57 

1,55 

3,86 

u 

AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

3.88 

3,19 

4.97 

4,08 

4,25 

5.14 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

994 

1 313 

336 

473 

592 

857 


Tierische Erzeugnisse 


1 105 

1 252 

2 861 

2 631 

3 245 

3 126 

2? 

Bethebsertrag 


2 431 

2 882 

3 526 

3 423 

4 090 

4 571 

“< 

Sachaufwand 

,, 

1 490 

1 820 

2 372 

2 321 

3 178 

3 154 


Betnebsaufwand 

r. 

1 664 

2 220 

2 521 

2 568 

3 336 

3 733 


Boden und Wirtscheiftsgebäude ... 

. 

4 930 

4 701 

4 103 

3 863 

4 383 

4 392 

m 

Vieh 


750 

670 

2 381 

2 187 

1928 

1 825 

a 

Maschinen und Gerate 


716 

735 

1 007 

631 

1 081 

700 

> 

Umlaufkapital 


817 

918 

1 183 

1 082 

1 514 

1 518 

< 

Aktivkapital 


7 213 

7 024 

8 673 

7 763 

8 905 

8 436 


Aktivkapital 

DM/Äk 

185 903 

220 178 

174 508 

190 261 

209 533 

164 126 


Bodenzukäufe 


1 

73 

50 

49 

14 

0 

s 

Wirtschaftsgebäude 


113 

140 

331 

155 

51 

423 

o 

Maschinen und Geräte 


233 

198 

265 

284 

174 

233 

1» 

Vieh 


^81 

23 

61 

59 

22 

116 

> 

JB 

Bruttoinvestitionen 


266 

434 

707 

547 

261 

772 


Nettoinvestitionen 


64 

197 

415 

333 

-10 

534 

"5 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


751 

718 

732 

916 

1 169 

773 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


287 

322 

515 

301 

349 

320 

« 

JS 

IS 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 362 

l 188 

1 961 

1 371 

3 371 

1 063 

6 

• 

w 

Fremd kapital*) 


2 400 

2 229 

3 207 

2587 

4 889 

2 156 

U. 

Guthaben und Forderungen 



391 

404 

412 

377 

305 

693 


Betriebseinkommen 

DM/ AK 

22 636 

31 646 

21 956 

, 25 980 

20 491 

26 419 


Arbeitsertrag 


16 129 

23 940 

15 848 

19 320 

13 157 

20 675 

a 

Reinertrag 

DM/ha LF 

262 

370 

389 

419 

191 

444 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

41 541 

120 579 

36 532 

66 709 

31 760 

102 055 


— Fremdlohnaufwand 


5 269 

41 455 

2 880 

12 848 

4 262 

39 111 


— Pacht- u. Zinsaufwand 

,, 

9 291 

24 647 

6 433 

14 305 

9 710 

13 656 

a 

Pacht- u. Zinserträge 


1 643 

4 701 

508 

1 072 

270 

3 143 

je 

V 

+ vom Verpächter getr. Aufw 


0 

137 

114 

33 

45 

16 

e 

* Gewinn 



28 624 

59 315 

27 840 

40 660 

18 103 

52 446 

« 

o 

•-V 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

21460 

49 168 

21656 

25 740 

15 226 

38 555 


Gewinn 


605 

497 

832 

646 

496 

698 


Gewinnrate Gew, % d. Untem.-Ertr. 

24,5 

17.0 

23,5 

18,8 

12.1 

15.1 

OB 

e 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

137 

73 

201 

37 

- 118 

458 

c 

1 c 

Vergleichsreineinkommen^) 

DM/Fam.-AK 

21 858 

49 494 

22 113 

26 136 

15 622 

39 014 


Vergleichslohn^ 


23 004 

26 454 

22 651 

23 697 

23 094 

24 702 

■ 

6 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


5 195 

14 697 - 

4 603 

6 465 

3 916 

11 152 

O X 

^ u e 

- Iß 

Summe der Vergleichsansätze ..... 


28 199 

43 150 

27 254 

30 162 

27 010 

35 854 


Abstand*) 


-6341 

6 343 

-5 141 

-4 025 

-11 388 

3 160 

> 

Abstand*®) 


-22,5 

14.7 

-18.9 

-13,3 

-42.2 

8.8 


Gewinn 

DM/Fam. 

28 624 

59 315 

27 840 

40 660 

18 103 

52 446 


4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


0 

0 

5 

0 

0 

0 

• 

-h Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 



545 

456 

633 

597 

461 

0 

a 

-f- Renten 

,, 

81 

848 

112 

0 

797 

128 

ji 

— Aufw. f. selbsL/unselbst Tätigk „ 

492 

87 

9 

0 

0 

0 

6 

a 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


28 758 

60 531 

28 581 

41 257 

19 361 

52 574 

1 

• 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

21 386 

29 042 

20 230 

25 439 

16 175 

38 649 

e 

+ sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

7 878 

13 044 

2 488 

6 326 

4 280 

6 980 


= Gesamteinkommen 


36 635 

73 575 

31 068 

47 583 

23 641 

59 555 


Renten**) 


176 

211 

352 

451 

108 

98 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Mltteiholstein 


Wirtschaitsjahr 1973/74 


\ Belriebsform 


M 

M 

F 

F 

XLA 

XLA 

\ BetriebsgröBe in 1000 DM STBE') 

20—50 

50 u. m. 

20—50 

50 u. m. 

20—50 

50 u. m. 

Ol 

Zahl der Betriebe 


18 

40 

151 

43 

25 

20 

C 

3 

Standardbethebsetnkommen .... 

lOOODM/Betr. 

39.2 

112,4 

38,1 

61.4 

36,6 

85,5 

• 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

l 298 

1475 

1332 

1 249 

1 468 

1 410 

•1 

landwirtschaftlich genutzte Flüche ha 

43,6 

114.2 

36.2 

58,5 

34,5 

74.9 

3 

« 

deuninter: Dauergrünland 

% LF 

15,8 

11.8 

51,5 

48,1 

28,8 

26.9 

O 

Nutzviehbesatz 

GV/lOO haLF 

55,1 

59,1 

154.9 

146.9 

116.3 

124,0 

jn 

AK je Betrieb 


1,72 

3,57 

1,79 

2.49 

1.72 

3,60 


AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

3.95 

3.13 

4.94 

4.25 

4.99 

4,80 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

935 

1 029 

304 

471 

648 

820 

»5 

Tierische Erzeugnisse 


l 978 

2 363 

3 026 

3 019 

3 128 

3 609 


Betriebsertrag 


2 982 

3 743 

3 679 

3 898 

3 999 

4 811 

“< 

Sachaufwand : 


2 213 

2 565 

2 521 

2 680 

2 834 

3 506 


Betriebsaufwand 

............. n 

2 392 

2 931 

2 671 

2 996 

2 969 

3 900 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 123 

4 399 

4 416 

3 860 

4 584 

4 275 

m 

Vieh 


868 

922 

2 491 

2 362 

1 838 

1 958 

a 

« 

Maschinen und Geräte 


732 

749 

992 

830 

919 

798 

> 

Umlaufkapital 


1 106 

1 213 

1 224 

1 227 

1 442 

1 623 

JS 

< 

Aktivkapital 


6 830 

7 283 

9 124 

8 279 

8 784 

8 654 


Aktivkapital 

DM/AK 

172 901 

232 670 

184 687 

194 806 

176 024 

180 288 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

4 

9 

73 

22 

0 

0 

« 

Wirtschaftsgebäude 


75 

214 

229 

285 

214 

407 

o 

Maschinen und Geräte 


97 

233 

243 

237 

231 

298 


Vieh 


- 171 

24 

98 

127 

-53 

89 

> 

o 

Bruttoinvestitionen 


5 

479 

642 

671 

392 

794 


Nettoinvestitionen 



- 224 

279 

371 

434 

162 

466 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


902 

767 

737 

683 

959 

906 

o. 

Mittelfristige Verbindlichkeiten 


239 

215 

225 

132 

136 

261 

m 

jt 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 597 

774 

1 334 

848 

1 279 

1 049 

1 

3 

Fremdkapital’) 

.... , 

2 738 

1 756 

2 297 

1 663 

2 374 

2 216 


Guthaben und Forderungen 



329 

386 

537 

1273 

484 

684 

ja 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

18 443 

35 950 

22 400 

27 393 

22 327 

26 084 

•z 

Arbeitsertrag 


12 391 

27 807 

15 936 

20 574 

16 166 

19 774 

» 

Reinertrag 

DM/ha LF 

125 

508 

400 

507 

365 

532 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

31 746 

128 510 

40 015 

68 081 

38 446 

93 837 


— Fremdlohnaufwand 


6 030 

35 744 

3 580 

15 368 

2 885 

25 562 


— Pacht- u. Zinsaufwand 


11 542 

19 294 

6 870 

7 144 

8 853 

11472 

e 

+ Pacht- u. Zinserträge 


1 686 

3 030 

691 

855 

712 

1 038 

JS 

+ vom Verpächter getr. Aufw 


0 

280 

118 

118 

64 

5 

a 

= Gewiim 


15 860 

76 781 

30 374 

46 543 

27 484 

57 846 

3 

fl 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

13 091 

62 832 

22 579 

35 850 

19 617 

45 401 


Gewinn 


364 

672 

840 

796 

796 

772 


Gewiimrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

12,0 

17.8 

22,7 

20,3 

19,8 

16,0 

? 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

558 

29 

326 

184 

166 

344 

6 

? ? 

Vergleichsreineinkommen*) 

DM/Fam.-AK 

13 355 

63 879 

23 073 

36 332 

19 965 

46 028 

i|S 

Vergleichslohn^) 


23 239 

28 547 

22 818 

24 640 

22 230 

25 352 

il- 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


4 592 

15 984 

6 023 

9 989 

5 166 

12511 

S 3*2 

Summe der Vergleichsansätze 


27 830 

44 530 

28 841 

34 629 

27 395 

37 864 

" »i 
z » 

Abstand*) 


-14 475 

19 349 

-5 768 

1 703 

-7 430 

8 164 

> 

Abstand'*) 


-52.0 

43.5 

-20,0 

4.9 

-27.1 

21.6 


Gewinn 

DM/Fam. 

15 860 

76 781 

30 374 

46 543 

27 484 

57 846 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


0 

0 

50 

0 

0 

0 

3 

Einkünfte aus unselbst. Tätigk 


2 455 

270 

804 

162 

103 

0 

e 

Renten 


56 

596 

300 

42 

86 

1 794 

« 

— Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk „ 

0 

12 

15 

0 

358 

0 

1 

JZ 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


18 371 

77 635 

31 513 

46 747 

27 316 

59 640 

B 

3 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

14 792 

63 412 

23 085 

35 894 

19 445 

46 809 

fl 

4* sonstige Einkünfte 


15 615 

8 061 

4 084 

7 642 

13 944 

10 255 


B Gesamteinkommen 


33 986 

85 697 

35 597 

54 388 

41 261 

69 894 

Renten«) DM/ha LF 

290 

250 

467 

357 

387 

311 
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Wtrtschaitsjahr 1073/74 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

Niedersächsische No rdseemarschen und- geesten 

Kennwert \ Belriebsfonn 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

F 

e— 13,5 

F 

13,5—20 

F 

20—50 

F 

50 u. m. 

n Zahl der Betriebe 


16 

27 

150 

19 

i Standardbetriebseinkommen .... lOOODM/Betr. 

11.2 

17,6 

33,5 

63,3 


DM/ha LF 

872 

1 158 

1 372 

1 540 

S landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

18.3 

20.4 

34,5 

61,0 

2 darunter: Dauergrünland 

% LF 

78,1 

80,0 

84.1 

75,7 

5 Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

113,6 

151,1 

165.4 

168.3 

1 AK je Betrieb 

AK/Betr 

1.56 

1,35 

1.63 

2,32 

AK-Besatz 

AK/lOO haLF 

8,52 

6,60 

4.71 

3,80 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

66 

95 

60 

92 

9 B Tierische Erzeugnisse 


2 251 

2 593 

2511 

2 630 

2 s Betriebsertrag 


2 635 

2 974 

2 861 

3 059 

iu ^ Sachaufwand 


1 719 

1 895 

l 817 

1 984 

Betriebsaufwand 



l 795 

2 044 

l 952 

2 180 

Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


3 797 

4 123 

4 367 

4 415 

2 Vieh 

,, 

1 836 

2 433 

2 673 

2 724 

^ Maschinen und Geräte 


721 

798 

851 

814 

> Umlaufkapital 


1 249 

1 113 

920 

899 

< Aktivkapital 


7 603 

8 467 

8 811 

8 851 

Aktivkapital 

DM/ AK 

89 240 

128 293 

187 074 

232 925 

Bodenzukäufe 


27 

127 

57 

4 

1 Wirtschaftsgebäude 


26 

466 

130 

133 

.2 Maschinen und Geräte 


194 

125 

239 

275 

1 Vieh 



70 

-35 

83 

114 

£ Bruttoinvestitionen 


317 

684 

509 

526 

Nettoinvestitionen — 


66 

460 

269 

206 

•Z Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


482 

657 

598 

650 

% Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


122 

78 

208 

241 

J Langfristige Verbindlichkeiten ... 


2 082 

1 383 

1 854 

l 647 

1 Fremdkapital*) 


2 686 

2 118 

2 660 

2 538 

“■ Guthaben und Forderungen 


448 

326 

360 

428 

^ Betriebseinkommen 

DM/AK 

10 077 

14 872 

20 709 

26 594 

1 Arbeitsertrag 


6 954 

10 382 

14 161 

18 442 

£ Reinertrag 


- 510 

19 

236 

423 

Betriebseinkorrunen 

.. DM/Untem. 

15 728 

20 039 

33 689 

61631 

— Fremd lohnaufwand 


343 

1 043 

2 301 

7 996 

e — Pacht- u. Zinsaufwand 


3 036 

3 831 

6 501 

10 474 

1 -f Pacht- u. Zinserträge 


302 

293 

495 

517 

•g -f vom Verpächter getr. Aufw 


207 

45 

293 

251 

£ *» Gewinn 


12 859 

15 503 

25 674 

43 929 

’S Gewirui 

DM/Fam.-AK 

8 396 

12 131 

18 445 

29 045 

Gewinn 


702 

759 

743 

720 

Gewinruate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

26,5 

25,4 

25,9 

23.5 

ei Eigenkapitalveränderung 

. DM/ha LF 

— 

321 

166 

55 

^ Vergleichsreineinkommen*) 

DM/Fam.-AK 

8 702 

12 563 

18 751 

29 267 

S J > Vergleichslohn*^} 


19 850 

21 339 

22 565 

24 440 

8 ^ Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


l 882 

3 241 

4 692 

7 470 

O Ä*** 

■g -ga Summe der Vergleichsansätze 


21732 

24 580 

27 257 

31 910 

uj ^ E 

Abstand*) 


- 13 029 

-12 017 

-8 507 

-2 643 

> Abstand»®) 


-60.0 

-48.9 

-31.2 

-8,3 

Gewinn 


12 859 

15 503 

25 674 

43 929 

'F Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 



l 279 

323 

64 

782 

» ^ Einkünfte aus unselbst. Tätigk 


5 788 

5 739 

528 

1 014 

i 4- Renten 


776 

75 

62 

0 

2 — Aufw. f, selbst./unselbst Tätigk „ 

4 

6 

24 

24 

8 

^ Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


20 697 

21 634 

26 304 

45 702 

1 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

D>^Fam.-AK 

12 590 

15 307 

18 662 

28 967 

^ -F sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

414 

469 

811 

5 226 

s Gesamteinkommen 


21 111 

22 103 

27 115 

50 928 

Renten**) 

DM/ha LF 

432 

176 

163 

138 
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Emsland 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

WliischafUJahr 1973/74 

Kennwert \ Betriebsforni 

n-ennwen \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ') 

M 

20—50 

F 

20—50 

XLA 

20—50 

o» Zahl der Betriebe 


n 

25 

58 

§ Standardbethebseinkommen .... lOOODM/Betr. 

33,8 

30,3 

35,8 

5 Vergleichswert 

DM/ha LF 

546 

665 

698 

: landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

24,9 

26,6 

27.1 

« darunter: Dauergrünland 

% LF 

15,8 

60,1 

40,0 

S Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

81,0 

161,8 

155,8 

• AK Je Betheb 

........ AK/Betr. 

1,27 

1.42 

1,51 

AK'Besatz 

AK/lOOhaLF 

5,10 

5,32 

5,58 

^ Bodenerzeugnisse 


978 

137 

196 

» 5 Tiehsche Erzeugnisse 


2 555 

3 144 

4 021 

5 1 Bethebsertrag 


3 747 

3 580 

4 536 

“ < Sachaufwand 


2 325 

2 490 

3 202 

Bethebsaufwand 


2 401 

2 574 

3 306 

Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


2 853 

3 084 

3 147 

5 Vieh 


1 262 

2 595 

2 449 

^ Maschinen und Geräte 


l 232 

1 286 

1 180 

> Umlaufkapital 


1 387 

l 257 

1 668 

< Aktivkapital 


6 734 

8 222 

8 445 

Aktivkapital 

DM/ AK 

132 034 

154 543 

151 342 

^ Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

0 

113 

89 

• Wirtschaftsgebäude 


79 

115 

228 

^ Maschinen und Geräte 

„ 

322 

315 

257 

^ Vieh 


- 108 

29 

-34 

> 

£ Bruttoinvestitionen 


293 

572 

541 

Nettoinvestitionen 



15 

191 

177 

Kurzfhstige Verbindlichkeiten .... 


527 

464 

433 

i. Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


47 

14 

50 

J Langfhstige Verbindlichkeiten ... 


2 462 

2 034 

1 822 

g 

£ Fremdkapital’) 


3 036 

2 512 

2 305 

“• Guthaben und Forderungen 


215 

339 

347 

^ Bethebseinkommen 


26 769 

19 485 

22 692 

'S Arbeitsertrag 


22 148 

14 076 

17 395 

i Reinertrag 

DM/ha LF 

619 

280 

417 

Bethebseinkommen 

.. DM/Untem. 

34 024 

27 590 

34 352 

— Fremdlohnaufwand 


494 

828 

978 

B — Pacht* u. Zinsaufwand 


3 918 

3410 

3 334 

g -1- Pacht- u. Zinserträge 



26 

884 

281 

f vom Verpächter getr. Aufw 


0 

0 

23 

5 * Gewinn 


29 638 

24 235 

30 344 

B Gewinn 

DM/Fam.-AK 

23 690 

17 854 

20 829 

Gewinn 


1 189 

911 

1 118 

Gewumrate — ............. Gew. % d. Untem.-Eitr. 

31.7 

25,2 

24,6 

8> Eigenkapital Veränderung 

DM/ha LF 

99 

110 

85 

■| 9 Vergleichsreineinkommen^) 

DM/Fam.-AK 

24 109 

18 522 

21514 

S J s Vergleichslohn 


22 614 

21 930 

22 147 

B « « Zinsansatz f . Eigenkapital*) 



2 373 

3 722 

3 853 

O 

•jS *5 “ Summe der Vergleichsansätze 


24 987 

25 652 

26 000 

£ » Abstand’) 


- 878 

-7 130 

-4 486 

^ Abstand*®) 

% 

-3,5 

-27,8 

-17,3 

Gewinn 

DM/Fam. 

29 638 

24 235 

30 344 

Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


0 

0 

168 

« ^ Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


5 674 

1 203 

1 271 

i + Renten 


1 918 

l 149 

499 

.2 — Aufw. f, selbst./unselbst. Tätigk „ 

0 

0 

0 

e 

« Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


37 230 

26 587 

32 283 

E Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

27 335 

19 002 

21 675 

e 

^ -♦* sonstige Einkünfte 


0 

52 

198 

= Gesamteinkommen 


37 230 

26 639 

32 481 

Renten**) 


360 

399 

481 
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Drucksache 7/3211 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


wirtschaftsiabr 1973/74 Oldenburg-Mittelweser 


\ Betriebsform 


M 

M 

M 

F 

XLA 

XLA 


‘ ^ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE M 

6—13,5 

20—50 

50 u. m. 

20—50 

20—50 

50 u m. 

et 

Zahl der Betriebe 


15 

12 

12 

39 

41 

20 

s 

e 

Standardbethebseinkommen .... 

1000 DM/Betr. 

5.6 

38,8 

75.6 

36,7 

37.9 

69,7 

e 

Vergleichswert 


730 

1 293 

1 223 

1 011 

l 279 

1 389 

m 

landwirtschaftlich genutzte Räche ha 

20,1 

47,4 

69.7 

37.9 

32,1 

56,1 

m 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

62.0 

18.0 

13,6 

58.5 

41.3 

34.3 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

19.1 

50,4 

59,5 

145.6 

153,3 

142.6 


.\K je Betheb 

AK/Betr. 

1,35 

1.63 

2,43 

1.90 

1,78 

2.77 


AK'Besatz 

AK/lOOhaLF 

6.75 

3.43 

3,48 

5,03 

5,53 

4,93 


Bodenerzeugnisse 

...... DM/ha LF 

128 

991 

999 

144 

179 

324 

^ e 

Tierische Erzeugnisse 


3 433 

1 709 

2 062 

2 840 

3 859 

3 701 


Bethebsertrag 


3 803 

3 039 

3 363 

3 241 

4 436 

4 408 


Sachaufwand 


2 583 

2 345 

2 205 

2 229 

3 173 

3 195 


Betriebsaufwand 


2 676 

2 520 

2 434 

2 422 

3 390 

3 479 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


3 230 

4 018 

3 683 

3 691 

4 207 

4 161 

e 

Vieh 


304 

804 

920 

2 339 

2 421 

2 246 

a 

e 

Maschinen und Geräte 


961 

979 

877 

960 

963 

1 405 

J€ 

> 

Umlaufkapital 


1 416 

1 173 

1 021 

1 147 

1 661 

1 497 

< 

Aktivkapital 


5 912 

6 973 

6 501 

8 137 

9 251 

9 309 


Aktivkapital 

dm/Äk 

87 591 

203 303 

186 814 

161 772 

167 294 

188 821 


Bodenzukäufe 


0 

0 

90 

15 

0 

0 

s 

Wirtschaftsgebäude 


67 

194 

185 

193 

122 

285 

o 

Maschinen und Geräte 


376 

203 

351 

242 

201 

400 

's 

Vieh 


- 113 

29 

-4 

-6 

29 

- 119 

> 

a 

Bruttoinvestitionen 


330 

426 

623 

444 

351 

565 


Nettoinvestitionen 


101 

172 

371 

-80 

18 

285 

“n 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


535 

l 250 

549 

547 

638 

470 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten 


135 

229 

32 

101 

158 

122 

e 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 940 

932 

1 203 

1 343 

1 430 

1 031 

E 

« 

Fremdkapital 


2611 

2411 

1 784 

1 991 

2 225 

1 623 

a 

Guthaben und Forderungen 


650 

366 

321 

288 

343 

264 


Betriebseinkommen 

DM/ AK 

17 047 

17 780 

31 854 

18 604 

21 196 

23 010 

-z 

Arbeitsertrag 

,, 

13 981 

10 665 

25 316 

12 942 

15 341 

16 402 

c 

aa 

Reinertrag 

DM/ha LF 

199 

60 

571 

189 

322 

448 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem 

23 094 

28 918 

77 279 

35 429 

37 626 

63 680 


— Fremdlohnaufwand 


465 

4 307 

12 538 

4 434 

4 049 

11 486 

c 

- Pacht- u 21insaufwand 


3 456 

10 167 

13 771 

6 960 

5 285 

8 226 

g 

+ Pacht- u. Zinserträge 


227 

3 503 

1 668 

714 

526 

1 246 

ja 

vom Verpächter getr. Aufw 


326 

516 

843 

222 

168 

504 

e 

Gewinn 


19 726 

18 463 

53 481 

24 972 

28 987 

45 717 

c 

Gewiim 

DM/Fam.-AK 

14 604 

14 749 

34 713 

17 542 

21 148 

28 983 


Gewinn 


983 

389 

767 

660 

903 

814 


Gewmnrate Gew. % <L Untern. -Ertr 

25.8 

12,5 

22,7 

20,2 

20,3 

18.4 

et 

s 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

— 

- 142 

172 

-38 

-29 

210 

e 

u et 

Vergleichsreineinkommen^) 

DM/Fam.-AK 

14 933 

14 980 

34 965 

17 951 

21881 

31 636 

Vn 

Vergleichslohn^ 


21 335 

23 909 

24 427 

22 683 

22 751 

23 821 

i 

Zinsansatz f . Eigenkapital*) 


1 510 

5 734 

6 807 

5 269 

5 550 

9 058 

O Ä 

j« CI a 

Summe der Vergleichsansätze 

„ 

22 844 

29 643 

31234 

27 952 

28 300 

32 879 

tu M e 

«I ** 

Abstand*) 


-7911 

-14 663 

3 731 

-10001 

-6419 

-1 243 

> 

Abstand*®) 


-34,6 

-49,5 

11,9 

-35,8 

-22,7 

-3,8 


Gewirm 


19 726 

18 463 

53 481 

24 972 

28 987 

45 717 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

„ 

1942 

0 

0 

0 

2 

0 

e 

4* Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


15 225 

0 

71 

1 810 

1412 

0 

B 

+ Renten 

............. ,, 

0 

121 

0 

115 

47 

109 

fi 

- Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk 

38 

0 

79 

0 

0 

0 

E 

X 

at 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


36 856 

18 584 

53 472 

26 896 

30 447 

45 825 

E 

e 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

26 628 

14 846 

34 676 

18 720 

21 860 

29 052 

o 

4- sonstige Einkünfte 


157 

1523 

1 128 

884 

1 455 

778 


= Gesamteinkommen 


37 013 

20 107 

54 600 

27 780 

31 903 

46 604 


Renten”) 

DM/ha LF 

91 

153 

244 

140 

115 

141 
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Deutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Niedersächsische Fluflauen und Heidegebiete Wirtschaftsjahr 1973/74 


t/- \ Belriebsform 


M 

M 

F 

F 

XLA 

XLA 

*"***“ "''*' ^ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE*J 

2(1—50 

50 u. m. 

20—50 

50 u. m. 

20—50 

50 u. m. 


Zahl der Betriebe 


24 

20 

73 

14 

55 

18 

e 

a 

Standardbetriebseinkffmmen .... 

1000 DM/Betr. 

39,8 

85,3 

35,0 

65,6 

35,7 

65,6 

« 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

990 

968 

1 022 

1223 

886 

922 

w 

landwirtschedtlich genutzte Fläche ha 

40.8 

76,7 

35,0 

71,5 

32,8 

59,7 

3 

m 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

18.1 

14.7 

60.8 

56.7 

41.1 

39,7 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

57,2 

49,8 

140.5 

130,5 

118.2 

118,5 

JK 

AK Je Betrieb 

AK/Betr. 

1,56 

2.92 

1.73 

2,34 

1.79 

2,36 

uu 

AK-Besatz 

AK/ 100 haLF 

3,82 

3,80 

4.95 

3,27 

5,45 

3,96 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

809 

1 381 

259 

323 

429 

509 


Tierische Erzeugnisse 


l 855 

1 501 

2 249 

1 874 

2 479 

2 567 

2? 

Betriebsertrag 


3 098 

3 373 

2 817 

2 462 

3 278 

3505 


Sachaufwand 


2 293 

2 293 

1 879 

1 677 

2 312 

2 458 


Betriebsaufwand 


2 474 

2 653 

2 008 

1 907 

2 458 

2 687 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


3 695 

3 240 

3 735 

3 855 

3 556 

3 275 

m 

Vieh 

„ 

906 

783 

2 261 

2 110 

1 876 

1 882 

a 

e 

Maschinen und Geräte 


l 222 

1 225 

971 

676 

1 030 

966 

> 

Uxnlaufkapital 


l 226 

1 197 

1 001 

798 

1 282 

1 203 

< 

Aktivkapital 


7 049 

6 444 

7 967 

7 438 

7 745 

7 326 


Aktivkapital 

DM/AK 

184 533 

169 591 

160 958 

227 461 

142 111 

185 007 


Bodenzukäufe 

....„ DM/ha LF 

10 

0 

14 

0 

9 

0 

B 

e 

Wirtschaftsgebäude 


205 

72 

171 

128 

327 

151 

o 

Maschinen und Geräte 

,, 

293 

278 

265 

110 

267 

244 


Vieh 


6 

44 

68 

44 

-14 

91 

> 

e 

Bruttoinvestitionen 


514 

394 

518 

282 

589 

486 


Nettoinvestitionen 


213 

71 

263 

90 

273 

235 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


1 054 

1 198 

732 

802 

647 

653 

cx 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


31 

103 

82 

82 

24 

37 

m 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


776 

980 

1 531 

916 

1 332 

1 132 

1 

V 

Fremdkapital^) 


1 861 

2 281 

2 346 

1 800 

2 003 

1 822 

Ca 

Guthaben und Forderungen 


1 048 

808 

298 

268 

469 

621 


Betriebseinkommen 

DM/ AK 

19 070 

27 437 

17 696 

22 174 

16 437 

25 001 


Arbeitsertrag 


12 611 

21 502 

12 062 

14 213 

11 463 

18 526 

03 

Reinertrag 

DM/ha LF 

150 

416 

146 

250 

143 

420 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

29 714 

79 985 

30 700 

51 862 

29 405 

59 089 


— Fremdlohnaufwand 

„ 

4 245 

24 800 

2 355 

12 139 

2 492 

10 270 


— Pacht- u. 21insaufwand 


8 530 

16 757 

6 636 

11 768 

5 878 

11 026 

s 

g 

-f- Pacht- u. Zinserträge 


1 753 

5 028 

616 

1 343 

998 

1 658 

Xi 

vom Verpächter getr. Aufw 


236 

502 

425 

1 163 

266 

450 

g 

= Gevrinn 


18 929 

43 958 

22 750 

30 461 

22 300 

39 900 

e 

e 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

15 947 

34 727 

15 716 

26 954 

14 705 

27 855 


Gewinn 


464 

573 

649 

426 

679 

669 


Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr 

14.8 

16.7 

22.9 

17,2 

20,5 

18,9 

Ol 

s 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

511 

- 205 

237 

-84 

163 

254 

3 

c 

u 0> 

Vergleichsreineinkommen^) 

DM/Fam.-AK 

16 388 

35 214 

16 126 

27 447 

15 153 

28 236 

ils 

Vergleichslohn T 


23 358 

25 007 

22 418 

25 866 

21 996 

24 970 

il: 

Zinsansatz f . Eigenkapital*) 


5 706 

8 228 

4 302 

11 362 

4 002 

7 510 

O 

Ü UCI 
B X? 

Summe der Vergleichsansätze 


29 064 

33 235 

26 720 

37 228 

25 998 

32 479 

u3 B 

» 4 , 

Abstand*) 


-12 676 

1 980 

-10 595 

-9 781 

-10 845 

-4 243 

> 

Abstand*®) 


-43,6 

6.0 

-39.6 

-26,3 

-41,7 

-13,1 


Gewinn 


18 929 

43 958 

22 750 

30 461 

22 300 

39 900 


-f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


109 

237 

0 

0 

391 

l 


+ Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


5 952 

2 808 

2068 

439 

4 183 

286 

g 

Renten 



373 

246 

141 

0 

177 

0 

J| 

- Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk 

264 

302 

64 

0 

674 

709 

1 

X 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


25 099 

46 947 

24 895 

30 900 

26 377 

39 477 

B 

» 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

1B634 

35 190 

16 515 

27 137 

15 828 

27 423 

B 

13 

^ sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

4 476 

80 

270 

1 496 

930 

41 


= Gesamteinkommen 


29 575 

47 027 

25 166 

32 397 

27 307 

39 519 


Renten**) 

DM/ha LF 

346 

316 

237 

279 

262 

254 
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Wirtschaftsjahr 1973/74 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

Ostheide 

Braunscbweig-Hildesheimer 

Löfibörden 

\ Bclriebsform 

N Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

M 

20—50 

M 

50 u. m. 

M 

20—50 

M 

50 u. m. 

o» 

Zahl der Betriebe 


19 

38 

64 

63 

B 

3 

Standardbetriebseinkouunen 

iobo DM/Betr. 

37,8 

82,9 

38,4 

77,8 

'S 

Vergleichswerl 

DMiliaLF 

1 290 

1 534 

2 340 

2 296 

it. 

0» 

landwirtschaftlich genutzte Räche ha 

31,6 

72,3 

32,4 

65.4 


darunter: Dauergrünland 

%LF 

21,8 

19,0 

9.2 

5,5 

O 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

77.4 

61,8 

41.5 

26,5 


AK Je Betrieb 

AK/Betr. 

1.81 

3,02 

1,78 

2,87 


AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

5,74 

4.18 

5,50 

4,39 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

1 115 

1 477 

1 726 

1 912 


Tierische Erzeugnisse 


1837 

1 372 

1 102 

885 


Betriebsertrag 

..... .4. ...... 

3 180 

3 145 

3 075 

3 037 


Sachaufwand 


2 280 

1 976 

1 852 

1 787 


Betriebsaufwand 


2 469 

2 388 

2 105 

2 260 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 426 

4 371 

5 476 

5 130 


Vieh 


1225 

986 

660 

416 

o. 

(9 

Maschinen und Geräte 


1 319 

1 084 

1 065 

l 125 

> 

Umlaufkapital 


1 415 

1 102 

1 251 

1 099 

< 

AkUvkapital 


8 385 

7 542 

8 451 

7 771 


AkUvkapitrü 

dm/Äk 

146 074 

180 435 

153 663 

177 007 


Bodenzukäule 

DM/ha LF 

8 

67 

150 

27 

«I 

e 

Wirtschaftsgebäude 


215 

130 

32 

19 

o 

Maschinen und Geräte 


395 

329 

261 

273 

M 

Vieh 


• 118 

-63 

-69 

2 

> 

B 

Bruttoinvestitionen 


500 

464 

374 

321 


Nettoinvestitionen 


125 

166 

-92 

-32 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


587 

656 

508 

63S 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


352 

116 

303 

234 

91 

je 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 148 

1 113 

772 

668 

e 

e* 

Fremdkapital’) 


2 087 

1 885 

1 583 

1 536 

ul 

Guthaben und Fordenmgen 


587 

611 

579 

603 

js 

Betriebseinkonunen 

DM/AK 

14 561 

26 715 

20 657 

26 478 


Arbeitsertrag 


9 449 

20 400 

15 279 

20 282 

X 

09 

Reinertrag 

DM/ha LF 

-30 

414 

217 

362 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

26 380 

80 773 

36 770 

76 061 


— Fremdlohnaufwand 


3 940 

25 978 

5 399 

25 208 

c 

— Pacht- u. Zinsaufwand 


5 573 

11 881 

5 950 

11 254 

c 

E 

+ Pacht- u. Zinserträge 


1 109 

2 088 

1 394 

2 836 

JB 

« 

-h vom Verpächter getr. Aufw 


287 

555 

223 

837 

e 

^ ^>ev^inn 


18 264 

45 556 

27 039 

43 272 

o 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

13 092 

36 197 

20 229 

36 943 


Gewinn 

DM/ha LF 

579 

630 

835 

661 


Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

18,0 

19,8 

26,8 

21,5 

9 

e 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

- 172 

16 

-69 

- 137 

Ir 

Vergleichsreineinkommen’) 

DM/Fam.-AK 

14 152 

36 977 

20 765 

37 304 

5 

VergleichslohnT 


21553 

25 880 

22 378 

26 110 

i 1' 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


4 674 

10 478 

5 243 

10 867 

o 

je u a 

Summe der Vergleichsansätze 


26 227 

36 358 

27 622 

36 977 


Abstand*) 


-12 075 

619 

-6 856 

328 

> 

Abstand*®) 


-46,0 

17 

-24.8 

0,9 


Gewinn 


18 264 

45 556 

27 039 

43 272 


4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


0 

1 

0 

3 


4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


2 937 

383 

885 

0 

1 

Renten 


0 

0 

136 

279 

jj 

ti 

— Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

0 

353 

0 

0 

E 

JS 

•# 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


21 201 

45 587 

28 060 

43 554 

o 

2 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam.-AK 

14 168 

35 892 

20 856 

37 184 

s 

li 

4- sonstige Einkünfte 


951 

453 

3 895 

2 870 


=* Gesamteinkommen 


22 152 

46 041 

31955 

46 425 


Renten**) 

DM/ha LF 

346 

503 

336 

270 
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Leinebergland 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

Wirtschaltslahr 1973/74 

Kennwerl \ Belriebsform 

rvennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE') 

M 

20—50 

M 

.50 u. m. 

F 

20—50 

XLA 

20—50 

^ Zahl der Betriebe 


42 

38 

23 

26 

§ Standardbetriebseinkommen .... 

lOOODM/BeU. 

35,8 

80.3 

31,0 

32.8 

^ Vergleichswert 

DM^ha UF 

1 846 

1 877 

1 293 

1 630 

5 landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

31.6 

72,1 

29,7 

27.0 

m darunter: Dauergrünland 

% LP 

16.9 

10,1 

39,4 

28.6 

0 Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

70.9 

52,5 

120,2 

121,0 

« AK je Betrieb 


1,70 

2.51 

1,98 

1,86 

■■ AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

5.38 

3,48 

6,67 

6.89 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

1 156 

1 316 

418 

605 

e 5 Tierische Erzeugnisse 


1 581 

1 422 

2 059 

2 436 

5 > Betriebsertrag 


3 030 

3 022 

2 768 

3 359 

Sachaufwand... 


1 822 

1 808 

1710 

1 940 

Betriebsaufwand 


1 979 

2 088 

1816 

2 076 

Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


5 214 

4 788 

4 363 

4 760 

2 Vieh 


1 134 

825 

1938 

1 923 

5“ Maschinen und Geräte 


1 050 

1 186 

1 219 

1 630 

> Umlaufkapital 


1 141 

975 

1 096 

1270 

< Aktivkapital 


8 539 

7 773 

8 615 

9 582 

Aktivkapital 


158 715 

223 366 

129 162 

139 076 

Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

126 

74 

7 

68 

• Wirtschaftsgebäude 

tt 

8B 

49 

34 

42 

5 Maschinen und Gerate 


244 

339 

224 

389 

f Vieh 


-43 

20 

59 

7 

« Bruttoinvestitionen 


415 

482 

323 

505 

Nettoinveslitionen 


126 

198 

-73 

165 

- Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


581 

546 

584 

371 

^ Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


104 

202 

89 

211 

2 Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1774 

980 

1 891 

1 124 

\ Fremdkapital’) 


2 459 

1 728 

2 564 

1 706 

Guthaben und Forderungen 


425 

404 

296 

419 

Ä Betriebseinkommen 

DM/ AK 

21 176 

33 051 

15 015 

19 702 

•z Arbeitsertrag 


15 621 

25 233 

10 495 

14 835 

5 Reinertrag 

DM/ha LF 

305 

537 

38 

309 

Betriebseinkommen 

DM/Untem. 

36 019 

82 943 

29 767 

36 650 

— Fremdlohnaufwand 


2 777 

15 544 

1 495 

2 036 

g — Pacht- u. Zinsaufwand 


7 514 

13 569 

6 397 

4 557 

1 4- Pacht- u. Zinserträge 


605 

2 293 

312 

363 

4- vom Verpächter getr. Aufw 


583 

1535 

472 

517 

£ = Gewiim 


26 916 

57 658 

22 659 

30 937 

1 Gewinn 

DM/Fam.-AK 

18 752 

44 419 

12 336 

18 542 

Gewinn 


851 

800 

762 

1 146 

Gewinnrate Gew. % d. Untern .-Ertr. 

27,9 

26,2 

27,4 

34,0 

o. Eigenkapitalverändening 

DM/ha LF 

223 

263 

113 

290 

1 ^ Vergleichsreineinkommen^) ........ 

DM/Fam.-AK 

19 129 

44 766 

12 690 

18 885 

S 1 s VergleichslohnT 

ITT - - - tt 

22 167 

25 845 

21 592 

21 815 

B Zinsansatz f. Eigenkapital’) 



3 909 

9717 

2941 

3 959 

O 

■g k lg Summe der Vergleichsansätze 


26 076 

35 562 

24 533 

25 774 

Ul ^ ^ 

t » Abstand’) 

.. . 

-6 947 

9 204 

-11 843 

-6 888 

^ Abstand*^) 

% 

-26,6 

25,9 

-48.3 

-26,7 

Gewinn 


26 916 

57 658 

22 659 

30 937 

4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


0 

0 

8 

369 

i 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


894 

0 

2 376 

2 368 

i 4- Renten 

,, 

145 

0 

0 

37 

k - Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk 

24 

82 

146 

0 

1 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


27 931 

57 577 

24 897 

33 711 

g Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

19 019 

44 356 

12 898 

19 101 

5 4- sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

886 

1377 

1707 

340 

= Gesamteinkommen 


28 816 

58 954 

26 605 

34 051 

Renten**) 

DM/ha LF 

345 

392 

297 

374 
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Ergebnisse nach Wirtschaltsgebieten 


Wirtschaitsiahr 1973/74 Hellweg-Börde. Südostwestfalen 


\ Betrlebsform 


M 

M 

F 

XLA 

XLA 

XLA 

Belriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

20^50 

50 u. m. 

20—50 

6—13,5 

13,5—20 

20—50 


Zahl der Betriebe 


37 

33 

39 

17 

18 

47 

e 

s 

Standardbetriebseinkommen .... 

iÖoODM/Betr. 

39.4 

73.3 

33.5 

9.9 

17.1 

32,1 


Vergleichsweid 


l 980 

1 983 

1 499 

1 577 

1774 

1 956 

M 

landwirtschaftlich genutzte FlÄche ha 

38.9 

58.3 

27,6 

9.7 

14.0 

25,3 

3 

9 

darunter: Dauergrünland 


15.8 

10,3 

43,1 

33,1 

33,6 

28.3 

0 

Nutzviehbesatz 

GV/lOO ha LF 

60.7 

68,9 

153.5 

125,7 

130,9 

127,7 

Jf 

2 

AK }e Betrieb 

AK/Betr. 

1,87 

2.18 

1.64 

1,20 

1.47 

1.78 


AK-Besatz v 

AK/lOOhaLF 

4.80 

3.73 

5.96 

12,37 

10.50 

7,01 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

955 

1287 

234 

138 

247 

485 


Tierische Erzeugnisse 


l 742 

2 424 

3 010 

3511 

2 842 

2 988 


Betriebsertrag 


2 994 

4 066 

3 610 

4 000 

3 473 

3 856 

2» 

Sachaufwand 


l 978 

2 829 

2 273 

2 565 

2211 

2 364 


Betliebsaufwand 


2 215 

3 171 

2 386 

2 662 

2 303 

2 545 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


5225 

5 078 

4 621 

4 954 

5 333 

5 380 

9 

Vieh 


958 

1 073 

2 465 

1 988 

2 069 

2 029 

a 

9 

Maschinen und Geräte 

,, 

1 234 

1 370 

1 279 

1 514 

1 412 

1 693 

M 

Umlaufkapital 


l 144 

1 423 

1 337 

2 055 

1 790 

1 477 

s 

< 

Aktivkapital 


8 560 

8 944 

9 701 

10511 

10 604 

10 579 


AkUvkapital 


178 338 

239 788 

162 775 

84 972 

100 993 

150 917 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

191 

55 

55 

0 

28 

5 

• 

Wirtschaftsgebäude 


64 

74 

374 

205 

158 

192 

o 

Maschinen und Gerate 


242 

361 

263 

147 

305 

375 

m 

Vieh 


-25 

62 

83 

-3 

98 

68 

> 

s 

Bruttoinvestitionen 


473 

553 

774 

349 

589 

641 


Nettoinvestitionen 


-2 

240 

437 

-40 

222 

305 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 

............. if 

1 025 

426 

363 

161 

344 

481 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


110 

173 

261 

146 

183 

138 

9 

M 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 

........u*«. t. 

487 

831 

2 201 

811 

1 090 

657 

1 

« 

Fremdkapital 


1 623 

I 430 

2 825 

1 118 

l 618 

1 276 

ul 

Guthaben und Forderungen 



1 113 

592 

366 

553 

450 

523 

3 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

20 136 

31 737 

21 343 

11 038 

11 362 

20 446 

e 

Arbeitsertrag 


13 894 

23 344 

15 646 

8064 

7 827 

15 164 

ft 

a 

Reinertrag 

DM/ha LF 

147 

470 

342 

- 448 

- 401 

381 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

37 611 

69 028 

35 062 

13 210 

16 654 

36 315 


- Fremdlohnaufwand 

,, 

7 307 

16 855 

1 327 

261 

328 

3 099 


- Pacht- u. 21insaufwand 


6 699 

8 404 

4 187 

1 194 

1 806 

3 646 

V 

g 

+ Pacht- u Zinserträge 


3 479 

l 825 

106 

32 

99 

306 

£ 

ft 

+ vom Verpächter getr, Aufw, 


24 

192 

68 

35 

117 

71 

e 

« Gewinn 


27 109 

45 786 

29 721 

11 823 

14 736 

29 947 

• 

c 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

20 983 

39 260 

20 776 

9 918 

10 082 

21 412 


Gewiim 


697 

785 

1 078 

1 222 

1 056 

1 182 


Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

22,6 

19,2 

29.8 

30.5 

30.3 

30,6 

w 

s 

Eigenkapitalveränderung 

. DM/ha LF 

35 

69 

218 

— 

- 329 

114 

3 

e 

t CI 

Vergleichsreineinkommen^) 

DM/Fam.-AK 

21 349 

39 628 

21 238 

10 301 

10 4SI 

21 913 

Ul 

Vergleichslohn^ 


22 937 

25 852 

22 218 

21 280 

20 259 

21972 

8 

S « 

Zinsansatz f . Eigenkapital”) 


7 079 

12 484 

4 315 

2 492 

2 794 

5 554 

O 

Ji U« 

- • e 

Summe der Vergleichsansätze 


30 016 

38 337 

26 534 

23 772 

23 053 

27 526 

ft » 

Abstand^) 


-8 667 

1 291 

-5 296 

-13472 

-12 602 

-5 613 

> 

Abstand*^ 


-28,9 

3.4 

-20,0 

-56.7 

-54,7 

-20.4 


Gewinn 

DM/Fam. 

27 109 

45 786 

29 721 

11 823 

14 736 

29 947 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


398 

0 

0 

0 

0 

492 

ft 

+ Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


0 

0 

206 

l 159 

671 

184 

E 

+ Renten 

,, 

270 

832 

838 

834 

199 

439 

9 

— Aufw. f. selbst./unselbst Tätigk 

364 

0 

0 

252 

44 

0 

8 

X 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


27 413 

46 618 

30 766 

13 563 

15 563 

31 062 

c 

ft 

Einkommen aus Erwerbstatigkeit 

DM/Fam.-AK 

20 786 

39 973 

21378 

11 010 

10 352 

22 022 

B 

4- sonstige Einkünfte 


798 

1 826 

408 

1 169 

635 

1211 


» Gesamteinkommen 


28 210 

48 444 

31 173 

14 733 

16 197 

32 273 


Renten*’) 

DM/ha LF 

380 

282 

240 

0 

174 

300 
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Deutsdier Bundestag — 7. WahJperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Münsterland 



WlrUchaftsJabr 1973/74 


V 


F 

F 

XLA 

n.ennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE •) 

13.5—20 

20—50 

20—50 


Zahl der Betriebe 


15 

42 

22 

e 

a 

Standardbetriebselnkommen .... 

i^DMyBetr 

16.3 

36,3 

36,2 


Vergleichswert 

— DM/ha LF 

1 048 

1 013 

t 174 

m 

landwirtschaftlich genutzte FUche ha 

16.0 

31J 

27.7 

3 

e 

darunter: Dauergrünland 


51.7 

52,7 

34,2 

o 

Nutzviehbesatz 

GVyiOOhaLF 

149,9 

166,3 

150,0 

jt 

m 

AK je Betrieb 


1,78 

1,95 

1,69 


AK-Besatz 

AK/lOOhaLF 

11,16 

6.14 

6.12 



«iS 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

42 

48 

185 

Tierische Er^ugmsse 


3 268 

3 546 

4 257 


Betriebsertrag 


3 627 

4 018 

4 968 


Sachaufwand 


2 571 

2 743 

3 528 


Betriebsaufwand 

4* 

2 648 

2 858 

3 631 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


3 804 

3 788 

4 057 

m 

Vieh 


2 398 

2 659 

2 364 

a 

Maschinen und Geräte 


l 173 

928 

t 252 


Uznlaufkapital 


1 842 

1 492 

1 899 



** 

< 

Aktivkapital 


9 217 

8 867 

9 572 


Aktivkapital * 

DM/ AK 

82 588 

144 419 

156 406 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

0 

0 

79 

a 

• 

Wirtschaftsgebäude 


227 

199 

379 

o 

Maschinen und Geräte 


404 

310 

237 

m 

Vieh 

4$ 

24 

120 

173 

> 

a 

Bruttoinvestitionen 


655 

629 

868 


Nettoinvestitionen 

*4 

330 

340 

516 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


516 

337 

585 

& 

Mittelfristige Verbindlichkeiten 


226 

166 

119 

m 

ja 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 835 

1 505 

890 

B 

e 

FremdkapitaP) 

.... . 

2 578 

2 008 

I 594 

b 

Guthaben und Forderungen 


281 

422 

475 

jo 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

8 903 

20 017 

22 555 


Arbeitsertrag 

„ 

6 012 

14 962 

17 081 

• 

OB 

Reinertrag 


~ 534 

271 

440 


Betriebseinkommen 

DM/Untem. 

15 890 

38 999 

38 214 


- Fremdlohnaufwand 


233 

2 208 

1 205 


— Pacht- u. Zinsaufwand 


3 476 

5 495 

5 061 

c 

« 

*f Pacht- u. Zinserträge 


164 

307 

186 

E 

£ 

-f vom Verpächter getr, Aufw. 


23 

187 

22 

e 

= Gewinn 

*DM7Fäm.-ÄK 

12 368 

31790 

32 155 

• 

o 

Gewinn 

6 986 

19 453 

21 430 


newlnn 

DM/hA LF 

773 

1 002 

1 162 


Gewiimrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

21,3 

24,9 

23,3 

D) 

O 

Eigenkapital Veränderung 

DM/ha LF 

304 

276 

417 

!f? 

Verglcichsreineinkommen*) 

DM/Fam.-AK 

7 399 

20 017 

21 925 

Vergleichslohn ^ 


20 593 

22 050 

22 271 

? I- 

Zinsansatz f. Eigenkapital **) ......... 


1 988 

4 458 

4 928 

o x:*^ 

oo 

Summe der Vergleichsansätze ..... 


22 581 

26 509 

27 198 

uj 






«1 • 

Abstand ’) 



-15 102 

-6 491 

-5 273 

> 

Abstand 


-67.2 

-24,5 

-19.4 


Gewinn DM/Fam. 

12 368 

31790 

32155 


+ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


0 

0 

0 


-F Einkünfte aus unscdbst. Tätigk. 


0 

1 007 

1 066 

B 

-F Renten 


23 

0 

0 

B 

B 

r 

- Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk „ 

0 

0 

0 

1 

X 

Einkommen aus ErwerbstäUgkeit 


12 392 

32 797 

33 221 

1 

fc 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fanr-AK 

6 999 

19 927 

21 811 

B 

-F sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

4093 

2 392 

1 832 


* Gesamteinkommen 


16 485 

35 189 

35 053 


Renten*’) 


0 

4 

91 
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Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


WirUchaltsJahr 1973/74 


Niederrhein 


Kennwerl \ Betriebsfonn 

Kennwert \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE *) 

F 

20—50 

F 

50 u. m. 

V 

20—50 

XLA 

20—50 

XLA 

50 u. m. 

Ol 

Zahl der Betriebe 


36 

15 

11 

35 

18 

c 

a 

Standardbetriebseinkommen .... 

lobo DM/Betr. 

35.5 

70,6 

39,1 

36,7 

62,7 

5 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

2 115 

2 136 

2 051 

2 019 

2 310 

M 

» 

landwirtschafUich genutzte Flache ha 

26,9 

46,9 

16,5 

20,1 

37,3 

9 

J 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

58,2 

55,7 

7.9 

31,6 

32,3 

O 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

188,2 

206,9 

169,9 

196,5 

173,5 


AK je Betneb 


1,62 

2,75 

1.69 

1,79 

1,95 


AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

6,03 

5,86 

10,24 

8,90 

5,24 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

208 

408 

627 

555 

654 


Tierische Erzeugnisse 


3 488 

4 534 

7 201 

5712 

4 317 


Betriebsertrag 


4 101 

5 177 

8 485 

6 692 

5 380 

“4 

Sachaufwand 



2 688 

3 872 

6 148 

4 558 

3 620 


Betriebsaufwand 


2 807 

4 354 

6 267 

4 680 

3 825 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


5 513 

5 206 

5 686 

5 486 

5 640 

m 

Vieh 


3 023 

3 309 

2 566 

3 113 

2 749 

& 

m 

Maschinen und Geräte 

,, ^ 

1 026 

984 

1 595 

1 586 

1 332 

JA 

> 

ITmlaufkapital 


1 429 

1 829 

3 597 

2 724 

1 788 

JA 

< 

Aktivkapilal 


10 991 

11 328 

13 445 

12 908 

11 509 


Aktivkapital 

DM/Äk 

182 273 

193 313 

131 297 

145 033 

219 633 


Bodenzukäufe 


219 

0 

0 

157 

207 

s 

Wirtschaftsgebäude 


204 

107 

177 

47 

477 

o 

Maschinen und Geräte 

,, 

279 

222 

527 

479 

359 

m 

Vieh 


90 

-70 

202 

49 

124 

> 

Bruttoinvestitionen 


793 

258 

906 

732 

1 166 


Nettoinvestitionen 


530 

-20 

531 

358 

824 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


550 

665 

867 

376 

807 

a. 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 

,, 

139 

386 

125 

72 

0 

« 

JA 

XI 

Langfristige Verbindlichkeiten .. 


2 343 

2 338 

4 226 

2 928 

2 695 

B 

9 

Fremdkapital ^ 


3 033 

3 390 

5 218 

3 376 

3 502 


Guthaben und Forderungen 


625 

486 

674 

885 

685 

JO 

Betnebseinkommen 

DM/ AK 

22 542 

21 440 

22 377 

23 439 

32 443 

z 

Arbeitsertrag 


16 162 

14 674 

17 781 

18 363 

24 756 

“Z 

m 

Reinertrag 

DM/ha LF 

400 

236 

715 

692 

770 


Betriebseinkommen 

^ DM/Untem. 

36 523 

58 967 

37 710 

41 934 

63 345 


- Fremdlohnaufwand 

,, 

1 757 

20 329 

1 202 

1 488 

5 429 

e 

- Pacht- u. Zinsaufwand 


7 072 

17 573 

5419 

5 117 

10 551 

V 

B 

Pacht- u. Zinserträge 


846 

1 123 

547 

280 

889 

ja 

« 

+ vom Verpächter getr, Aufw 


364 

1 595 

300 

302 

1 951 

s 

= Gewinn 


28 905 

23 783 

31936 

35911 

50 206 

e 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

19 775 

16 346 

19 903 

21 920 

31 046 


Gewinn 


1 076 

507 

1 941 

1 786 

1 347 


Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

26,0 

9.7 

22,8 

26,6 

24,9 

e 

Eigenkapital Veränderung 

DM/ha LF 

248 

- 447 

287 

446 

678 

c 

w » 

Vergleichsreineinkommen*) ........ 

DM/Fam.-AK 

20 108 

16 826 

20 140 

22 275 

31 346 

li’i 

Vergleichslohn^) 


22 074 

24 446 

21 397 

21 577 

23 480 

is: 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


4 577 

7 719 

2 617 

3 668 

5641 

o 

ja u a 

Summe der Vergleichsansätze 


26 651 

32 165 

24 014 

25 245 

29 121 

“ ?S 
» 

Abstand*) 


-6543 

-15 338 

-3 873 

-2 970 

2 225 

> 

Abstand'^ 

% 

-24,6 

-47,7 

-16,1 

-11,8 

7.6 


Gewinn 


28 905 

23 783 

31 936 

35 911 

50 206 


+ Hinkünfte aus selbst. Tätigkeit 


0 

0 

0 

0 

0 

« 

+ Einkünfte aus unselbst Tätigk. 


l 114 

83 

0 

1 

0 

i 

+ Renten 

,, 

61 

0 

855 

89 

116 

9 

t> 

- Aufw. (. selbst. /unselbst. Tätigk 

73 

0 

0 

5 

0 

1 

« 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


30 007 

23 867 

32 791 

35 995 

50 322 

E 

9 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

20 093 

16 403 

20 436 

21 858 

31 117 

c 

+ sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

1 905 

1 298 

2 277 

1 213 

9 039 


« Gesamteinkommen 

- M 

31 913 

25 165 

35 068 

37 208 

59 360 


Renten**) 

DM/ha LF 

148 

52 

68 

132 

139 


ErUuberung der FuBnoten auf Seite IM 
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Köln-Aachener Bucht 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

Kennwert \ BeUiebsform 

is.ennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

M 

20—50 

M 

50 u. m. 

F 

20—50 

XLA 

20—50 

^ Zahl der Betriebe 


51 

18 

44 

16 

§ Standordbetriebseinkomnien .... 

1000 DM/Betr. 

40,7 

71.9 

34.5 

37,6 

% Vergleichswert 

DM/ha LF 

2 726 

2 542 

1 782 

2 522 

5 landwirtschaftlich genutzte Räche ha 

24.8 

50,2 

24,9 

17,9 

m darunter: Dauergrünland 


10.4 

10.3 

55,6 

24,2 

2 Nutzviehbesatz r.....*** 

GV/lOO haLF 

79.1 

59.6 

174,8 

176,6 

■3 AK je Betrieb 

AlC^etr 

1.51 

2.13 

1.47 

1,66 

“• AK-Besat 2 

AK/100 haLF 

6,07 

4.24 

5,90 

9,27 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

2 107 

2 030 

637 

l 562 

w 0 Tierische Erzeugnisse 


2 289 

1 646 

3 147 

5 325 

S ^ Betriebsertrag 


4 706 

4 034 

4 244 

7 287 

«3 ^ Sachaufwand 


2 732 

2254 

2 516 

4 624 

Betriebsaufwand 


2 877 

2 495 

2 606 

4 739 

Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


5 739 

5 592 

4 845 

5 784 

S Vieh 


l 255 

965 

2 830 

2 793 

5* Maschinen und Geräte 


1588 

1 385 

l 349 

1 887 

> Umlaufkapitdl 


1 745 

1 292 

1 470 

2 926 

< Aktivkapital 

, 

10 327 

9 235 

10 494 

13 390 

Aktivkapital 

DM/ AK 

170 126 

217 806 

J77 856 

144 446 

Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

104 

167 

59 

32 

1 Wirtschaftsgebäude 


75 

19 

46 

341 

1 Maschinen und Geräte 


281 

434 

222 

342 

f Vieh 


-31 

-40 

86 

-12 

e Bruttoinvestitionen 


429 

581 

413 

703 

NettoUivestitionen 


44 

296 

-25 

238 

- Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


432 

471 

376 

284 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


37 

261 

25 

9 

Jg Langfristige Verbindlichkeiten ... 


2 645 

1 954 

3 032 

l 924 

S Fremdkapitai^) 


3 115 

2 686 

3 433 

2 216 

^ Guthaben und Forderungen 


601 

316 

512 

1 589 

.0 Betriebseinkommen 


31 512 

40 955 

28 677 

28 062 

r Arbeitsertrag 


25 558 

33 332 

22 453 

23 007 

^ Reinertrag 

DM/ha LF 

825 

925 

685 

1 150 

Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

47 516 

87 201 

42 140 

46 454 

— Fremdlohnaufwand 


2 078 

9 943 

1 347 

954 

g — Pacht- u. Zinsaufwand 


8 793 

20 126 

7 976 

5 600 

g Pacht- u. Zinserträge 


699 

1 124 

777 

550 

-ß -1- vom Verpächter getr. Aufw 


754 

1 729 

473 

561 

£ = Gewirm 

^ 

38 098 

59 984 

34 068 

41010 

1 Gewinn 

DM/Fam.-AK 

27 387 

42 060 

24 513 

25 862 

Gewinn 

DM/ha LF 

1 534 

1 195 

1 368 

2 297 

Gewinnrate Gew % d. Untem.-Ertr. 

32.4 

29.4 

32,0 

31.4 

9 Eigenkapitalveränderung 

. DM/ha LF 

291 

260 

-94 

1 101 

« ^ Vergleichsreineinkommen^l 

DM/Fam.-AK 

27 559 

42 383 

24 829 

26117 

S = > Vergleichslohn’) 


22 619 

24 996 

22 797 

22 351 

B Zinsansatz f. Eigenkapital'*) 

E ‘i 


3 452 

5 671 

3 718 

3 682 

0 JS*** 

Summe der Vergleichsansätze 


26 071 

30 667 

26 515 

26 033 

t 9 Abstand^) 


1 488 

11 716 

-1 686 

84 

^ Abstand*^) 


5.7 

38,2 

-6,4 

0,3 

Gewinn 

DM/Fam. 

38 098 

59 984 

34 068 

41 010 

+ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


300 

0 

0 

0 

« Einkünfte aus unselbst Tätigk. 


131 

273 

1 918 

626 

i + Renten 


205 

0 

156 

45 

• - Aufw. f. sei bst. /unselbst. Tätigk 

0 

22 

0 

0 

1 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


38 734 

60 236 

36 142 

41 681 

E Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam. -*AK 

27 705 

42 133 

25 080 

26 030 

5 sonstige Einkünfte 


5 656 

5 228 

2 278 

8 473 

*= Gesamteinkommen 


44 390 

65 463 

38 420 

50 154 

Renten**) 


412 

85 

126 

282 


ErlAuteniny der FuSnoten auf Seite tt4 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 

Ergebnisse nach WirUcbaltsgebieten 

Rheinisch- Westfälisches Industriegebiet 

Bergisches 

Land 

^ . \ Betriebsform 

Piennwen \ Betriebsgröße Id ICKJO DM STBE 

M 

20 — SO 

F 

20—50 

F 

20^50 

Ot 

Zdlü der Betriebe 


11 

12 

39 

a 

3 

Standardbemebseinkömmen i... 

iÖÖODWBeU. 

37,7 

29,6 

29.1 

* 

Vergleichst eil k.*..,,,.,,— r..».*.— 


2 242 

t 846 

1593 

4A 

W 

landwirtschaftlich genutzte Fläche 4 ,. . 4 .. 4 .— . 44 . ha 

46.0 

22,0 

25,7 


darunter; Dauergrünland . 4 .»..,,.«. 


5,6 

49,5 

78,9 

D 

N utzvieh besetz ^ ^ 4 . - , 

GV/lOOhaLF 

23,5 

173,7 

177,8 

JC 

St 

AJC je Betrieb 


L54 

1,68 

1,61 


AK-Besalz .„ 44 . 

AK /100 ha LF 

3,34 

7,64 

6,27 


Bodenerzeugnisse 

DMVha LF 

1 365 • 

413 

214 


Tierische Erzeugnisse 


8U 

3 968 

2 976 


Betriebsertrag 


2 653 

4 713 

3 541 


Sachaufwand 


] 803 

3 148 

2 049 


Betriebsaufwand * 


1 988 

3 388 

2 148 


Boden und Wirtschaftsgebäude 


5 455 

5 248 

4 848 

m 

Vieh 



364 

2 808 

2 879 

Pi 

n 

Maschinen und Geräte 



1 443 

1 435 

1 206 

> 

Umlaufkapital 


960 

1 835 

1 122 

< 

Aktivkapital . „ . . * „ , . . ..*4 ** ** . * ..... 4 . 


8 222 

11 325 

10 055 


Aktivkapital 


246 153 

148 238 

160 373 


Bodenzukäule 


0 

0 

71 

*» 

Wirtschaftsgebäude 

♦.♦♦.44.4*4*. |> 

48 

71 

300 

O 

Maschinen und Geräte .;4**4,.4.; 


337 

345 

323 


Vieh 


25 

47 

111 

> 

Bruttoinvestitionen 


410 

462 

805 


Nettoin vestitionen 4...444..4*.44«44*.44.. 

4 4„4 4^,4 4,4 4 ff 

183 

142 

443 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


408 

179 

132 

& 

Mittelfristige VerbindÜchkeiien . 


97 

279 

0 

m 

<x 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


192 

3 344 

3 360 

S 

p 

Fremdkapital*! 


698 

3 801 

3 492 


Guthaben und Forderungen 


427 

876 

655 


Betriebselnkomme n .*.,4....4*...4*4444.. 


23 435 

20 üoa 

23 144 

1 

Aibeltsertrag 


14 820 

14 320 

17 531 

lü 

Beinertrag 4.444*44;44.44.44444,.44..*i-..*.44*.. 


148 

330 

487 


B e triebselnkorome n „4,4 .4 *4,4 . *4 4. 

„ DM/Untem, 

36 036 

33 700 

37 222 


— Fremdlohnaufwand 


5196 

4 504 

1 472 


— Pacht* u. Zinsaufwand 


4 403 

4 825 

5 129 

i 

+ Pacht* u. 2Ilnsemäge .i..*.. 


1 412 

730 

755 

V 

+ vom Verpächter getr. Aufw 


974 

747 

428 

e 

= Gewinn ^ * 

T-pT-n-r— — 11 

28 823 

25 848 

31804 

1* 

"c 

Gewinn * 

DM/Fam.*AK 

25 658 

19 839 

21 268 


Gewinn * 


626 

1 172 

1240 


Gewinnrate 4 * Gew. % d. Untera.*Ertr. 

23,3 

24,7 

34,7 

9 

P 

Bigenkapital Veränderung 

. DM/ha LF 

143 

235 

334 

e 

W 05 

Vergl eichsrein einkommen^l ..*.*4.* 

DM/Fam.- AK 

25 790 

20 161 

21 507 

* o 

Ma 

Vergleichslohn^) .444.4.44.44.4.44*4*444444. 


24 493 

22 159 

22 758 

1 S’ 

Zinsansatz f, Eigenkapital“! 



9 905 

3 711 

3 362 

e j* ^ 
Jri ü 

= P? 

Summe der Vergleichsansätze *4*** 


34 398 

25 870 

26 119 

^ Bg 

^ Ol 

Abstand^) 


-8 608 

-5 709 

-4 612 

> 



-25,0 

-22.1 

-17,7 


Gewinn 


28 823 

25 848 

31 804 


-F Einkünfte aus selbst r Tätigkeit 


228 

0 

0 

* 

-F Einkünfte aus unselb&t. Tätigk. 


0 

0 

1 749 

3 

i 

+ Renten * 


0 

0 

201 

1 

- Aufw, f. selbst. /unselbst 4 Tätjgk. 4 ... 4 .* 4 ,* „ 

4 444 

0 

118 

1 

p 

Hinkommen aus Erwerbstätigkeit 


24 608 

25 848 

33 636 

fi 

m 

Einkommen aus Erwerbstätig keit 

DM/Fam 4- AK 

21 227 

19 639 

21 787 

ä 

;2 

+ sonstige Einkünfte 


8 856 

2 875 

8 344 


= Gesamteinkommen 


33 463 

28 723 

41980 


Renten") 


254 

136 

226 


ErläuteruAg der Fufimolen auf Seite f f4 
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Deutscher Bundestag — 1 , Wahlperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Sauerland West- und Nordhessen 


WirtschafUJahr 1973/74 


Vonnwori \ Betriebsfomi 

i^ennwen \ ßetrlebsgröBe In 1000 DM STBE *| 

F 

6—13.5 

F 

13.5—20 

F 

20—50 

M 

20—50 

M 

50 u. m. 

ei 

Zahl der Betriebe 


17 

19 

54 

28 

17 

c 

3 

Standardbetriebseinkommen lOOODM/Betr. 

9.4 

16,7 

26.7 

37.3 

71.8 

• 

Vergleichswert 

... DM/ha LF 

668 

840 

870 

1 625 

1 683 

m 

landwirtschaftlich genutzte Fläche 


14.9 

19.0 

27.7 

32.9 

57.6 

9 

« 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

68.2 

84.0 

70.9 

16.2 

12.5 

o 

Nutzviehbesatz GV/lOOhaLF 

119.2 

155.7 

166.1 

71,0 

63,3 

2 

AK je Betrieb 

AK/Betr. 

1.12 

1,23 

1.42 

1.82 

2,11 


AK-Besatz AK/100 ha LF 

7,53 

6.44 

5.13 

5.53 

3.66 


Bodenerzeugnisse 

... DM/ha LF 

90 

88 

123 

837 

1 215 


Tierische Erzeugnisse 

,, 

1975 

2 471 

2 741 

2 510 

2 024 

s? 

Betriebsertrag 


2 536 

3 228 

3 285 

3 721 

3 615 

“< 

Sachaufwand 

,, 

1 429 

1 882 

l 903 

2 308 

2 136 


Betriebsaufwand 



1 462 

1 927 

1 950 

2 439 

2 371 


Boden und Wirtschaftsgebäude 


3 109 

3 496 

3 549 

4 913 

4 768 

e 

Vieh 

,, 

l 927 

2 522 

2 686 

1 115 

994 

a 

m 

Maschinen und Geräte 


1 017 

1 096 

1 185 

1 591 

1 298 

M 

> 

Umlaufkapital 


1 053 

1 098 

981 

1 333 

1 096 

< 

Aktivkapital 

. 

7 106 

8211 

6 402 

8 952 

8 157 


Aktivkapital 

DM/AK 

94 373 

127 508 

163 778 

161 889 

222 858 


Bodenzukäufe 

... DM/ha LF 

0 

60 

41 

0 

174 

m 

Wirtschaftsgebäude 


136 

133 

99 

227 

54 

o 

Maschinen und Gerate 


275 

378 

388 

341 

446 


Vieh 

4» 

--20 

-7 

49 

2 

-39 

> 

Bruttoinvestitionen 


391 

563 

578 

570 

634 


Nettoinvestitionen 

• I» 

18 

192 

228 

198 

234 

e 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 


91 

196 

207 

536 

266 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten ... 


107 

147 

197 

324 

202 

« 

M 

Langfristige Verbindlichkeiten 


663 

2 218 

3 265 

1 923 

1 302 

1 

Fremdkapital^) 


862 

2 561 

3 669 

2 782 

1 770 

£ 

Guthaben und Forderungen 


474 

392 

468 

327 

381 


Betriebseinkommen 


14 400 

20 346 

26 438 

24 773 

39 287 

*z 

Arbeitsertrag 


11 097 

15 883 

20 706 

19 107 

31 487 

e 

m. 

Reinertrag 

.... DM/ha LF 

-21 

363 

583 

516 

791 


Betriebseinkommen 

DM/Untem. 

16 166 

24 947 

37 630 

45 074 

82 877 


- Fremdlohnaufwand 


145 

177 

597 

2 872 

11 182 


- Pacht- u. Zinsaufwand 


855 

1 923 

3 842 

5 424 

8 249 

9» 

s 

+ Pacht- u. 21inserträge 


128 

132 

290 

406 

2 202 


+ vom Verpächter getr. Aufw 


87 

114 

285 

131 

0 

c 

u 

= Gewinn 


15 380 

23 093 

33 765 

37 314 

65 648 

n 

Gewinn DM/Fam.-AK 

13 719 

18 863 

24 438 

23 578 

46 872 

•J 

Gewinn 

.... DM/ha LF 

1 032 

1 213 

1 217 

1 134 

l 139 


Gewinnrate Gew. % d. 

Untem.-Ertr. 

40.5 

37.5 

36,9 

30.4 

31.2 

9 

S 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

— 

426 

120 

324 

386 

C 

IJ o» 

A B 

Vergleichsreineinkommen*) DM/Fam.-AK 

14 432 

19 373 

24 955 

23 880 

47 252 

J; 3 Ü 

g 

Vergleichslohn'') 


21 837 

22 521 

22 362 

21 716 

24 786 

a W 

B Sz 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

» 

2 743 

2 742 

2 873 

3 860 

7 835 

^ w« 

s 5 ß 

Siunme der Vergleichsansätze 


24 579 

25 263 

25 235 

25 576 

32 621 

“ ?s 

Abstand*) 


-10 148 

-5 889 

- 279 

-l 695 

14 631 

> 

Abstand*®) 


-41.3 

-23,3 

“1.1 

-6.6 

44,9 


Gewinn 

DM/Fam. 

15 380 

23 093 

33 765 

37 314 

65 648 


+ Einkünfte aus selbst Tätigkeit .. 

,, 

0 

0 

651 

1 250 

103 

e 

+ Einkünfte aus unselbst. Täügk. . 


6 565 

3 263 

459 

892 

1 100 

6 

+ Renten 



302 

300 

0 

14 

39 


— Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk. 


0 

0 

0 

68 

0 

E 

JZ 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit . 


22 248 

26 656 

34 875 

39 403 

66 889 

e 

* 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

17 875 

20 895 

24 842 

23 937 

46 683 

c 

+ sonstige Einkünfte 

DM/Fam 

286 

975 

413 

1009 

1735 


- Gesamteinkommen 


22 533 

27 631 

35 288 

40 412 

68 624 


Renten’*) 

.... DM/ha LF 

0 

0 

35 

98 

98 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Ergebnisse nach Wtrtschaitsgeblelen 


Wirtschaitsjabr 1973/74 


West- und Nordhessen 



\ RA(r(Ah«fnrm 


F 

F 

V 

XLA 

XLA 

nennwen \ ßeirtebsgröBe in 1000 DM STBE •) 

13.5—20 

20—50 

20—50 

13,5—20 

20—50 


Zahl der Betriebe 


19 

102 

13 

13 

97 

e 

3 

Standardbetriebseinkommen .... tOOODM/Betr. 

16.8 

30.0 

36.1 

16.7 

32,0 

e 

Vergleichswerl 

DM/ha LF 

924 

1 119 

1 296 

1 084 

1317 

« 

M 

landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

17,5 

27,2 

20,9 

15,3 

26.0 

3 

•• 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

48.4 

47.1 

12,3 

36,6 

34.4 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

122.9 

141,7 

113,4 

126,5 

129.9 

Jt 

<« 

AK Je Betrieb 

AK/Betr. 

1.31 

1,63 

1,40 

1,23 

1,61 


AK-Besatz 

AK>l00haLF 

7.50 

5.97 

6,71 

8,02 

6,20 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

60 

144 

428 

81 

298 

»1 

Tierische Erzeugnisse 


2 057 

2 549 

5 343 

2 285 

2 915 

2? 

Bethebsertrag 


2 526 

3 075 

6 784 

2 844 

3 637 


Sachaufwand 


1 658 

1 911 

4 967 

1 814 

2 378 


Bethebsaufwand 


1 787 

1 991 

5 126 

1 908 

2 488 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


3 736 

4 051 

4 546 

4 170 

4 419 

m 

Vieh 


1 972 

2 277 

1 723 

2 020 

2 060 

a. 

m 

Maschinen und Geräte 


l 295 

1 458 

2 015 

1 939 

1 664 

Ji 

> 

Umlaufkapital 

r* 

1 252 

1 152 

2 550 

l 379 

1 367 

< 

Aktivkapital 


8 255 

8 938 

10 833 

9 507 

9511 


Aktivkapital 

DM/ AK 

110 065 

149711 

161 453 

118 545 

153 402 


Bodenzukaufe 

DM/ha LF 

0 

7 

0 

0 

117 


Wirtschaftsgebäude 


396 

144 

330 

33 

296 

o 

Maschinen und Geräte 


371 

289 

720 

327 

408 


Vieh 


61 

46 

80 

29 

65 

> 

B 

Bruttoinvestitionen 


828 

487 

1 131 

390 

866 


Nettoinvestitionen ..... 


445 

124 

-29 

-51 

474 


KurzfhsUge Verbindlichkeiten .... 


356 

420 

365 

255 

407 

a 

Mittelfhstige Verbindlichkeiten . 


642 

256 

505 

384 

346 

« 

JC 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 

1. «t 

3 362 

3 640 

5 657 

3541 

3 332 

e 

e 

FremdkapitaP) 

... , 

4 361 

4 316 

6 527 

4 179 

4 085 

a 

Guthaben und Forderungen 


656 

597 

1330 

432 

762 

a 

Bethebseinkommen 

DM/ AK 

10 578 

18 824 

25 567 

12 284 

19 328 

e 

Arbeitsertrag 


6 726 

13 585 

19 917 

8 135 

13 959 

1 

Reinertrag 


- 328 

223 

730 

- 186 

276 


Bethebseinkommen ...................... 

„ DM/Unlem. 

13 897 

30 614 

35 803 

15 097 

31 106 


- Fremdlohnaufwand 


943 

1 098 

1 207 

749 

1 264 

c 

^ Pacht- u. Zinsaufwand 


2 681 

4 445 

3 517 

2 454 

4 019 

» 

g 

+ Pacht- u. Zinserträge 


216 

522 

932 

380 

534 

«• 

•f vom Verpächter getr. Aufw. 


0 

0 

0 

0 

0 

e 

s» Gewinn 


10 489 

25 593 

32 011 

12 274 

26 357 

z 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

8 248 

16 396 

25 866 

10 165 

17 298 




Gewinn 

DM/hÄ LF 

599 

939 

1 534 

801 

1 015 


Gewinnrate Gew. % d. Untcm.-Ertr. 

23.6 

30.4 

22,5 

27.9 

27,8 

9 

B 

Eigenkapital Veränderung ............ 

DM/ha LF 

94 

281 

429 

54 

282 

C 

W 0> 

Vergleichsreineinkommen^) 

DM/Fam.-AK 

8 729 

16 815 

26 203 

10716 

17 743 

ilj 

Vergleichslohn'^ 


21 990 

21 764 

21 572 

20 939 

21 874 

i s: 
6 « 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


1 752 

2 443 

2 184 

2 192 

2 987 

o 

jc ug 

£ 51 

Summe der Vergleichsansätze 


23 742 

24 207 

23 756 

23 130 

24 861 

lU 

Abstand*) 


-15013 

-7 391 

2 447 

-12415 

-7 118 

> 

Abstand*®) 

% 

-63.2 

-30,5 

10,3 

-53,7 

-28,6 


Gewinn 

DM/Fam- 

10 489 

25 593 

32 011 

12 274 

26 357 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


1 887 

376 

57 

2 421 

545 

«1 

'T Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


2 604 

355 

4 726 

4 450 

2 137 

g 

Renten 


0 

87 

0 

0 

53 

m 

— Aufw. f. selbsl./unselbst Tätigk 

0 

27 

0 

256 

31 

E 

X 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


U 980 

26 383 

36 794 

18 889 

29 061 

s 

« 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

10 635 

16 678 

27 305 

12 892 

18 037 

B 

->* sonstige Einkünfte 

DM/Fam, 

2 300 

1 610 

1 198 

1928 

1 358 





» Gesamteinkommen 


17 280 

27 993 

37 992 

20 816 

30 418 


Renten**) 

DM/ha LF 

32 

12 

10 

0 

48 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7> Waiilperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Mittel* und Südhessen wirtschaiujabr 1973/74 


w'or.nwAri \ Betriebsform 

N Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

M 

20 — 50 

M 

50 u. m 

F 

13,5—20 

F 

20—50 

V 

20—50 

XLA 

20—50 


Zahl der Betriebe 


40 

11 

11 

98 

10 

59 

e 

3 

Standardbetnebseinkommen .... 

lOOODM/Betr. 

36,8 

71.5 

17.3 

33,3 

38,0 

35,8 

e 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

1 611 

1 702 

l 383 

1 417 

1784 

1555 

15 

m 

landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

31.5 

56.4 

16.9 

29,7 

21,9 

28,5 

% 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

12.2 

9,5 

40,0 

45,7 

8,6 

29,5 

o 

Nutzviehbesalz 

GV/lOOhaLF 

70,4 

53,4 

132,1 

145,8 

101,5 

125,0 

2 

AK je Betrieb 

AK/Betr. 

1.70 

2,23 

1,59 

1,88 

1,53 

1,93 


AK-Besatz 

AKaOOha LF 

5.41 

3,95 

9.37 

6,32 

6,99 

6,76 


Bodenerzeugnisse 


1 121 

1 844 

362 

325 

891 

599 


Tierische Erzeugnisse 


1 881 

1 771 

2 339 

2 701 

4 833 

3 269 


Betriebsertrag 


3 307 

3 878 

3 063 

3 486 

6 223 

4 380 


Sachaufwand 


2 131 

2 473 

2 041 

2 160 

4 148 

2 754 


Betriebsaufwand 


2 220 

2 633 

2 116 

2 262 

4 260 

2 835 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 835 

4 890 

4 642 

4 461 

5 163 

4 633 


Vieh 


I 116 

838 

2 128 

2 349 

l 538 

1 983 

a 

« 

Maschinen und C3eräte 


1 779 

l 929 

1 619 

1 560 

2 392 

1 659 

_> 

Umlaufkapital 


1 259 

1 342 

1 526 

1 229 

2 279 

1 537 

< 

Aktivkapital 


8 990 

8 999 

9 915 

9 598 

11 372 

9 812 


Aktivkapital 

dm/Äk 

166 168 

227 818 

105 812 

151872 

162 694 

145 145 


Bodenzukäufe 

...... DM/ha LF 

63 

54 

0 

22 

352 

97 

• 

Wirtschaftsgebäude 


336 

66 

95 

336 

719 

198 

o 

Maschinen und Geräte — 

M 

254 

529 

218 

354 

486 

459 


Vieh 


36 

56 

10 

94 

130 

109 

> 

B 

Bruttoinvestitionen 


689 

706 

324 

806 

1 688 

863 


NettoinvesUtionen 


245 

300 

- 101 

401 

1 027 

430 


Kurzfristige Verbindlichkeiten ... 


309 

454 

171 

666 

474 

424 

& 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


374 

457 

171 

356 

309 

421 

m 

jt 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


l 721 

2 298 

2 528 

3 664 

4 666 

3 297 

fi 

V 

Fremdkapital^) 


2 404 

3 209 

2 870 

4 685 

5 449 

4 142 

bl 

Guthaben und Forderungen 


584 

809 

561 

870 

667 

884 


Betnebseinkomraen 

DMMK 

21 072 

34 731 

10 569 

20 145 

28 924 

23 479 

r 

Arbeitsertrag 



15 256 

26 757 

6 865 

14 830 

23 229 

18 399 

e 

ca 

Reinertrag 

DM/ha LF 

307 

622 

- 365 

326 

943 

578 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

35 864 

77 413 

16 758 

37 793 

44 226 

45 255 


- Fremdlohnaufwand 

„ 

l 664 

7 193 

734 

1 468 

1 289 

1 196 


- Pacht- u. Zinsaufwand 

,, ,, 

5 693 

11 662 

1 843 

5 844 

5 043 

5 428 

b 

B 

-F Pacht- u. Zinserträge 


133 

786 

22 

215 

147 

120 

JS 

CI 

4- vom Verpächter getr. Aufw 


0 

0 

22 

153 

0 

25 

e 

=* Gewinn 


28 640 

59 345 

14 225 

30 849 

38 041 

38 776 

JB 

B 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

17 816 

33 071 

9 098 

17 379 

25 725 

21 085 


Gewinn 

DM/ha LF 

910 

1 052 

841 

1 039 

1 739 

1 360 


Gewinnrate Gew. % d. Untera.-Ertr. 

27.5 

27,0 

27.4 

29,8 

27.9 

31,0 

Ot 

S 

Eigenkapital Veränderung 

DM/ha LF 

316 

486 

31 

410 

576 

463 

1. 

Vergleichsreineinkommen'^) 

DM/Fam.-AK 

18 017 

33 311 

9 404 

17 733 

25 930 

21 431 

II» 

Vergleichslohn’) 


21 519 

23 998 

20 697 

21 678 

21 665 

21 444 

isx 

Zinsansatz t. Eigenkapital 


3 662 

4 948 

2 377 

2 371 

2 576 

2 506 

O JZ 
jt ota 

Summe der Vergleichsansätze 


25 181 

28 947 

23 074 

24 049 

24 241 

23 952 

u] 71 B 

Ps. 

« Ol 

Abstand^) 


-7 164 

4 365 

- 13 670 

-6 316 

1 690 

-2 521 

> 

Abstand*®) 

% 

-28.5 

15,1 

-59.2 

-26,3 

7,0 

-10,5 


Gewinn 

DM/Fam. 

28 640 

59 345 

14 225 

30 849 

38 041 

38 776 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


906 

18 

566 

937 

134 

359 


+ Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


1 714 

331 

1 023 

2 073 

929 

770 

g 

-h Renten 


0 

0 

0 

34 

0 

0 

« 

~ Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

0 

0 

0 

13 

0 

423 

B 

JS 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


31 260 

59 694 

15 814 

33 880 

39 103 

39 481 

i 

• 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

18 421 

32 853 

9611 

17 996 

25 903 

21 076 

c 

-F sonstige Einkünfte 


6 062 

7 380 

4 798 

2 931 

1 996 

6 469 


* Gesamteinkommen 


37 322 

67 074 

20 611 

36 811 

41 099 

45 951 


Renten**) 

DM/ha LF 

3 

6 

0 

32 

0 

13 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Osthessen 

Kennweri \ Belriebsform . 

\ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE't 

M 

20—50 

F 

13,5—20 

F 

20—50 

KLA 

20—50 

e, Zahl der Betriebe 


13 

28 

100 

69 

g Standardbetriebseinkommen .. 

looö DM/Betr. 

38,3 

16,3 

30,1 

33.6 

5 Vergleichswert 

DM/ha LF 

1 302 

825 

l 021 

1 073 

S landwirtschaftlich genutzte Flache ha 

36.2 

19.4 

28,1 

30,7 

« darunter: Dauergrünland 

% LP 

22.4 

56,5 

46,3 

34,4 

2 Nutzviehbesatz 

GV/lOO ha LF 

62,0 

117,8 

138,3 

112.2 

AK je Betrieb 


1.61 

1,51 

1.63 

1.67 

AK'Besatz 

AK/lOO haLF 

4,43 

7,81 

5,79 

5,44 

Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

l 153 

78 

174 

296 

»5 Tierische Er^ugnlsse 


1 760 

2 006 

2 386 

2 313 

S > Betriebsertrag 


3 523 

2 342 

2 953 

3 004 

^ ^ Sachaufwand 


1 981 

1 493 

1 887 

1 857 

Betriebsaufwand 


2 131 

1 568 

1 959 

1 940 

Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 308 

3416 

3 829 

3 932 

5 Vieh 


985 

1 892 

2 220 

1 782 

g- Maschinen und Geräte 


1 539 

1 224 

1 638 

1 560 

> Umlaufkapital 


1 135 

1 073 

1 093 

1 055 

< Aktivkapital 


7 968 

7 605 

8 780 

8 329 

Aktivkapital 

DM/ AK 

179 867 

97 371 

151 646 

153 105 

Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

169 

10 

14 

65 

1 Wirtschaftsgebäude 


24 

129 

77 

133 

2 Maschinen und Geräte 


314 

265 

376 

341 

= Vieh 


110 

25 

93 

76 

J Bruttoinvestitionen 


617 

429 

560 

615 

Nettoinvestitionen 


293 

-14 

150 

223 

~ Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 

• ••••••••«#•• 19 

340 

153 

366 

392 

5. Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


209 

210 

313 

372 

2 Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 913 

2 491 

3 656 

3 197 

1 FremdkapitaP) 


2 461 

2 853 

4 334 

3 961 

Guthaben und Forderungen 

— • •• 

2 183 

518 

728 

595 

^ Betriebseinkommen 

DM/ AK 

34 188 

10 492 

17 815 

20 472 

r Arbeitsertrag 


27 892 

7 084 

12 507 

15 113 

J Reinertrag 


708 

- 263 

171 

329 

Betriebseinkommen DM/TJntem 

54 893 

15 880 

28 999 

34 198 

- Fremdlohnaufwand 


4 464 

878 

l 036 

1 511 

g — Pacht- u. Zinsaufwand 


4 214 

1 806 

3 290 

4 567 

1 -h Pacht- u. Zinserträge 

,, 

724 

112 

288 

427 

-ß -f vom Verpächter getr. Aufw 


0 

0 

0 

0 

S ** Gewinn 



46 939 

13 307 

24 960 

28 548 

1 Gewinn 

DM/Fam.-AK 

32 296 

8 929 

15 769 

18 122 

Gewinn 


l 295 

687 

888 

930 

Gewinnrate Gew, % d. Untem.-Ertr. 

36,6 

29,2 

30,0 

30,8 

e, Eigenkapital Veränderung 

e 

DM/ha LF 

749 

90 

288 

297 

1 o> Vergleichsretneinkommen*) 

DM/Fam.-AK 

32 601 

9 373 

16 197 

18 524 

S J > Vergleichslohn^ 


22 435 

20 513 

21 810 

21 690 

1 Zinsansatz f Eigenkapital*) ......... 


4 111 

1 923 

2 432 

2 605 

■g i g Summe der Vergleichsansätze 


26 546 

22 436 

24 243 

24 296 

" ^ § 






5 9 Abstand^) 


6 055 

-13 063 

-8045 

-5 772 

^ Abstand*®) 


22,8 

-58,2 

-33,2 

-23,8 

Gewinn 

DM/Fam 

46 939 

13 307 

24 960 

28 548 

-F Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


1 157 

1 076 

739 

417 

• -f Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


24 

1 987 

865 

690 

i -F Renten 


0 

38 

67 

14 

.2 - Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk „ 

419 

22 

102 

49 

1 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


47 701 

16 385 

26 529 

29 620 

£ Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

31 975 

9 787 

16 072 

18 241 

e 

3 -f sonstige Einkünfte 


1774 

1 398 

1 683 

1 358 

s Gesamteinkommen 


49 475 

17 783 

28 212 

30 978 

Renten**) 


0 

0 

8 

0 
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Drucksache 7/3211 PeutsAer Bundestag — 7. Wahlperiode 


Mittelrhein und Westerwald 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

\ Belnebsform 

ivennweri \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE '( 

M 

20—50 

F 

13.5—20 

F 

20—50 

XLA 

20—50 


Zahl der Betriebe 


19 

le 

121 

28 

C 

Standaidbetriebseinkooimen .... lOOODM/Betr. 

39,0 

16,7 

30,9 

32,7 

% 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

1602 

941 

1 007 

1 150 


landwirtschaftlich genutzte Flache ha 

33,5 

19,0 

30,4 

28,3 

s 

« 

darunter: Dauergrünland 


11.7 

56,1 

55,5 

32.2 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

66,5 

128,7 

145,6 

122,0 

Jt 

m 

AK je Betrieb 

...... AK/'Betr. 

1,69 

1,58 

1.77 

1.85 


AK- Besatz 

AK/ 100 ha LF 

5,05 

8,32 

5,82 

6,55 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

1 028 

143 

187 

414 

» s 

Tierische Erzeugnisse 


1 959 

2 234 

2 289 

2 884 


Betriebsertrag 


3 292 

2 584 

2 820 

3 717 

"< 

Sachaufwand 


2 121 

1 611 

l 700 

2 238 


Betriebsaufwand 


2 267 

1 670 

l 764 

2 318 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 

- - i 

4 912 

3 908 

3 772 

4 115 

m 

Vieh 

,, 

1 053 

2 074 

2 353 

1 942 

a 

Maschinen und Geräte 

.........M.. .1 

1 107 

1 040 

1 189 

1 286 

_> 

Umlaufkapital 


1 225 

1 176 

991 

1 290 

< 

Aktivkapital 


8 296 

8 198 

8 305 

8 633 


Aktivkapital 


164 285 

98 537 

142 692 

131 806 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

106 

0 

28 

42 

G 

C 

Wirtschaftsgebäude 



208 

176 

225 

111 

o 

Maschinen und Geräte 


235 

327 

246 

303 

M 

Vieh 


22 

- 164 

90 

11 

> 

£ 

Bruttoinvestitionen 


571 

340 

589 

467 


Nettoinvestitionen 



253 

50 

272 

77 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


511 

91 

228 

216 

a. 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


250 

162 

135 

153 

m 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


l 852 

1 289 

2 795 

2 281 

1 

Fremdkapital 


2 613 

l 543 

3 158 

2 650 


Guthaben und Forderungen 


445 

322 

331 

356 

ja 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

22 015 

11 179 

18 579 

22 087 

§ 

Arbeitsertrag 


16 265 

7 731 

13 585 

17 473 

X 

m 

Reinertrag 

DM/ha LF 

343 

- 233 

215 

477 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untern. 

37 222 

17 666 

32 888 

40 967 


- Fremdlohnaufwand 

,, 

2 896 

301 

762 

1 345 


— Pacht- u. 21insaufwand 


9 188 

1 302 

4 278 

4 069 

s 

e 

-F Pacht- u. Zinserträge 


781 

426 

539 

393 

JS 

« 

•f vom Verpächter getr. Aufw 


132 

0 

0 

0 

e 

*= Gewinn 


26 052 

16 489 

28 388 

35 947 


Gewinn 

DM/Fam.-AK 

19 356 

10 511 

16 727 

21 086 


Gewinn 


778 

868 

933 

1 269 


Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

23,5 

33,3 

32,9 

34,0 

o> 

e 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

129 

233 

328 

112 

c 

^ O) 

Vergleichsreinemkommen*) ........ 

DM/Fam.-AK 

19 604 

11 227 

16 977 

21 802 

ih 

Vergleichslohn’) 


22 759 

20 188 

21 511 

21661 

ilx 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


3 898 

2 465 

2711 

2 879 

O X 

M fJGi 

S «5 

Summe der Vergleichsansätze 


26 657 

22 653 

24 222 

24 540 

» » 

Abstand ♦) 



-7 053 

-11 426 

-7 245 

-2 738 

> 

Abstand’®) 


-26,5 

-50,4 

-29,9 

-11,2 


Gewinn 

....... DM/Fam. 

26 052 

16 489 

28 388 

35 947 


-F Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


203 

970 

471 

1 530 

•» 

4- Einkünfte aus unselbst Tätigk. 

,, 

7 961 

5 017 

5 765 

6 217 

g 

+ Renten 


316 

338 

506 

378 


— Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

45 

292 

1 023 

165 

1 

X 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


34 487 

22 523 

34 106 

43 908 

B 

% 

Einkommen aus Erwerbstäügkeit 

DM/Fam.-AK 

22 181 

12 791 

17 979 

22 599 

C 

^ sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

253 

702 

372 

271 


= Gesamteinkommen 


34 741 

23 225 

34 478 

44 179 


Renten“) 


53 

7 

14 

41 


ErUtilening der FuAnoten «u( Sell4^ tl4 
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Drucksache 7/3211 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


EUel-Westpfalz 


\ Belriebsform 

n^ennwen Betriebsgröße ln 1000 DM STBE *) 

M 

20—50 

M 

50 u. m 

F 

13.5—20 

F 

20—50 

XLA 

20—50 

Ql 

Zahl der Betriebe 


16 

11 

28 

212 

60 

B 

3 

Standardbethebseinkommen .... 

lOOÖDM/Be’tr. 

38.2 

73.8 

16.7 

30,7 

33,5 

e 

Vergleichswert 


l 176 

1 184 

740 

747 

864 

« 

landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

43.6 

72,2 

19.7 

31,8 

32,4 

s 

« 

darunter: Dauergrünland 

%LF 

15,8 

13,7 

52,4 

54.0 

35,1 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

45.4 

36,0 

117,6 

131,1 

106,7 

2 

AK je Betheb 


1.48 

3,13 

1,53 

1,82 

1.98 


AK-Besatz 

AK/lOOhaLF 

3.40 

4,33 

7,76 

5.73 

6,10 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

844 

1 138 

205 

176 

380 


Tierische Erzeugnisse 


1 223 

1 538 

1 925 

2 113 

2 237 


Bethebsertrag 


2 568 

3 030 

2 413 

2 705 

3 019 


Sachaufwand 


l 559 

1 998 

1 429 

1 624 

1 823 


Bethebsaufwand 



1 638 

2 275 

1493 

1 695 

1917 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 014 

3 922 

3 237 

3 272 

3 439 

« 

Vieh 

,, 

722 

567 

1 897 

2 116 

1 699 

a 

3 

Maschinen und Geräte 


908 

1 127 

1 162 

1 138 

1 181 

Jt 

> 

Umlaulkapital 


845 

I 032 

1 092 

930 

1 115 

JC 

< 

Aktivkapital 


6 490 

6 648 

7 387 

7 456 

7 434 


Aktivkapital 


190 869 

153 534 

95 196 

130 129 

121 866 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

6 

0 

49 

29 

95 


Wirtschaftsgebäude 


78 

114 

149 

297 

255 

0 

Maschinen und Geräte 

,, 

394 

290 

176 

266 

259 

i 

Vieh 


-28 

54 

34 

74 

77 

> 

Bruttoinvestitionen 


450 

457 

407 

666 

687 


Nettoinvestitionen 


169 

154 

150 

350 

381 

"3 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


344 

706 

206 

268 

373 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


132 

117 

190 

127 

301 

« 

j< 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1537 

1 364 

1 485 

2 607 

2 096 

E 

e 

Fremdkapital^ 


2 012 

2 187 

1 881 

3 001 

2 770 

ttl 

Guthaben und Forderungen 


319 

337 

806 

517 

427 

n 

Betriebseinkommen 

......i... DM/ AK 

28 233 

22 625 

12 035 

17 957 

18 585 

•z 

Arbeitsertrag 


21 552 

17 251 

8 703 

13 402 

14 320 


Reinertrag 

DMj^aLF 

411 

331 

- 165 

219 

241 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

41 838 

70 712 

18 437 

32 751 

36 776 


— Fremdlohnaufwand 



1320 

16 213 

273 

622 

1 006 


— Pacht- u Zinsaufwand 


5 922 

15 079 

2 222 

3 823 

4 210 

ti 

s 

-f Pacht- u. 21inserträge 


975 

1 002 

301 

424 

649 

«# 

-P vom Verpächter getr. Aufw 


226 

0 

63 

6 

21 

n 

« Gewinn 


35 797 

40 422 

16 306 

28 735 

32 229 

« 

c 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

26 240 

24 890 

10 755 

16 384 

17 189 

iS 

Gewinn 


821 

560 

826 

903 

994 


Gewinnrate Gew. % d. Unlem.-Ertr 

31,7 

18,4 

34,0 

33,2 

32,7 

Oi 

a 

Eigenkapital Veränderung .......m.... 

. DM/ha LF 

- 675 

-97 

587 

253 

387 

e 

Vergleichsreineinkommen^) 

DM/Fam.-AK 

27 675 

25 821 

11 135 

16 966 

17 553 

fl» 

Vergleichslohn^ 


23 134 

24 067 

21 285 

21 773 

21 296 

li- 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


4 483 

5 345 

2 312 

2 543 

2 453 

C Ä 

^ -S Summe der Verglelchsansdtze ,, 

27 618 

29 412 

23 597 

24 316 

23 749 

II 

Abstand*) 


58 

-3 591 

- 12 462 

-7 350 

-6 196 

> 

Abstemd*^ 

% 

0.2 

-12,2 

-52,8 

-30,2 

-26,1 


Gewinn 

DM/Fam 

35 797 

40 422 

16 306 

28 735 

32 229 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


25 

0 

1 401 

687 

1 808 

« 

-f Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


4 836 

4 486 

3 897 

2 914 

6 433 

s 

+ Renten 


376 

205 

1268 

880 

436 

ji 

— Aufw. f. selbsL/uriselbst. Tätigk 

144 

0 

209 

210 

1 506 

1 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


40 890 

45 113 

22 664 

33 007 

39 401 

g 

« 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

26 698 

25 902 

13 246 

17 543 

18 510 

e 

3 

sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

1 351 

74 

111 

218 

1 382 


* Gesamteinkommen 


42 241 

45 187 

22 775 

33 225 

40 784 


Renten”) 

DM/ha LF 

536 

52 

35 

21 

26 


ErlSuleruny der Puttnoten «u( Seite IH 


201 


Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Rheinpfalz Saarland 


WirUchalUJahr 1973/74 


kfonnwaH \ Betriebsform 

«.ennwen \ Betriebsgröße in tOOO DM STBE '( 

M 

20—50 

F 

20—50 

XLA 

20—50 

F 

20—50 


Zahl der Betriebe 


58 

18 

30 

79 

C 

a 

Standardbetriebseinkommen .... lOOODM/Betr. 

36.9 

32,5 

35,6 

34,4 

« 

Vergleichswert 

DM^ia LF 

2 160 

1 029 

2 052 

1 248 

m 

landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

26.5 

32,0 

22,6 

42,5 

a 

<• 

darunter; Dauergrünland 

%LF 

5.2 

39.1 

11.2 

49,9 

5 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOha LF 

28.2 

125.6 

72.6 

107,0 

jt 

m 

AK je Betrieb 


1,89 

2.08 

2,00 

1,67 


AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

7.15 

6.49 

8.84 

3.93 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

2 126 

270 

1 685 

197 


Tierische Erzeugnisse 


914 

2 119 

1 927 

1 626 

ss 

Betriebsertrag 


3 543 

2 765 

3 967 

2 088 


Sachaufwand 


2 037 

1 662 

2 275 

1 185 


Betriebsauiwand 


2 271 

1 736 

2 527 

1 261 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


5 498 

3 843 

5 262 

4 147 

e 

Vieh 


449 

2 028 

l 157 

1730 

a 

m 

Maschinen und Gerate 


1 545 

l 267 

1 647 

1 428 

> 

Umlaufkapital 


1 492 

1 045 

1 690 

691 

M 

< 

Aktivkapitai 

»« » 

8 985 

8 183 

9 756 

7 995 


Aktivkapital 

DM/AK 

125 659 

126 088 

110 358 

203 438 


Bodenzukäufe 


41 

12 

12 

51 


Wirtschaftsgebäude 


178 

113 

303 

101 

_o 

Maschinen und Gerate 


329 

322 

459 

305 

m 

Vieh 


-23 

138 

-36 

73 

> 

Bruttoinvestitionen 


525 

584 

738 

530 


Nettoinvestitionen 


107 

280 

307 

230 


Kurzfnstige Verbindlichkeiten .... 


422 

344 

656 

198 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


323 

87 

225 

168 

m 

j« 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 

.. 

1 604 

2 365 

3 381 

3 535 

B 

« 

Fremdkapital’) 


2 349 

2 796 

4 262 

3 901 

vu 

Guthaben und Forderungen 


818 

259 

523 

184 

j» 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

19 685 

16 292 

18 063 

22 192 


Arbeitsertrag 


15 287 

11 879 

14 200 

15 071 

e 

n 

Reinertrag 

...... DM/ha LF 

244 

101 

286 

244 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

37 279 

33 816 

36 152 

37 108 


— Fremdlohnaufwand 


3 592 

918 

3 563 

1 901 


— Pacht- u. Zinsaufwand 


7 239 

4 523 

6 115 

5 329 

E 

+ Pacht« u. Zinserträge 


952 

114 

495 

65 

£ 

» 

-1- vom Verpächter getr. Aufw, ..... 


361 

0 

437 

851 

S 

= Gewinn 

,, 

27 761 

28 489 

27 407 

30 795 

e 

c 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

17 440 

14 485 

16 719 

20 387 


Gewinn 

DM/ha LF 

1048 

891 

1 210 

724 


Gewinnrate Gew. % d. Untern.-Ertr. 

29,3 

32,2 

30,3 

34.6 

Ol 

c 

Eigenkapitalveränderung 

. DM/ha LF 

320 

493 

308 

166 

e 

« o. 

Vergleichsreineinkommen^) ........ 

DM/Fam.-AK 

17 875 

14 789 

17 108 

20 868 

£ Ä > 

Vergleichslohn^ 


21 800 

21 097 

21 956 

23 392 

8 

E 

Zinsansatz f. Eigenkapital’) 


3 116 

2 544 

2 071 

3 295 

O X 

XU« 

- ® fl 

Summe der Vergleichsansatze 


24 916 

23 641 

24 027 

26 687 

" 

Abstand’) 


-7 041 

-8 852 

-6918 

-5 820 

> 

Abstand ‘®) 

% 

-28.3 

-37.4 

-28,8 

-21,8 


Gewinn 


27 761 

28 489 

27 407 

30 795 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


178 

865 

93 

48 


-p Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

„ 

6 056 

4 662 

835 

478 

E 

-H Renten 


249 

0 

64 

366 


— Aufw. f. selbst./unselbst. Tatlgk. .......... „ 

32 

12 

0 

0 

B 

JS 

Einkommen aus Erwerbstatigkeit 


34 212 

34 004 

28 399 

31 687 

c 

e 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

18 769 

-‘15 747 

16 870 

20 896 

e 

-P sonstige Einkünfte 

....... DM/Fam 

726 

1 134 

649 

1 794 


— Gesamteinkommen 


34 938 

35 137 

29 049 

33 481 


Renten*’) 

DM/ha LF 

60 

88 

34 

35 


Erläuterung der PuBnoten auf Seile 114 
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WirUchafUJabr 1973/74 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Badisches Rhelntal 

tfennwMi \ Belriebsform 

Kennwen \ Betriebsgröße ln JOOO DM STBE') 

M 

20—50 

F 

20—50 

XLA 

20—50 

o, Zahl der Betriebe 


29 

19 

15 

a Standardbetriebseinkommen .... 

1^0 DM/Betr. 

30,1 

30,6 

26,5 

i Vergleichswert 


2 051 

1 847 

2 169 

S landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

26,2 

27,8 

22,3 

2 damnter: Dauergrünland 

% LF 

12,1 

36,9 

17.3 

2 Nutzviehbesatz — ,..., 

GV/lOOha LF 

68,5 

137,5 

98,3 

2 AK je Betrieb 


2,03 

1,99 

1,63 

AK'Besatz 

AK/100 ha LF 

7,74 

7,15 

7,30 

« Bodenerzeugnisse DM/ha LF 

1 991 

780 

1232 

» 5 Tierische Erzeugnisse 


1 844 

2 159 

2 191 

Betriebsertrag 

4 165 

3 426 

3 902 

" .< Sachaufwand 


2 213 

1946 

2 238 

Betriebsaufwand 


2 429 

2 073 

2 350 

Boden und Wirtschaftsgebäude ... 

. . . 

5 416 

5 108 

5 618 

5 Vieh 


1 090 

2 224 

1 567 

m Maschinen und Geräte 

,, 

1 273 

1 446 

1 228 

► UmlaufkapitaJ 


1 546 

1 274 

1 537 

< Aktivkapital 


9 325 

10 052 

9 951 

Aktivkapilal — DM/AK 

120 474 

140 583 

136 315 

^ Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

186 

60 

237 

g Wirtschaftsgebäude * 

CM. 

158 

335 

277 

2 Maschinen und Geräte 


354 

343 

275 

2 Vieh r.. ............ .T«. .M.i*......« 

.....CI.M.. ff 

-2 

72 

27 

> 

2 Bruttoinvestitionen 


696 

809 

815 

Nettoinvestitionen 


322 

469 

511 

% Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


1 505 

1 129 

588 

S Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


343 

626 

805 

Je Langfristige Verbindlichkeiten ... 


857 

2 859 

1 529 

B 

t Fremdkapital*) 


2 704 

4 613 

2 922 

“• Guthaben und Forderungen ^h...... 

..M.M.«.»... ff 

762 

414 

573 

f Betriebseinkommen 

DM/ AK 

24 673 

20 104 

22 202 

^ Arbeitsertrag 


20 456 

15 183 

17 431 

^ Remertrag 

DM/ha LF 

663 

371 

421 

Betriebseinkommen 

.. DM/Unlem. 

50 036 

39 941 

36 194 

— Fremdlohnaufwand 

,, 

4 559 

2 348 

1 522 

e — Pacht* u. TUnsaufwand 


5 506 

6 708 

5 710 

g -f Pacht* u. Zinserträge 


246 

93 

228 

*2 vom Verpächter getr. Aufw. «... 


222 

99 

129 

5 = Gewinn 


40 439 

31 077 

29 320 

B Gewinn * 

DM/Fam.-AK 

23 928 

17 981 

18 544 

Gewinn 


1 543 

l 118 

1 313 

Gewinnrate Gew, % d. Untem.-Ertr. 

37,0 

32,6 

33,6 

9 Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

470 

- 574 

353 

8 

*« Vergleichsreineinkommen®) 

DM/Fam.-AK 

24 207 

18 263 

18 895 

2 

5 ^ > Vergleichslohn’) 


21 507 

21 619 

22 195 

1 g ^ Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


2 704 

2 605 

2 660 

e 

8 «S Summe der Vergleichsansätze 


24 212 

24 223 

24 855 

fcO» Abstand*) 


-5 

-5 960 

-5 961 

^ Abstand*®) 


-0.0 

-24,6 

-24,0 

Gewinn 

DM/Fara. 

40 439 

31 077 

29 320 

Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


202 

52 

46 

£ -f- Einkünfte aus unselbst.Tätigk. 


1 551 

494 

2311 

1 Renten 


174 

73 

0 

2 — Aufw. f. selbst. /unselbst. Täbgk „ 

8 

0 

31 

fi 

^ Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


42 358 

31 696 

31 645 

S Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

24 288 

18 245 

19 175 

e 

^ + sonstige Einkünfte 


960 

91 

122 

« Gesamteinkommen 


43 318 

31 788 

31 767 

Renten**) 


234 

287 

9 


Erifiuterung der Fußnoten auf Seite 114 
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PrUCksachG 7/3211 Peutsdier Bundestag — 7, Wahlperiode 


Nordbaden-Tauberland 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

K«.nnw.-rl \ Betriebsforra 

ivennwen \ BetriebsgröBe in 1000 DM STBE ') 

M 

20—50 

F 

20—50 

XLA 

20—50 


Zahl der Betriebe 


18 

17 

27 

e 

9 

Standard betriebsei nkommen .... 

lOOODM/Betr. 

35,3 

26,5 

28,0 

•i 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

1 320 

1 268 

1 160 

m 

m 

landwirtschaftlich genutzte Räche ha 

30.3 

22,9 

24,2 

3 

m 

darunter: Dauergrünland 


11.3 

28,7 

25,4 

5 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

79,5 

156,4 

126,9 

jt 

m 

AK je Betrieb 

AK/Betr, 

1.71 

1,59 

1,90 


AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

5,65 

6,96 

7,84 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

l 185 

532 

594 

• g 

Tierische Erzeugnisse 


1 536 

2 684 

2 453 

S! 



3 119 

3 645 

3 380 

“< 

Sachaufwand 


l 935 

2 098 

l 939 


Betriebsaufwand 


t 996 

2 161 

2 029 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 493 

4 338 

4 143 

e 

Vieh 


1 260 

2513 

2 019 

a 

m 

Maschinen und Geräte 

............. ,, 

1 201 

l 463 

1 338 

M 

> 

Umlaufkapital 


t 232 

1 324 

1 346 

s 

< 

Aktivkapital 


8 187 

9 638 

8 846 


Aktivkapital 

DM/AK 

144 903 

138 476 

112 834 


Bodenzukäule 

DM/ha LF 

5 

31 

118 

a 

• 

Wirtschaftsgebäude 


78 

215 

270 

o 

Maschinen und Geräte 


218 

425 

416 


Vieh 


114 

128 

71 

> 

£ 

Bruttoinvestitionen 



416 

799 

876 


Nettoinvestitionen 

» 

137 

431 

518 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 

M . 

609 

237 

491 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


344 

284 

311 


Langfristige Verbindlichkeiten ... 

- 

642 

3 557 

2 029 

1 

Fremdkapital*) 



1 596 

4 079 

2 831 

ul 

Guthaben und Forderungen 


332 

658 

428 

a 

Bethebseinkommen 

DM/ AK 

20 571 

21 750 

17 649 

jj 

Arbeitsertrag 


15 500 

16 903 

13 700 

• 

m 

Reinertrag 


264 

503 

202 


Bethebseinkommen 

.. DM/Untem. 

35 202 

34 675 

33 450 


- Fremdlohnaufwand 

«M.I.M.*... t« 

1 190 

683 

803 


— Pacht- u. Zinsaufwand 


5 653 

3 518 

3 988 

« 

g 

+ Pacht- u, 21inserträge 


334 

345 

75 

ja 

« 

vom Verpächter getr. Aufw 


0 

0 

132 

E 

* Gewinn 


28 694 

30 819 

28 866 

« 

s 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

17 132 

19 499 

15 568 


Gewinn 


947 

1 345 

1 194 


Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

30,3 

36.8 

35.3 

» 

6 

Eigenkapitalveränderung 

, DM/ha LF 

358 

602 

108 

e 

V » 

Vergleichsreineinkommen^ ........ 

DM/Fam.-AK 

17 425 

19 864 

15 903 

1 so 
S 

Vergleichslohn^ 


21458 

20 886 

21 680 

il' 

Zinsansatz f. Eigenkapitai*) 


3 387 

2 409 

2 491 

O 

Summe der Vergleichsansätze 


24 845 

23 295 

24 171 

u3 mS 

« 

Abstand*) 


-7 420 

-3 431 

-8 268 

> 

Abstand i*’) 

% 

-29,9 

-14,7 

-34,2 


Gewinn 

..DM/Fam. 

28 694 

30 819 

28 866 


■f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


282 

15 

22 

• 

4* Einkünfte aus unselbst Tätigk. 

fl 

897 

2 231 

1809 


+ Renten 

„ 

668 

0 

136 

m 

- Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk. „ 

31 

0 

0 

1 

ja 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


30 509 

33 065 

30 832 

e 

» 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

17 908 

20 265 

16 316 

c 

3 

sonstige Einkünfte 


152 

64 

340 


* Gesamteinkommen 


30 661 

33 129 

31 173 


Renten**) 

DM/ha LF 

198 

155 

117 
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WlrtschaiUJabr 1073/74 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Neckarbecken 

\ Betriebsfonn 

K.ennweri \ Betriebsgrdße in 1000 DM STBE ') 

M 

20—50 

M 

50 u. m 

F 

6—13.5 

F 

20—50 

XLA 

20—50 

a 

Zahl der Betriebe 


26 

10 

10 

33 

31 

e 

9 

Standardbethebseinkommen ...« 

1000 DM/Betr. 

34,8 

79.3 

9,0 

28,6 

31,6 

e 

Vergleichs wert 

DM/ha LF 

1 987 

2 027 

893 

1 325 

1 536 

7 

m 

landwirtschaftlich genutzte Flache ha 

25,0 

62.0 

14.2 

26,0 

22,0 

9 

« 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

11.1 

7.0 

57,1 

38,2 

25,6 

O 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOha LF 

84.2 

57.3 

100,4 

143.1 

121,5 


AK je Betrieb 


1,97 

3,00 

1,12 

1.71 

1.77 


AK'Besatz 

AK/100 ha LF 

7.88 

4.84 

7.86 

6.57 

8,05 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

1723 

l 524 

177 

420 

l 176 

fs 

Tierische Erzeugnisse 


2 106 

2 709 

1 763 

2 995 

2 761 


Betriebsertrag 


4 465 

4 629 

2 267 

3 783 

4 396 

“< 

Sachaufwand 


2611 

3 043 

1 281 

2 366 

2 691 


Betriebsaufwand 


2 749 

3 335 

1 336 

2 446 

2 827 


Boden und Wirtschaftsgebäude .. 


5 375 

5 163 

3 708 

4 357 

4 756 

e 

Vieh 


l 343 

889 

1 619 

2 309 

1 925 

a 

n 

Maschinen und Geräte 


1 728 

l 033 

1 120 

1 497 

1778 

M 

> 

Umlaufkapital 


1735 

l 552 

1 047 

1 359 

1 766 

< 

AkUvkapital 


10 181 

8 637 

7 494 

9 522 

10 225 


Aktivkapital 

DM/AK 

129 202 

178 456 

95 348 

144 931 

127 024 


Bodenzukäufe 

...... DM/ha LF 

2 855 

1 295 

83 

438 

259 

c 

a 

Wirtschaftsgebäude 


340 

197 

139 

146 

240 

o 

Maschinen und Geräte 



398 

426 

252 

420 

448 


Vieh 


47 

93 

58 

64 

83 

> 

e 

Bruttoinvestitionen 


3 640 

2 012 

533 

1 067 

l 030 


Nettoinvestitionen 


3 197 

1 719 

217 

454 

444 

• 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


383 

419 

31 

225 

559 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten 


222 

48 

178 

308 

216 

m 

M 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


2 134 

1 667 

493 

2 164 

2 784 

S 

V 

Fremdkapital 


2 740 

2 133 

702 

2 697 

3 559 

ilT 

Guthaben und Forderungen 


677 

363 

519 

383 

559 

£ 

Betriebseinkomxnen 

DM/AK 

22 590 

31 873 

12 067 

20 969 

20 547 

r 

Arbeitsertrag 


18 068 

25 627 

8 730 

15 896 

16 101 

T 

a 

Reinertrag 

DM>1iaLF 

619 

750 

- 245 

383 

430 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

44 440 

95 663 

13 506 

35 771 

36 340 


— Fremdlohnaufwand 


1 612 

15411 

245 

1 066 

1 867 

c 

— Pacht- u. Zinsaufwand 


7 181 

11 823 

621 

3 940 

6 064 

6 

E 

+ Pacht- u. Zinserträge 


237 

297 

43 

135 

173 

£ 

«i 

+ vom Verpächter getr. Aufw 


83 

1 104 

0 

96 

0 

e 

• Gewinn 


35 967 

69 830 

12 683 

30 997 

28 582 

s 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

19 628 

42 493 

11 390 

18 979 

17 509 


Gewinn 

DM/ha LF 

1 441 

1 126 

891 

1 194 

1 301 


Gewinnrate Gew. % d. Untcm.-Ertr. 

32.2 

24,3 

39.2 

31,5 

29,5 

a 

s 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

2915 

984 

— 

438 

515 

e 

u o> 

Vergleichsreineinkommen*) 

DM/Fam.-AK 

19 920 

42 964 

11 769 

19 377 

17 862 

ln 

Vergleichslohn“^) 


21 296 

24 493 

21 312 

21 907 

21 138 

Üz 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


2 973 

6 873 

2 729 

3 162 

2 637 

O JO ^ 
M tj 0a 

Summe der Vergleichsansätze 


24 268 

31 367 

24 041 

25 069 

23 775 

w *5,1 
S » 

Abstand*) 


-4 348 

11 597 

-12 272 

-5 692 

-5 913 

> 

Abstand'®) 


-17.9 

37.0 

-51,0 

-22.7 

-24,9 


Gewinn 


35 967 

69 830 

12 683 

30 997 

28 582 


'f Einkünfte aus selbst Tätigkeit 



308 

25 

5 

34 

96 

tt 

+ Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


1 491 

1 245 

5 345 

2 639 

2 001 

8 

+ Renten 


9 

0 

555 

294 

264 

j5 

0/ 

- Aufw. f. selbst. /unselbst Tätigk. 

42 

0 

0 

2 

54 

6 

£ 

af 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


37 732 

71 100 

18 588 

33 962 

30 889 

c 

5 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

19 976 

42 670 

14 551 

19 782 

18 257 

c 

+ sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

621 

3 597 

57 

236 

143 


- Gesamteinkommen 


38 353 

74 696 

18 645 

34 198 

31 032 


Renten“) 


354 

230 

464 

368 

348 
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Peutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Ostalb-Hohenlohe Wirtschaftsjahr 1973/74 



V R4>tri4*hcfrtriTi 


F 

F 

F 

XLA 

20—50 

Kenn wen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE •) 

6—13.5 

13,5—20 

20—50 


7Ah1 Hf»r RAtriphf» 


12 

25 

53 

18 

Bl 

B 

a 

Stand4utlbetriebseinkomnien .... lOOODM/Betr. 

9,0 

17,5 

27,3 

26,4 

« 

Vergleichswert 


832 

976 

957 

989 

•1 

landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

ILl 

20,0 

25,9 

22,8 

3 

m 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

53,1 

58,3 

51,5 

32,3 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

136,2 

136,6 

158,7 

141,9 

1.55 

2 

AK je Betrieb 


L28 

1,65 

1,76 


AK'Besatz 

AK/100 ha LF 

11,56 

8,26 

6.79 

6,79 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

69 

166 

125 

278 


Tierische Erzeugrusse 


2 162 

2 422 

2 831 

3 465 

s? 

Betriebsertrag 


2 526 

2 993 

3 548 

4 124 


Sachaufwand 

,, 

1 383 

1563 

2 002 

2 213 


Betriebsaufwand 

« 

1 456 

1711 

2 125 

2 297 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


3 463 

3 702 

3 671 

3 865 


Vieh 


2 187 

2 197 

2 545 

2 244 

a 

Maschinen und Geräte 


1 129 

1 104 

1 400 

1 394 

> 

Umlauf kapital 


1 311 

l 075 

l 172 

1 338 

Jä 

< 

Aktivkapital 


8 089 

8 078 

8 788 

8 841 


AkUvkapital 

DM/AK 

69 977 

97 801 

129 424 

130 208 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

129 

889 

77 

201 

B 

■> 

Wirischaftsgebäude 


9 

457 

561 

205 






469 

367 

O 

Maschinen und Geräte 

„ 

148 

409 


Vieh .. 

-15 

-5 

129 

38 

> 

B 

Bruttoinvestitionen 


271 

1 750 

1 236 

811 


Nettoinvestitionen 


-6 

1424 

868 

466 


Kurzfristige Verbindlichkeiten ...» 


241 

231 

240 

359 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


458 

101 

157 

254 

n 

je 

TS 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 189 

2 026 

2 670 

2 718 

E 

Ci 

Fremdkapital’) 

. 

1 888 

2 359 

3 067 

3 331 


Guthaben und Forderungen 


384 

451 

520 

504 

jb 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

9 634 

16 391 

21 446 

27 555 

■z 

Arbeitsertrag 


7 185 

12 968 

16 916 

22 998 

T 

m 

Reinertrag 

DM/ha LF 

- 501 

249 

483 

911 


Betriebseinkommen 

DM/Untem. 

12 308 

27 088 

37 735 

42 595 


“ Freradlohnaufwand — 

483 

1 438 

864 

1 007 


— Pacht- u. Zinsaufwand 


l 728 

3 129 

3 894 

4 448 

c 

y 

8 

+ Pacht- u. Zinserträge 


39 

46 

126 

52 

JS 

« 

vom Verpächter getr. Aufw. „ 

0 

0 

8 

0 

g 

*» Gewinn 


10 135 

22 568 

33 109 

37 192 

— 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

8 189 

15 515 

19 566 

25 606 




Gewinn 

DM/ha LF 

917 

1 128 

l 278 

1634 


Gewinnrate Gew. % d. Unlem.-Erti 

36,2 

37.7 

36,0 

39,6 

Ol 

8 

Eigenkapital Veränderung 

DM/ha LF 

— 

1 583 

710 

638 

C 

1 ß 

Vergleichsreineinkommen^) 

DM/Fam.-AK 

8 549 

15 954 

19 948 

25 936 


Vergleichslohn^) . — 


20 778 

21 437 

22 010 

21 794 

1: 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


1 819 

2 497 

2 848 

2 793 

O Ä 
u ca 

- 51 

Summe der Vergleichsansätze 


22 597 

23 934 

24 858 

24 587 

“ Bg 

» O. 

Abstand*) 


-14 049 

-7 979 

-4 910 

1 349 

> 

AbsUmd*®) 

% 

-62,2 

-33,3 

-19,8 

5,5 


Gewinn 


10 135 

22 568 

33 109 

37 192 


-f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

,, 

13 

46 

87 

53 

o 

■P Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


9 309 

1 845 

1 747 

2 536 

8 

•f Renten 


168 

215 

133 

711 

B 

— Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk 

0 

0 

73 

0 

E 

JB 

y 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


19 624 

24 674 

35 004 

40 492 

C 

t 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

13 900 

16 101 

20 164 

26 292 

C 

■f sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

158 

97 

128 

30 


= Gesamteinkommen 


19 783 

24 771 

35 132 

40 522 



" 


Renten“) 

DM/ha LF 

330 

398 

348 

446 
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Drucksache 7/3211 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


WirUchafts|ahr 1973/74 


Schwäbisches Donaugebiet 


Kennwert \ Beit'ebsform 

^ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

F 

13.S— 20 

F 

20—50 

XLA 

13.5—20 

XLA 

20—50 

^ Zahl der Betriebe 

10 

49 

10 

29 

§ St^ndardbetriebseinkommen .... lOOODM/Belr. 

17.6 

29.4 

19.4 

33.2 

% Vergleichswert DM/ha LF 

1 094 

1 17J3 

933 

1 116 

5 landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

16,6 

28.1 

19,0 

30,0 

% darunter: Dauergrünland % LF 

40.7 

41.6 

29,7 

29.8 

o Nutzviehbesatz GV/lOOhaLF 

142.0 

142.3 

112,7 

119.3 

« AK je Betrieb AK/Betr 

1.32 

1.60 

1.35 

1.81 

AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

7.98 

5,70 

7,11 

6,02 

Bodenerzeugnisse DM/ha LF 

123 

210 

126 

273 

9 5 Tierische Erzeugnisse 

2 637 

2 550 

2 861 

2 791 

5 > Betriebserlrag 

3 055 

3 140 

3 301 

3 510 

Sachaufwand...., „ 

l 792 

1 846 

2 077 

1 992 

Betriebsaufwand' 

1 890 

I 958 

2 126 

2 080 

Boden und Wirtschaftsgebäude 

4 119 

4 153 

3 807 

3 999 

1 Vieh „ 

2 269 

2 281 

l 774 

l 890 

« Maschinen und Geräte 

1 575 

1 277 

1 662 

l 094 

> Umlaufkapitdl 

1 324 

l 091 

l 399 

l 203 

< Aktivkapital 

9 207 

8 801 

8 642 

8 186 

Aktivkapital DM^AK 

116 382 

154 403 

121 549 

135 978 

Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

1 106 

184 

l 190 

S Wirtschaftsgebäude „ 

70 

384 

67 

142 

J Maschinen und Geräte 

516 

330 

388 

350 

1 Vieh 

-2 

47 

28 

53 

« Bruttoin vestiUonen ,, 

584 

l 867 

667 

1 736 

Nettoinvestitionen 

179 

1 487 

19 

1 313 

- Kurzfristige Verbindlichkeiten 

89 

401 

281 

307 

5. Mittellnsiige Verbindlichkeiten — „ 

138 

101 

142 

112 

2 Langfristige Verbindlichkeiten 

962 

2 326 

2 495 

l 222 


Fremdkapital*) 

Guthaben und Forderungen . 


1 189 
422 


2 828 
381 


2 918 
269 


1 641 
430 


Ä Betnebseinkommen DM/ AK 15 349 2 1 574 16 721 24 617 

r Arbeitsertrag 11 275 16 170 12 467 19 858 

I Reinemag DM/ha LF 68 367 151 570 


Betriebseinkommen 

... DM/Untem. 

20 334 

34 519 

22 577 

44 523 

— Fremdlohnaufwand 

, 

996 

1 344 

272 

l 562 

g — Pacht- a Ztnsaufwand 

M..«. «, 

1 354 

4 084 

2 520 

3 084 

g + Pacht- u. Zinserträge 


52 

97 

97 

170 

*5 ^ vom Verpächter getr. Aufw 


0 

38 

0 

18 

E » Gewinn 


18 036 

29 227 

19 882 

40 065 

1 Gewinn 

DM/Fam.-AK 

14 861 

19 833 

14 725 

24 605 

Gewinn 


1 086 

1 041 

1 047 

l 334 

Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Erlr, 

35.5 

33.1 

31,7 

37,9 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

353 

1 522 

170 

l 295 

^ Vergleichsrelneinkomraen*) ........ 

DM/Fam.-AK 

15 288 

20 306 

15 230 

25 050 

1 > Vergleichslohn^) 


21 053 

22 226 

20 879 

21 946 

1 ^ Zinsansatz f . Eigenkapital*^) 


3 692 

3663 

2 571 

3 997 

k ^ Summe der Vergleichsansätze ...... 


24 746 

25 889 

23 450 

25 943 

Z » Abstand*) 


-9 458 

-5 583 

-8 220 

- 892 

^ Abstand*®) 


-38.2 

-21,6 

-35,1 

-3.4 

Gewinn 


18 036 

29 227 

19 882 

40 065 

4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit . 


33 

27 

80 

28 

V + Einkünfte aus unselbst Tätigk. 


3 334 

3 063 

9 039 

2 861 

1 + Renten 


184 

0 

0 

270 

JL — Aufw. f. sei bst. /unselbst. Tätigk 

0 

299 

0 

0 

1 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


21 587 

32 018 

29 002 

43 225 

£ Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

■> 

DM/Fam.-AK 

16 031 

20 467 

18 436 

25 564 

B 

^ sonstige Einkünfte 


95 

390 

44 

1 067 

* Gesamteinkommen 


21 682 

32 416 

29 046 

44 292 

Renten'*) 

DM/ha LF 

334 

500 

1 176 

407 
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Schwarzwald-Westalb 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

Kennwert \ Betriebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in tOOO DM STBE •) 

F 

6—13.5 

F 

13,5—20 

F 

20—50 

XLA 

6—13.5 

o 

Zahl der Betriebe 


24 

17 

14 

11 

c 

a 

Standardbetriebseinkommen .... lOOODM/Betr 

10.3 

16.7 

31.8 

9,8 

e 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

729 

865 

953 

981 

«1 

landwirtschaftlich genutzte Rache ha 

15,0 

21.5 

39,7 

14,4 

8 

<« 

darunter; Dauergrünland 

% LF 

72.6 

59,7 

55,6 

44,1 

O 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

117.7 

119,3 

112,3 

89,2 


AK Je Betrieb 


1,57 

1.35 

2,12 

1,41 


AK»Besat 2 

AK/tOOhaLF 

10.44 

6.27 

5,34 

9,81 


Bodenerzeugnisse 


150 

183 

175 

232 


Tierische Erzeugnisse 



l 866 

2 007 

2 153 

1 661 


Betriebsertrag 


2 683 

2 566 

2 664 

2 235 


Sachaufwand 


1 454 

1 435 

1 504 

1 491 


Belriebsaufwand 


1 535 

1 530 

1 601 

1557 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 

4..»i4«4...« 4« 

3 309 

3 612 

3 568 

3 755 

m 

Vieh 


1 899 

1 916 

l 807 

1 423 

Ok 

m 

Maschinen und Geräte 


l 215 

1 331 

964 

932 

jtt 

> 

Umlaufkapital 


l 232 

983 

858 

l 353 

< 

AkUvkapital 


7 654 

7 842 

7 196 

7 463 


Aktivkapital 

dm/Äk 

73 316 

125 080 

134 758 

76 077 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

28 

15 

17 

0 

£ 

Wirtschaftsgebäude 


31 

340 

116 

7 


Maschinen und Geräte 

,, 

399 

450 

270 

128 


Vieh 


-28 

5 

34 

26 

> 

■ 

Bruttoinvestitionen 


430 

811 

437 

161 


Nettoinvestitionen 


23 

501 

112 

- 101 


Kurzfristige Verbindlichkeiten 

268 

144 

306 

200 

oL 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


482 

225 

50 

97 

« 

M 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


475 

1 300 

1 347 

480 

1 

V 

FremdkapitaP) 


l 226 

1 670 

1 704 

777 

u 

Guthaben und Forderungen 


782 

322 

356 

510 

J» 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

11 436 

16 927 

21 325 

7 193 

1 

Arbeitsertrag 


8 870 

12 550 

16 608 

4 531 

X 

m 

Reinertrag 

DM/ha LF 

- 419 

146 

366 

- 800 


Betriebseinkommen 

4 . DM/Untem. 

17 908 

22 771 

45 187 

10 150 


— Fremdlohnaufwand 



698 

547 

2 993 

398 

B 

— Pacht- u. Zinsaufwand 4.^.44r,.4.. 


1 108 

2 038 

5 388 

1 091 

C 

6 

-F Pacht- u. Zinserträge 


125 

97 

322 

268 

JZ 

%i 

-f vom Verpächter getr. Aufw 

,, 

l 

0 

165 

0 

G 

* Gewinn 


16 229 

20 283 

37 293 

8 930 

•i 

B 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

10 524 

15 248 

23 672 

6 329 

W 

Gewinn 

DM/ha LF 

1 082 

945 

940 

621 


Gewinnrate Gew, % d. Untera.-Eitr. 

40,2 

36,8 

35,2 

27.5 

? 

Eigenkapitalveränderung 

. DM/ha LF 

— 

370 

144 

— 

B 

^ Ot 

Vergleichsreineinkomroen*') 

DM/Fam.-AK 

10 977 

15 674 

24 175 

6 766 

Ui 

VerglcichslohnT 


20 554 

22 131 

22 784 

21 135 

Uz 

Zinsansatz f. Eigenkapital”) 


1 992 

3 127 

4 094 

2 224 

© « 

Summe der Vergleichsansätze 


22 546 

25 258 

26 877 

23 359 

w pf 

Abstand*) 


- 11 569 

-9 584 

-2 703 

-16 593 

> 

Abstand “■) 


-51,3 

-37,9 

-10,1 

-71.0 


Gewinn 

....... DM/Fam. 

16 229 

20 283 

37 293 

8 930 


-F Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

, ,, 

19 

22 

0 

0 

* 

+ Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


3 979 

4 349 

3 610 

2 632 

fi 

•f Renten 


1 114 

952 

172 

5 276 


• Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

0 

0 

0 

0 

6 

JZ 

V 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


21 340 

25 607 

41 076 

16 837 

E 

« 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam.-AK 

12 931 

17 097 

24 835 

11 031 

c 

-f sonstige Einkünfte 


71 

346 

58 

33 


* Gesamteinkommen 


21 411 

25 954 

41 134 

16 870 


Renten“) 

...... DM/ha LF 

250 

246 

197 

259 


ErUuUruog der Fuilooten auf Seite 114 


208 


Deutscher Bundestag — 7 , Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

Wirtschaftsjahr 1973/74 Bodenseebecken und Oberschwaben 


Kennwert \ Betrlebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

F 

6—13.5 

F 

13,5—20 

F 

20—50 

XLA 

20—50 


Zahl der Betriebe 


22 

44 

81 

16 

C 

3 

Standardbetriebseinkommen 

lOOODM/^tr. 

9.9 

17.1 

28,7 

31,3 

r 

• 

Vergleichswert 

...... DM/ha LF 

1 223 

l 272 

t 303 

- 1 296 


landwirtschaftlich genutzte Flache ha 

12.0 

15.5 

26.1 

26.7 

3 

m 

darunter; Dauergrünland 

% LF 

72.3 

73.4 

73,6 

47.1 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOO ha LF 

138.2 

165,9 

167.0 

119.2 

M 

AK Je Betrieb 

AK/Betr. 

i.n 

1.52 

1.74 

2.16 


AK-Besatz 

AK/ 100 ha LF 

9,23 

9.79 

6.67 

8.10 


Bodenerzeugmsse 

DM/ha LF 

107 

377 

275 

937 


Tierische Erzeugnisse 


2 322 

2 866 

2 751 

2412 


Betriebsertrag 


2 795 

3 684 

3 436 

3 782 


Sachaufwand 


1 570 

2 077 

l 951 

2 044 


Betriebsaufwand 


1 693 

2 229 

2 109 

2 373 


Boden und Wirtschaftsgebäude .4. 

... 

4 440 

4 507 

4 430 

4 508 

m 

Vieh 


2 226 

2 674 

2 697 

1 897 

a 

m 

Maschinen und Geräte 


1 123 

l 303 

l 309 

953 

M 

Umlaufkapital 


1 292 

1 470 

1 139 

1 385 

s 

< 

Aktivkapital 



9 080 

9954 

9575 

8 743 


Aktivkapitai 

DM/AK 

98 377 

101 677 

143 547 

107 941 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

0 

16 

10 

25 

V 

Wirtschaftsgebäude 


339 

143 

323 

326 

o 

Maschinen und Gerate 


354 

361 

439 

432 


Vieh 


-36 

33 

71 

-38 

> 

JB 

Bruttoinvestitionen 



657 

554 

842 

745 


NettoinvestiUonen 


384 

184 

416 

415 


Kurzfristige Verbindlichkeiten 

it 

349 

427 

559 

847 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 

........... 

274 

508 

200 

200 


Langfristige Verbindlichkeiten ... 

ff 

398 

1 023 

2 184 

1 501 

B 

4» 

FremdkapitaP) 



1 021 

1 957 

2 943 

2 548 

iZ 

Guthaben und Forderungen 


466 

696 

470 

331 

A 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

12 409 

15 859 

2t 267 

20 620 

1 

Arbeitsertrag 


8 966 

12 300 

16 243 

16 842 

« 

SB 

Reinertrag .................4..................... 


- 264 

190 

448 

610 


Betriebseinkomraen 

.. DM/Untem. 

13 764 

24 099 

37 027 

44 578 


— Frerodlohnaufwand 


518 

1 517 

2 366 

6 970 

a 

— Pacht- u. Zinsaufwand .............. 


1 169 

1 805 

4 908 

4 508 

3 

s 

-t* Pacht- u. Zinserträge 


50 

174 

132 

294 

u 

+ vom Verpächter getr, Aufw 


0 

97 

63 

27 

t 

* Gewinn 


12 128 

21 048 

29 948 

33 420 

n 

Gewinn 

DM/Fam -AK 

11 365 

16 010 

20 823 

25 924 


Gewinn 

DM/ha LF 

1 009 

1 356 

1 147 

l 252 


Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Erti. 

36.1 

36.7 

33.3 

33.0 

Ol 

8 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

— 

276 

187 

-90 

8 

w 0» 

Vergleichsreineinkommen^) — .... 

DM/Fam.-AK 

11 941 

16 432 

21 259 

26 418 

Hi 

Vergleichslohn^ — .. 


21 064 

21 637 

22 556 

22 949 

Hz 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) ... 


3 040 

3 146 

4 056 

4 313 

o 

M u«a 

Summe der Vergleichsansatze «... 


24 t04 

24 783 

26 611 

27 262 

" oig 
Z » 

Abstand*) 


-12 163 

-8 351 

-5 352 

- 844 

> 

Abstand*®) 

«... % 

-50.5 

-33.7 

-20,1 

-3,1 


Gewinn 

DM/Fam 

12 128 

21 048 

29 948 

33 420 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 



0 

22 

3 

0 


Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

,, 

3 876 

1 731 

378 

493 

B 

Renten 


1 071 

331 

166 

179 


— Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

59 

0 

0 

0 

e 

JS 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


17 015 

23 132 

30 495 

34 092 

c 

• 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam.-AK 

14 155 

16 887 

21 031 

26 068 

8 

sonstige Einkünfte 


68 

578 

110 

531 


» Gesamteinkommen 


17 083 

23 710 

30 604 

34 623 


Renten**) 

DM/ha LF 

470 

581 

621 

593 


Erltulemng dei FuBnoten auf Seite IH 


209 


Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Spessart-Südrhön Mainfränkische Platten wirtschafuiahr 1073/74 


Kennwert \ Betriebsform 

Nennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

M 

20—50 

M 

13,5—20 

M 

20—50 

M 

50 u. m 


Zahl der Betriebe 


15 

10 

72 

21 

tt 

a 

Standardbeiriebseinkonunen .... 

1000 DM/Belr 

33.2 

16.8 

33.6 

89.6 


Vergleichswert 

DM/ha LF 

1 277 

1 392 

1 631 

1 649 

m 

m 

landwirtschaftlich genutale Fläche ha 

31.5 

14.0 

24,9 

70.6 

s 

m 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

7.5 

4.3 

4.1 

1.6 

3 

Nuizviehbesat 2 — 

GV/lOü ha LF 

74.4 

89.4 

93,0 

52|3 

je 

iZ 

AK je Betrieb 

AK/BeU. 

1.51 

1.45 

1.52 

3.21 


AK'Besatz 

AK/lOO haLF 

4.80 

10.39 

6,09 

4.55 


Bodenerzeugnisse 

_... DM/ha LF 

l 041 

1368 

1 331 

1 962 


Tierische Erzeugnisse 


1 777 

2 205 

2 188 

1825 


Betiiebsertrag 


3 120 

3 914 

4 005 

4 157 


Sachaufwand 


1 834 

1 936 

2 217 

2 496 


Betriebsaufwand 


1 889 

2 006 

2 314 

2 842 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 224 

4 767 

4 941 

4 664 


Vieh 



l 160 

1 405 

1 469 

817 

a 

« 

Maschinen und Geräte 



1 548 

1 219 

1 527 

1 282 

je 

> 

Umlaufkapital 


1 065 

1 705 

1 471 

1 348 

ji 

< 

Aktivkapital 


7 997 

9 095 

9 408 

8 111 


Aktivkapital 

DM/AK 

166 603 

87 539 

154 480 

178 254 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

37 

0 

224 

97 

• 

Wirtschaftsgebäude ............ — ..... 


190 

0 

67 

37 

o 

Maschinen und Geräte 


306 

476 

431 

410 


Vieh 


-19 

-66 

25 

-22 

> 

e 

Brutloinvestilionen 


514 

411 

747 

522 


Nettoinvestitionen 


128 

- 117 

371 

198 


Kurzfristige Verbindlichkeiten 

475 

174 

363 

543 

CL 

Mittelfristige Verbindlichkeiten 


912 

383 

507 

401 

m 

jt 

LangfrisUge Verbindlichkeiten ... 


1 708 

581 

1 285 

l 768 

S 

» 

Fremdkapital'^l 

............ 1 II 

3 095 

1 138 

2 155 

2712 

tZ 

Guthaben und Forderungen 


688 

504 

486 

680 

M 

Betriebseinkommen 

DM/AK 

26 051 

18 653 

28 526 

35 665 

r 

Arbeitsertrag 


20 220 

15 589 

23 119 

29 427 

•I 

OB 

Reinertrag 

DM/ha LF 

500 

445 

739 

855 


Betriebseinkommen DM/Untem. 

39 416 

27 041 

43311 

1 14 505 


- Fremdlohnaufwand 

„ 

612 

419 

1 150 

21 749 

e 

“ Pacht* u. Zinsaufwand 



5 772 

1 437 

4 594 

14 973 

tti 

E 

•t Pacht- u. Zinserträge 


581 

258 

521 

1 996 

JE 

« 

-f- vom Verpächter getr. Aufw. ..... 


0 

81 

57 

304 

6 

= Gewinn 


33 613 

25 524 

38 146 

80 084 

«t 

e 

Gewinn 

, DM/Fam.* AK 

22 834 

17 952 

26 289 

54 304 

3 

Gewinn 

DM/Ba LF 

1 066 

1 829 

1 530 

1 135 


Gewinnrate Gew. % <L Untem,-Ertr, 

34.0 

46,5 

38,0 

27.1 

a> 

c 

Eigenkapitalveränderung 

. DM/ha LF 

458 

- 109 

401 

349 

e 

^ CP 

Vergleichsreineinkommen*^) 

DM/Fam.-AK 

23 300 

18 292 

26 670 

54 584 

fl* 

Vergleichslohn’) 


22 146 

20 643 

22 054 

25 324 

In 

Zinsansatz f. Eigenkapital*! 



2 868 

2 550 

3 880 

7 398 

O 5*^ 
je o a 

Summe der Vergleichsansätze 


25 015 

23 193 

25 933 

32 722 

t » 

Abstand*) 


-1 715 

-4 901 

737 

21 863 

> 

Abstand^*’) 


-6.9 

-21,1 

2.8 

66.8 


Gewinn 

DM/Fam. 

33 613 

25 524 

38 146 

80 084 


4- Einkünfte aus selbst. TäUgkeit 


0 

656 

47 

20 

a 

+ Einkünfte aus unselbst. TäUgk. 

,, 

651 

2 195 

l 178 

136 

g 

4- Renten 


643 

611 

154 

179 

m 

- Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk „ 

0 

0 

175 

0 

B 

JI 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


34 908 

28 985 

39 349 

80 420 

8 

« 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam . - AK 

23 388 

19 085 

26 362 

54 454 

C 

4* sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

136 

11 

137 

182 


» Gesamteinkommen 


35 044 

28 996 

39 486 

80 602 


Renten*’) 


454 

700 

464 

355 
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Ergebnisse nach Wirtscbaitsgebielen 


Wirtschaitsjahr 1973/74 


Mitteliränkisches Becken 


V \ Betriebsfonn 


M 

F 

F 

F 

XLA 

XLA 

N Betriebsgröße in 1000 DM STBE •) 

20—50 

6—13,5 

13.5—20 

20—50 

13.5—20 

20—50 

ce 

Zahl der Betriebe 


22 

14 

22 

66 

1! 

32 

e 

3 

Standardbethebseinkommen .... 

lOOODM/Betr. 

35,4 

8.8 

17,3 

28.4 

16,6 

27.3 


Vergleichswerl 

DM/ha LF 

1 500 

822 

919 

986 

922 

1 150 


landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

32.1 

10,7 

18,4 

26,6 

16.5 

23,1 


darunter: Dauergrünland 

% LF 

10.1 

38,4 

37,4 

32.2 

28,8 

21.3 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOha LF 

72.7 

131,2 

130,4 

149.1 

115.3 

129.7 


AK je Betrieb 


2,34 

1,10 

1,76 

1,97 

1.78 

1,91 


AK-Besatz 

AK/lOO haLF 

7.29 

10.25 

9,54 

7.43 

10,76 

0,25 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

1 499 

134 

346 

225 

348 

572 


Tiensche Erzeugnisse 


2 063 

2 325 

2311 

2 603 

3 090 

3 048 


Betriebsertrag 


3 937 

2 894 

3 103 

3 196 

3 837 

3 983 

“1 

Sachaufwand 



2 225 

1 674 

1 723 

1 849 

2 299 

2418 


Bethebsaufwand 


2 464 

1 742 

1 833 

1 969 

2 395 

2 561 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 565 

3 405 

3 799 

3 808 

3 540 

4 119 

e 

Vieh 


1 145 

2 099 

2 089 

2 394 

1 837 

2 059 

Gk 

e 

Maschinen und Geräte 



t 904 

1 400 

l 651 

1 454 

1 759 

1 762 

M 

> 

Umlaufkapital 


t 478 

1 425 

1 366 

1 175 

l 825 

1 616 

< 

Aktivkapilal 


9 092 

8 329 

8 905 

8 831 

8 961 

9 556 


AktivkapitaJ 


124 725 

81 256 

93 346 

118 858 

83 282 

115 835 


Bodenzukäufe 

«.... DM/ha LF 

0 

0 

8 

48 

0 

111 

«1 

Wirtschaftsgebäude 


285 

172 

274 

505 

229 

519 

o 

Maschinen und Geräte 

782 

228 

437 

389 

449 

544 

w 

Vieh 

II 

-39 

50 

80 

48 

48 

9 

> 

s 

Bruttoinvestitionen 


1 027 

450 

799 

989 

725 

1 184 


Nettoinvestitionen 

- •• 

593 

83 

328 

590 

308 

741 

« 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


458 

177 

263 

348 

93 

331 

c. 

Mittelfnstige Verbindlichkeiten 


197 

295 

333 

298 

77 

184 

m 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


l 279 

600 

l 574 

2 369 

1 106 

1 738 

1 

% 

Fremdkapitai^) 

• — 

1 934 

1 072 

2 170 

3 015 

l 275 

2 254 

b 

Guthaben und Forderungen ......... 


728 

743 

346 

342 

323 

461 


Betriebseinkommen 

DM/ AK 

22 244 

11 432 

13 798 

17 061 

13 624 

17 822 

r 

Arbeitsertrag 

,, 

17 079 

8 588 

10 531 

12 901 

10 709 

13 767 

I 

Reinertrag 


580 

- 260 

40 

230 

-17 

341 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

52 092 

12 563 

24 239 

33 688 

24 233 

33 986 


- Fremdlohnaufwand 


4 763 

217 

867 

1 061 

392 

1 121 


- Pacht- u. Ztnsaufwand 



4 991 

l 160 

2 316 

4 113 

l 374 

3 806 

B 

Pacht- u. Zinserträge 

,, 

3 961 

148 

118 

375 

72 

381 

JS 

« 

4- vom Verpachter getr. Aufw 


340 

101 

148 

224 

115 

201 

p 

* Gewinn «... 


46 641 

11 4.35 

21 323 

29 113 

22 654 

29 641 

4> 

C 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

26 066 

10 406 

13011 

15 516 

12 795 

17 236 


Gewinn 

DM/ha LF 

l 452 

1 067 

1 158 

1 095 

l 370 

1 282 


Gewiniuale Gew. % d. Untem.-Ertr. 

35,8 

36,7 

37.2 

34.1 

35,7 

32.1 

c 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

- 838 

— 

370 

512 

736 

730 

B 

U 9 

Vergleichsreineinkommen^l 

DM/Fam.-AK 

26 356 

11 006 

13 425 

15 945 

13 174 

17 650 

S £ f* 

i -cJS 

Vergleichslohn’) 


21 175 

20 571 

21 295 

21 362 

20 781 

21 399 

S ü 

fi Sx 

Zmsansatzf. Eigenkapital*) 

- 

4 162 

2 3.56 

2 490 

2 683 

2 369 

3 216 

O 

jc u e 

- 51 

Summe der Vergleichsansätze 


25 338 

22 927 

23 784 

24 045 

23 150 

24 614 

" »f 

J Bl 

Abstand^) 


1 019 

-11 921 

-10 359 

-8 100 

-9 976 

-6 965 

> 

Abstand'®) 

% 

4.0 

-52,0 

-43,6 

-33,7 

-43,1 

-28,3 


Gewinn — 


46 641 

U 435 

2t 323 

29 113 

22 654 

29 641 


-t Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


71 

29 

240 

60 

0 

24 

<1 

+ Einkünfte aus unselbst TäUgk. 


2 657 

8 833 

1 782 

l 679 

1 420 

2 595 

1 

Renten 

„ 

72 

71 

378 

277 

0 

139 


“Aufw f. selbst. /unselbst. Tätigk. 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

s 

JS 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


49 44 t 

20 368 

23 723 

31 121 

24 074 

32 399 

1 

• 

Einkommen aus Erwerbstatigkeit DM/Fam.-AK 

26 201 

14 742 

13 777 

16 094 

13 285 

17 091 

c 

4- sonstige Einkünfte 


464 

- 108 

146 

137 

47 

35 


«=^ Gesamteinkommen 


49 905 

20 260 

23 868 

31 258 

24 121 

32 434 


Renten") 

DM/ha LF 

760 

799 

593 

542 

638 

579 
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Obermain-Frankenalb 

Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


WlrUchaltsjahr 1973/74 

Kennwert \ »«‘riebstorm 

rwennwen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

M 

20—50 

M 

50 u. m. 

F 

6—13,5 

F 

13.5—20 

F 

20—50 

Ol 

Zahl der Betriebe 


29 

14 

26 

34 

70 

e 

a 

Standardbetriebseinkommen .... lOOODM/Beti. 

33,2 

92.9 

10.1 

16,6 

27,7 

« 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

1 094 

1 551 

863 

875 

949 


landwirtschaftlich genutzte Räche ha 

30,0 

94.1 

12,5 

19,2 

27,4 

m 

darunter; Dauergrünland 

% LF 

14,3 

5.2 

42.7 

42,3 

36.4 

o 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

80.8 

20,2 

120,7 

120,2 

140,5 

m 

AK je Betrieb 


171 

2,98 

1,35 

1.65 

1,86 


AK-Besatz 

AK/ 100 haLF 

5.69 

3.17 

10,81 

8.59 

6.78 


Bodenerzeugnisse 


878 

1 652 

132 

154 

219 


Tierische Erzeugnisse 


2 105 

853 

2 116 

2 099 

2 722 

2 » 

Betriebsertrag 


3 298 

2 829 

2 688 

2 564 

3 338 


Sachaufwand 


1 874 

1 554 

1 695 

1 515 

1 984 


Betnebsaufwand 



l 958 

1 877 

1 783 

1 565 

2 066 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


3 860 

4 303 

3 594 

3 559 

3 675 

m 

Vieh 


1 273 

310 

1 939 

1 935 

2 260 

tx 

m 

Maschinen und Geräte 


1 380 

708 

1 348 

1 307 

1 423 


Umlaufkapital 


1 112 

808 

1 472 

1 193 

1 143 

Jt 

< 

Aktivkapital 



7 624 

6 I2B 

8 354 

7 993 

8 500 


Aktivkapital 


1^3 996 

193 328 

77 280 

93 046 

125 372 


Bodenzukäufe 


57 

25 

56 

0 

112 

• 

e 

Wirtschaftsgebäude 


114 

24 

188 

43 

248 

o 

Maschinen und Geräte 


216 

266 

240 

326 

354 

t 

Vieh 


-0 

9 

39 

44 

79 

> 

e 

Bruttoinvestitionen 


388 

323 

523 

413 

794 


Nettoinvestitionen 


42 

110 

82 

-81 

380 

"m 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


665 

619 

440 

398 

456 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 

«... ,, 

712 

179 

478 

289 

710 

M 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


722 

349 

654 

1 677 

1 647 

fi 

9 

FremdkapitaP) 


2 099 

1 147 

1 571 

2 364 

2 813 

Um 

Guthaben und Forderungen 


303 

378 

343 

380 

416 

JS 

n 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

24 514 

39 105 

8 686 

11 868 

19 292 


Arbeitsertrag 


19 824 

32 339 

5 981 

8 612 

14 904 

X 

BB 

Reinertrag 

DM/ha LF 

579 

729 

- 565 

- 179 

358 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem. 

41 887 

116 650 

11 715 

19 601 

35 851 


— Fremdlohnaufwand 


1 668 

27 146 

428 

404 

1 001 

e 

- Pacht- u. Zinsaufwand 


4 337 

15 488 

1 300 

2 022 

4 488 

« 

E 

+ Pacht- u. Zinserträge 


231 

1 905 

129 

28 

159 


+ vom Verpächter getr. Aufw 


20 

l 117 

42 

0 

20 

£ 

Gewinn 


36 132 

77 038 

10 156 

17 204 

30 541 

o 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

24 7,58 

88 987 

7 782 

10 552 

17 302 


Gewinn 


1 203 

819 

814 

895 

1 114 


Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

36.4 

28,7 

30.2 

34.9 

33,3 

er» 

o 

Eigenkapital Veränderung 

DM/ha LF 

196 

203 

— 

118 

444 

Ir 

Vergleichsreineinkommen^l 

DM/Fam.-AK 

25 138 

89 153 

8 194 

10 816 

17 605 

s « > 

Vergleichslohn^l 


22 4S8 

30 .592 

20 673 

20 715 

21 524 

5 fi’» 

n Mm 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 



3 479 

16 027 

2 118 

2 140 

2 829 

o Xl^ 
a« u ca 

2 * B 

Summe der Vergleichsansätze 


25 937 

46 619 

22 791 

22 855 

24 353 

“ »S 

Abstand^) 


- 799 

42 535 

-14 597 

- 12 039 

-6 748 

> 

Abstand’^) 


-3.1 

91.2 

-64.0 

-52.7 

-27.7 


Gewinn 


.16 132 

77 038 

10 156 

17 204 

30 541 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


307 

27 

6 

56 

399 

• 

4^ Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


2 568 

0 

6 273 

2 246 

2 120 

i 

4- Renten 


278 

340 

1 179 

332 

283 

« 

'S 

Ci 

- Aufw. 1 selbst./unseibst. TäUgk. 

108 

0 

0 

0 

39 

6 

X 

a 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


39 177 

77 405 

17 614 

19 838 

33 304 

E 

a 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

24 560 

89 411 

11 998 

11 602 

18041 

6 

ü 

+ sonstige Einkünfte 

DM/Fam. 

1 403 

2 424 

-29 

128 

77 


» Gesamteinkommen 


40 581 

79 829 

17 585 

19 965 

33 381 


Renten**) 


438 

276 

662 

482 

498 
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Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Wirtscbafts)ahr 1973/74 


Obermain-Frankenalb 


\ Betriebsform , t 
\ Betriebsgröße in 


1000 DM STBE*) 


XLA 

•13,5—20 


XLA 

20—50 


22 

47 

16,5 

29.3 

914 

l 001 

16,9 

28.2 

26.1 

25.8 

115.1 

118.3 

1.62 

1.94 

9.58 

6.86 


Zahl der Betriebe 

Standardbetriebseinkommen lOOODM/Betr. 

Vergleichswert DM/ha LF 

landwirtschaftlich genutzte Räche ha 

darunter; Dauergrünland % LF 

Nutzviehbesatz GV/lOOhaLF 

AK je Betrieb AK/Betr. 

AK-Besatz AK/ 100 ha LF 




Bodenerzeugnisse 

Tierische Erzeugnisse . 
Betriebsertrag ... 

Sachaufwand 

Betriebsaufwand 


. DM/ha LF 


317 

2 330 

3 020 
1 659 
l 736 


312 

2 450 

3 145 
l 834 
1 914 



Boden und Wirtschaftsgebäude .... 


3 640 

3 771 

2 

Vieh 



1 830 

1 879 

m 

Maschinen und Geräte 



1 285 

1 341 

> 

Umlaufkapital 


1 396 

1 161 

at 

< 

Aktivkapitai 


8 151 

8 152 


Aktivkapital 

DM/AK 

85 081 

118 835 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

79 

160 


Wirtschaftsgebäude 


273 

165 

o 

Maschinen und Geräte 


346 

365 


Vieh 



6 

34 

> 

s 

Bruttoinvestitionen 


704 

724 


Nettoinvestitionen 


364 

335 

« 

KurzfrisUge Verbindlichkeiten ..... 


211 

467 

& 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


439 

557 

« 

X! 

Langfristige Verbindlichkeiten .... 


1 262 

1 160 

E 

Fremdkapital’) 


1 912 

2184 


Guthaben und Forderungen 

fl 

267 

361 

ja 

Betriebseinkoromen 


13 757 

18 555 

r 

Arbeitsertrag 


10 779 

14 396 

X 

m 

Reinertrag 

...... DM/ha LF 

2 

294 


Betnebseinkommen ...................... 

.. DM/Untem. 

22 256 

35 936 


— Fremdlohnaufwand 


578 

1 191 

c 

- Pacht* u. Zinsaufwand 



1 589 

3 523 

4t 

B 

4- Pacht- u. Zinserträge 


90 

273 

« 

4- vom Verpächter getr. Aufw. ..... 

..o..» »• 

7 

171 

2 

= Gewinn 


20 186 

31 666 

e 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

13 237 

18 003 

mJ 

Gewiiui 


1 195 

1 122 


Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Eitr. 

39.5 

35,6 

9 

Eigenkapitolveränderung 

. DM/ha LF 

464 

278 

e 

Vergleichsreineinkommen*) 

DM/Fam.-AK 

13 613 

18 400 


Vergleichslohn 

... , 

21 245 

21622 

•» O 

ih 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


2 234 

3 062 


Summe der Vergleichsansätze 


23 480 

24 684 

“ »S 
z » 

Abstand*) 


-9 866 

-6 283 

> 

Abstand*®) 

% 

-42,0 

-25.5 


Gewinn 


20 186 

31 666 


-f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

„ 

156 

324 

V 

+ Einkünfte aus unselbsl. Tätigk. 


3 282 

1 503 

8 

Renten 


755 

321 

% 

— Aufw. f. selbst. /unselbst Tätigk 

209 

32 

1 

£ 

1 , 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


24 169 

33 782 

» 

z 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam.*AK 

14 561 

18 534 

B 

3 

•f sonstige Einkünfte 


l 

600 


=* Gesamteinkommen 


24 171 

34 383 


Renten**) 

DM/ha LF 

413 

306 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Franken- und Oberpfälzerwald Wirtschaftsjahr 1973/74 


t/ . \ Betriebsform 


M 

F 

F 

F 

XLA 

XLA 

^ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

20—50 

6—13.5 

13.5—20 

20—50 

13.5—20 

20—50 


Zahl der Betriebe 


18 

18 

26 

51 

14 

42 

fi 

9 

Standardbetriebseinkommen .... lOOODM/Betr. 

33,8 

10.6 

17,2 

26i2 

17.2 

28.7 

3 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

746 

682 

739 

758 

680 

760 

« 

landwirtschaltlich genutzte Räche ha 

39,8 

14.1 

20,4 

28,3 

18,2 

30,1 

9 

« 

darunter; Dauergrünland 

% LF 

25,3 

50,4 

45.8 

39,9 

35|6 

32,1 

O 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

68.1 

108.3 

117,0 

119.8 

111,5 

109,0 

1 

AK je Betrieb 

AK/Betr 

1.88 

1.15 

1,40 

1,85 

1.34 

1.70 


AK-Besatz 

AK/100 haLF 

4.72 

8.18 

6,85 

6,56 

7,33 

5,64 


Bodenerzeugnisse 


476 

148 

210 

346 

316 

387 


Tierische Erzeugnisse 


1 439 

1 976 

l 925 

1 929 

2 232 

2416 

2! 

Betriebsertrag 


2 320 

2 404 

2 398 

2 663 

2 860 

3 186 

m = 

Sachaufwand 


1349 

1 336 

1 378 

1 488 

1 895 

1 715 


Betriebsaufwand 


1 421 

1 385 

1 419 

l 566 

1 944 

1 774 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


3 143 

3 218 

3 183 

3 286 

3 030 

3 231 

n 

Vieh 


1 084 

1 744 

1 885 

l 932 

1 776 

1 734 

a. 

m 

Maschinen und Gerate 


1 064 

1 269 

l 160 

l 335 

1 459 

1 496 

JC 

> 

Umlaufkapital 


813 

1 145 

1 002 

957 

1 383 

1 062 

< 

Aktivkapital 


6 105 

7 377 

7 231 

7 511 

7 648 

7 522 


Aktivkapital 

DM/ AK 

129 338 

90 179 

105 557 

114 490 

104 343 

133 373 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

38 

0 

0 

25 

22 

76 

• 

Wirtschaftsgebäude 


82 

102 

45 

283 

24 

147 

o 

Maschinen und Geräte 

,, 

477 

259 

.340 

365 

329 

473 


Vieh 


63 

-33 

-3 

41 

-33 

6 

> 

tt 

Bruttoinvestitionen 


659 

328 

381 

713 

343 

702 


Nettoinvestitionen 


295 

-12 

61 

346 

-62 

297 

.. 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


506 

355 

560 

536 

788 

366 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 

,, 

901 

970 

721 

l 068 

2 194 

895 

m 

M 

Langfristige Verbindlichkeiten .... 


708 

531 

1 619 

1 291 

1 347 

845 

fi 

% 

Fremdkapital’) 

-T---.-- --t 11 

2 114 

1 856 

2 900 

2 896 

4 329 

2 106 

(t 

Guthaben und Forderungen ......... 


237 

346 

390 

392 

373 

407 

a 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

19 751 

12 665 

14 497 

17 216 

12 751 

25 573 

jij 

Arbeitsertrag 

,, 

15 224 

9 509 

10 802 

13 209 

9 099 

20 904 

X 

a 

Reinertrag 

DM/ha LF 

259 

- 113 

20 

237 

-97 

618 


Betnebseinkommen 

.. DM/Untem. 

37 083 

14 625 

20 277 

31 907 

17 033 

43 378 


— Fremdlohnaufwand 

,, 

1 319 

245 

290 

940 

350 

893 


— Pacht- u. Zinsaufwand 


5 458 

1 496 

2 784 

4 246 

3 566 

3 216 

9/ 

E 

-1- Pacht- u, Zinserträge 


251 

50 

205 

80 

33 

125 

JS 

«/ 

4* vom Verpächter getr. Aufw 


168 

0 

0 

0 

0 

1 

o 

*= Gewinn 


30 725 

12 935 

17 408 

26 801 

13 150 

39 396 

3 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

17 675 

11 326 

12 500 

15 680 

10 120 

24 530 


Gewinn 

DM/ha LF 

772 

916 

853 

949 

722 

1 310 


Gewinnrate Gew. % d. Untern.-Ertr. 

33,2 

38.1 

35,4 

35,6 

25,2 

41.1 

a> 

e 

Eigenkapital Veränderung 

DM/ha LF 

- 275 

— 

131 

399 

178 

300 

e 

t O. 

Vergleichsreineinkommen^) 

DM/Fam.-AK 

17 969 

11 796 

12 864 

15 984 

10 557 

24 927 

S 1^ 

e E ^ 

Vergleichslohn^) 


22 585 

20 527 

21 785 

21 847 

21 122 

22 619 

• u 

B e« 
E 

Zinsansatz f Eigenkapital**) 


2 801 

2 266 

2 032 

2 466 

1 446 

3 282 

o « 

ji( ua 

£ X-g 

Summe der Vergleichsansätze 


25 386 

22 794 

23 817 

24 313 

22 567 

25 901 

“ öiS 
£ » 

Abstand^) 


-7417 

-10 998 

- 10 953 

-8 329 

-12010 

- 974 

> 

Abstand*®) ....v. 


-29,2 

-48.3 

-46,0 

-34.3 

-53.2 

-3.8 


Gewinn 


30 725 

12 935 

17 408 

26 801 

13 150 

39 396 


Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


7 

12 

1 

4 

112 

14 


Einkünfte aus unsel bst. Täligk. 

............ fl 

1 289 

9 154 

3 764 

523 

3 627 

591 

fi 

Renten 

„ 

64 

0 

81 

175 

198 

234 


- Aufw f selbst./unselbst. Tätigk. „ 

0 

0 

42 

0 

0 

3 

8 

£ 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


32 105 

22 101 

21 212 

27 502 

17 088 

40 231 

e 

V 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

18 068 

16 435 

14 352 

15 901 

11 304 

24 558 

e 

+ sonstige Einkünfte 


21 

14 

-17 

64 

*23 

37 


= Gesamteinkommen 



32 126 

22 115 

21 195 

27 566 

17 111 

40 268 


Renten“) 

DM/ha LF 

319 

545 

522 

408 

474 

462 
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Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


Wirtochaitsjahr 1973/74 Schwäbisch-Oberbayeilsches Hügelland 


iconnw-ri \ Belriebsform 

Kennwen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

M 

20—50 

M 

50 u. m. 

F 

6—13.5 

F 

13,5—20 

F 

20—50 


Zahl der Betriebe 


36 

27 

25 

27 

124 

? 

3 

Standardbetriebseinkommen .... 

1000 DM/Betr. 

38.4 

88.3 

10.2 

16.5 

31.5 

3 

Vergleichswert 

DM/ha LF 

1 480 

t 481 

1 331 

1 222 

1 380 

«• 

landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

35.0 

81.6 

10,5 

15,6 

26,9 

3 

« 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

14.2 

6.5 

52,0 

48.9 

44.5 

O 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

62.2 

31.3 

155.2 

158.2 

159.4 

M 

y 

AK je Betrieb 

AK/Belr. 

1.92 

2.87 

1.24 

1.42 

1,71 


AK-Besatz 

AK/100 ha LF 

5,50 

3,52 

11.86 

9,07 

6,36 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

1 267 

1 641 

156 

198 

359 

»1 

Tierische Erzeugnisse 


1 723 

l 127 

2 984 

2 935 

2 837 


Betriebsertrag 


3 485 

3 239 

3 605 

3 590 

3 619 


Sachaufwand 

„ 

2 147 

2 094 

1 988 

2 202 

2 108 


Betriebsaufwand 


2 342 

2 396 

2 063 

2 277 

2 208 


Boden und Wirtschaftsgebäude 


4 608 

4 294 

4 703 

4 334 

4 601 

m 

Vieh 


977 

495 

2 502 

2 552 

2 571 

CL 

9 

Maschinen und Geräte 



1 357 

1 092 

1 632 

l 556 

1 538 

M 

> 

Umiaufkapital 


l 276 

l 069 

1 654 

l 513 

l 213 

< 

AktivkapiUü 


8 219 

6 950 

10 490 

9 956 

9 924 


Aktivkapital 

DM/ AK 

149 436 

197 454 

88 449 

109 763 

156 032 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

85 

7 

253 

0 

39 

s 

Wirtschaftsgebäude 


75 

47 

5 

39 

114 

O 

Maschinen und Geräte 

,, 

303 

413 

263 

308 

369 


Vieh 


30 

4 

-79 

103 

53 

> 

e 

Bruttomvestitionen 


493 

469 

442 

450 

574 


Nettoinvestilionen 


109 

105 

17 

36 

161 

“m 

Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


919 

943 

296 

612 

526 

a. 

Mittelfristige Verbindlichkeiten 


615 

426 

608 

748 

l 137 

m 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


753 

445 

762 

785 

1 138 

E 

m 

Fremdkapital*) 


2 286 

1 813 

1 666 

2 144 

2 801 

iZ 

Guthaben und Forderungen 



423 

336 

481 

524 

544 

JS 

Betriebseinkommen 

DM/ AK 

23 426 

31 033 

13 123 

14 842 

23 078 

z 

Arbeitsertrag 


18 195 

24 122 

10 028 

11 000 

17 617 


Reinertrag 

DM/ha LF 

423 

504 

- 160 

91 

523 


Betriebseinkommen 

.. DM/Unlem. 

45 084 

89 106 

16 277 

21 046 

39 471 


— Fremdlohnaufwand 


5 073 

20 325 

160 

519 

l 513 


- Pacht- u. Zinsaufwand 


7 233 

15 577 

1 195 

2 293 

4 767 

a» 

g 

Pacht- u. Zinserträge 

,, 

617 

3 673 

30 

84 

406 

X 

e 

vom Verpächter getr. Aufw 


5 

141 

0 

0 

0 

3 

= Gewinn 



33 400 

57 017 

14 951 

18 317 

33 596 

9 

B 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

22 618 

44 807 

12 085 

13 624 

22 309 


Gewinn 

DM/ha LF 

954 

699 

1 430 

l 172 

1 249 


Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

27.2 

21.3 

39.6 

32.6 

34.4 

o 

s 

Eigenkapitalveränderung 

DM/ha LF 

- 302 

-9 

— 

- 205 

282 

B 

^ o> 

Vergleichsreineinkommen*') 

DM/Fam.-AK 

22 918 

44 898 

12 474 

13 948 

22 655 

Ul 

Vergleichslohn’) 


22 742 

26 679 

21 006 

20 878 

22 317 

il- 

21insansatz f. Eigenkapital") 


4 S64 

10 631 

2 490 

3 029 

4 148 

o x*®* 

Jt UA 
- ® fl 

Summe der Vergleichsansätze 


27 306 

37 310 

23 496 

23 907 

26 464 

« gif 

Abstand’) 


~4 387 

7 588 

-11 022 

-9 959 

-3 810 

> 

Abstand*®) 

% 

-16.1 

20.3 

-46.9 

-41.7 

-14,4 


Gewinn 

DM/Fam. 

33 400 

57 017 

14 951 

18 317 

33 596 


•f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

,, 

94 

396 

l 447 

60 

128 


-h Einkünfte aus unselbsl. Tätigk. 



3 484 

507 

9 130 

7 920 

954 

g 

+ Renten 


492 

0 

214 

0 

347 

•2 

— Aufw. f. selbsl./unselbst. Tätigk 

0 

0 

3 

0 

7 

6 

X 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


37 470 

57 921 

25 739 

26 296 

35 019 

s 

« 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam.-AK 

24 650 

44 269 

17 707 

17 204 

22 846 

c 

-h sonstige Einkünfte 


3 773 

4 677 

9 

160 

329 


= Gesamteinkommen 


41 243 

62 598 

25 747 

26 456 

35 347 


Renten**) 

...... DM/ha LF 

402 

308 

969 

858 

701 


Erläuterung der Fußnoten auf Seite 114 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 

Schwäbisch-Oberbayerisches Hügelland 


Wirtscbaitsjahr 1973/74 


\ Belriebsform 

jÄ.ennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ‘) 

XLA 

20=50 

XLA 

50 tL m. 


Eahl der Betriebe 


14 

14 

B 

Standard betriebsemkortunen ,-,p 

lOOODM/Beir 

38.8 

66,2 

'w 

V erg 1 e ichswert * . »p . . * . . „ 

DM/ha LF 

1403 

t 649 

* 

* 

landwirtschaftlich genutzte Fläche -.„....p ha 

33,1 

54,5 

« 

darunter: Dauergrünland 

%u 

33p0 

18,1 

O 

Nutzviehbesatz 

GV/lOOhaLF 

124,4 

109,2 


AK je Betrieb 


1,66 

2,35 


AK’Besatz 

.AK/100 ha LF 

5,00 

4.30 


Bodenerzeugnisse 


467 

749 


Tierische Erzeugnisse 


2 445 

3 190 

£ ? 

Be triebsertrag 


3 330 

4 653 

“ < 

Sachaufwand 


2 086 

3 253 


Betriebsaufwand ^.p— 


2 227 

3 543 


Boden und Wirtschaftsgebäude .. 


4 502 

4 669 

i 

Vieh 


1975 

1 734 


Maschinen und Geräte 


1 506 

1 298 

JA 

> 

U mlaufka pital 


1 3oe 

1511 


Aktivkapital 


9 292 

9 213 


Aktivkapitai 


185 833 

214 254 


Bodenzukäufe 

...... DM/ha LF 

77 

0 

Ü 

m 

s 

Wirtschaftsgebäude 


258 

7 


Maschinen und Geräte 


428 

194 

» 

Vieh 


*28 

40 

vt 

> 

£ 

Bruttoinvesütionen 


735 

241 


Nettoinvestiüonen 


303 

- 265 


Kurzfristige Verbindlichkeiten ... 


658 

1 111 

& 

Mittelfristige Verbindlichkeiten 


454 

776 

JA 

Langfristige VerbindÜchkeiten 


936 

1 043 

E 

if 

Fremdkapi tal *1 p. .. . 


2 048 

2 930 

Ut 

Guthaben imd Forderungen ........ 


292 

643 

J3 

B etriebseinkomnien 

DM/AK 

23 553 

31 658 

■z 

Arbeitsertrag 

j 

17 049 

24 159 

* 

m 

Reinertrag 


322 

704 


Betriebseinkommen 

.... DM /Untern, 

38 986 

74 247 


-- Fremdiohnaufwand 


2 476 

13 742 


— Pacht- u. Zinsaufwand 


6 188 

14 535 

c 

E 

+ Pacht- u. Zinserträge »» 

268 

929 

ti 

+ vom Verpächter getr. Aufw. .... 


0 

67 

c 

= Gewinn 


30 590 

46 965 

E 

Gewinn 

DM/Fam.‘AK 

21 439 

38 789 


Gewinn 

, DM/ha LF 

924 

861 


Gewinnrate Gew, % d, Untern. -Ertr. 

27,7 

18,4 

5* 

Elgenkapitalverändemng 

... DM/ha LF 

tl5 

* 205 

pS 

e 

f s 

Vergleichsreineinkominen^) ....... 

.. DM/Fara.-AK 

21 937 

39 326 


VergleichslohnT 


22 918 

24 027 

1 

Zinsansatz f, Eigenkapital*) ........ 


5 595 

g 164 

E 

M ±1 

Summe der Veigletchsansätze .... 


28 513 

33 190 


Abstand*) 

Abständig) % 


-6 576 
“23.1 


6 135 
ia.5 


Gewinn DM/Fam. 

-t Einkünfte aus selbst. Tätigkeit ,, 

+ Einkünfte aus unselbst. Tätigk. » 

+ Renten i* 

— AufwT. selbst Junselbst Tätigk, 


30 590 
215 
4 670 
503 
0 


46 965 
30 
0 
0 
0 


Einkomtnert aus Erwerbstätigkeit 


35 978 

46 996 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam;-AK 

24 167 

30 796 

sonstige Einkünfte 

..„DM/Fam. 

l 927 

1 225 

= Gesamteinkommen 


37 904 

48 220 

Renten") 

... DM/ha LF 

342 

421 
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Drucksache 7/3211 


Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten 


WirUcbaitsjabr 1973/74 Niederbayerisches Ackergäu 


Kennwert \ Betriebsfonn 

Nennwen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

M 

20—50 

M 

50 u, m. 

F 

6—13.5 

F 

13,5—20 

F 

20—50 

XLA 

20—50 

O) 

Zahl der Betriebe 


53 

96 

15 

12 

37 

34 

e 

3 

Standardbetriebseinkommen lOOODM/Belr* 

39.8 

86.0 

10.4 

16.8 

30,8 

33,5 

« 

Vergleichswert 


1 582 

1 751 

973 

I 168 

1 282 

1 456 

M 

landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

29.5 

64.8 

11.6 

16.5 

24,3 

22,1 

m 

darunter: Dauergrünland 

% LF 

8.0 

5.2 

47,3 

47,6 

32.7 

22.4 

o 

Nutzviehbesalz 

GV/lOO haLF 

67,7 

40,9 

132,4 

153,2 

165,4 

158,8 

m 

AK je Betrieb 


1.68 

3.03 

I.IO 

U47 

1,35 

1.43 


AK-Besatz 

AK/lOO haLF 

5.69 

4.68 

9.41 

8,90 

5.56 

6.48 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

l 665 

2311 

206 

242 

363 

831 


Tierische Erzeugnisse 


2 337 

1 725 

2 174 

2 635 

3 091 

3 598 


Betriebsertrag 


4 466 

4 451 

2 797 

3 399 

3 829 

4 984 


Sachaufwand 


2 639 

2 445 

1 615 

2 052 

2 302 

3 002 


Betriebsaufwand 


2 808 

2 829 

1 700 

2 162 

2 384 

3 108 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 


4 883 

4 762 

3 900 

4 295 

4 349 

4 682 

JJ 

Vieh 

,, 

l 056 

635 

2 135 

2 470 

2 665 

2 501 

a 

m 

Maschinen und Geräte 

ti‘— 1 n 

1 714 

1 124 

1 162 

1 761 

1 607 

1 932 

> 

Umlaufkapital 


1 543 

1 312 

l 354 

1 476 

1 293 

1 849 

< 

Aktivkapital 


9 196 

7 033 

8 552 

10 001 

9 915 

10 964 


Aküvkapital 

DM/ AK 

161 619 

167 365 

90 880 

112 371 

178 329 

169 203 


Bodenzukäufe 


180 

11 

0 

102 

24 

0 

4> 

Wirtschaftsgebäude 


104 

48 

0 

366 

284 

92 

O 

Maschinen und Geräte 


496 

481 

209 

286 

291 

502 


Vieh — 

o 

1 

-15 

15 

100 

56 

62 

> 

c 

Bruttoinvestitionen 


781 

525 

224 

853 

654 

656 


NettolnvestiUonen 

.. 

365 

213 

- 110 

393 

212 

18 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 


l 041 

687 

903 

357 

599 

433 

a 

Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


454 

243 

767 

253 

557 

1 213 

« 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


1 105 

786 

559 

2 368 

2 180 

1 330 

1 

e 

FremdkapitaP) 

... 

2 600 

1 717 

2 229 

2 978 

3 335 

2 975 


Guthaben und Forderungen 

»» 

44 t 

699 

356 

1 178 

277 

676 


Betriebseinkommen 

DM/AK 

31 124 

41 812 

12 063 

14 200 

26 517 

29 879 

5 

Arbeitsertrag 


25 467 

35 955 

8 882 

10 268 

20 275 

23 957 

X 

ta 

Reinertrag 


878 

l 199 

- 276 

-31 

581 

897 


Betriebseinkommen 

.. DM/Untem 

52 214 

126 876 

13 218 

20 876 

35 824 

42 706 


~ Fremdlohnaufwand 


3 341 

21 654 

444 

451 

719 

1 322 

0 

— Pacht- u. Zinsaufwand 


5 640 

n 139 

2 355 

3 105 

5 225 

3 980 

e 

e 

-f Pacht- u. Zinserträge 

»M. «. 

844 

1 759 

97 

904 

312 

475 

« 

-f vom Verpächter getr. Aufw. 

..OT« 4. »...•* t» 

153 

228 

21 

15 

110 

150 

e 

* Gewinn 


44 231 

96 070 

10 537 

18 239 

30 302 

38 029 

e 

B 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

31 987 

72 632 

9 729 

12 505 

23 009 

27 764 


Gewinn 

DM/ha LF 

1 500 

1 482 

905 

1 104 

1 247 

1 724 


Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Erti. 

33.4 

33.1 

32.3 

32,0 

32.5 

34.4 

OB 

c 

Eigenkapitalveränderung ..... 

DM/ha LF 

417 

562 

— 

694 

229 

-54 

c 

t O. 

Vergleichsreineinkommen®) 

DM/Fam.-AK 

32 271 

73 057 

10 181 

12 775 

23 412 

28 222 

£ lo 
5 i > 

Vergleichslohn^) 


22 722 

25 787 

21 374 

20 781 

23 146 

22 518 

i» t; «j 

Zinsansatz f. Eigenkapital*) 


4 615 

9 806 

2 246 

2611 

3 934 

4 275 

o je 

JM US 

ß «'S 

Summe der Vergleichsansätze 


27 337 

35 593 

23 620 

23 392 

27 080 

26 793 


Abstand^) 



4 934 

37 464 

-13 439 

-10 617 

-3 668 

1 429 

> 

Abstand**) — 


18.0 

105.3 

-56.9 

-45,4 

-13,5 

5.3 


Gewinn 


44 231 

96 070 

10 537 

18 239 

30 302 

38 029 


Einkünfte aus selbst Tätigkeit 


15 

35 

36 

27 

25 

0 

j» 

■¥ Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 


1 158 

654 

3 972 

4 545 

1 006 

1 582 

s 

•f Renten 

,, 

39 

68 

898 

0 

189 

197 


— Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk. ,» 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

4B 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


45 432 

96 827 

15 442 

22 811 

31 522 

39 808 

O 

W 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

DM/Fam -AK 

31 963 

72 424 

12 801 

14 109 

23 162 

28 270 

B 

-K sonstige Einkünfte 


1 457 

1 740 

44 

271 

429 

414 


Gesamteinkommen 


46 869 

98 567 

15 486 

23 082 

31 951 

40 222 


Renten**) 

DM/ha LF 

614 

420 

758 

648 

698 

919 
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Deutsdher Bundestag — 7> Wahlperiode 


Ergebnisse nacii Wirtschaftsgebieten 


Bayerischer Wald Isar-Inn-Hügelland wirtscbansjabr 1973/74 


Kennwert \ Belriebsform 

ivennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBS 

F 

6 — 13i5 

F 

13,5—20 

F 

20—50 

F 

6—13,5 

F 

13,5—20 

F 

20—50 


Zahl der Betriebe 


36 

20 

25 

29 

28 

84 

S 

ä 

Standardbetriebsei nkommeTi 

1600 DM/Betr. 


16,0 

27.4 

10.0 

17*2 

30.1 

« 

Veraleichswen 


578 

585 

682 

844 

1 015 

1 217 

3 

landwirtichafti ich genutzte Fläche ha 

14.4 

20.6 

29*4 

1Z2 

17,7 

25*2 

3 

2 

darunter: Dauergrürüand 

% LF 

72,8 

69*9 

58,9 

60*8 

62.5 

44*7 

Q 

Nützviehbesätz 

GV/lOO ha LF 

112*9 

125.5 

135,4 

147*3 

166*3 

179,6 

Jd 

AK ]e Betrieb 


1*01 

1,14 

1*58 

1*06 

1.26 

1*52 


AK-Besatz ; 

AK/ 100 ha LF 

7.02 

5.53 

5.39 

8*69 

7,12 

6*03 


Bodenerzeugnisse 

DM/ha LF 

34 

14 

204 

19 

59 

125 


Tierische Erzeugnisse 


1 808 

1802 

2 206 

2 201 

2 669 

3 170 

ii 

Betriebsertrag 


2419 

2 384 

2 762 

2 673 

3 294 

3 886 

iS 1 

Sachaufwand 


1 420 

1 253 

t 454 

t 504 

1 706 

2 294 


Betriebsaufwand 


I 466 

1 309 

1 518 

1 554 

1773 

2 400 


Boden und Wirtschaftsgebäude 

,«*....,..44 

2 743 

2 925 

2 976 

3 548 

3 945 

4 283 

m 

Vieh 


1 B23 

2 027 

2 188 

2 375 

2 682 

2 900 

a 

Maschinen und Geräte 


1 016 

988 

! 339 

1 320 

1 405 

1 824 

jt 

> 

U ml aufkapi laj * „v. 


1 007 

805 

870 

1 161 

1 UO 

1 252 

< 

Aktivkapital 


6 58B 

6 745 

7 373 

8 404 

9 142 

10 260 


AJtlivkapilal — ... 

DM/ AK 

93 850 

121 967 

136 796 

96 711 

128 392 

170 142 


Bodenzukäufe 


26 

0 

23 

11 

35 

0 

dt 

Wirtschaftsgebäude 


92 

274 

248 

170 

171 

292 

o 

Maschinen und Geräte 


279 

222 

397 

150 

286 

493 


Vieh : 


-39 

64 

-U 

-24 

14 

77 

> 

ßruttoinvesUtionen 


358 

561 

655 

307 

506 

862 


Nettoin vesUtionen 


9 

318 

343 

-62 

146 

451 


Kurzfristige Verbindlichkeiten 


167 

384 

512 

359 

812 

637 


Mittelfristige Verbindlichkeiten 


135 

157 

633 

528 

193 

563 

* 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 

4.^.1. fl 

2 190 

I 369 

1 211 

1 663 

2 445 

l 948 

£ 

V 

Frenidkapiial’3 


2 491 

1 910 

2 357 

2 575 

3 449 

3 148 

iT 

Guthaben und Forderungen 


617 

476 

517 

736 

452 

391 

£ 

Betriebseinkommen 


13 751 

19717 

23 475 

13 074 

21 754 

25 413 

I 

Arbeitsertrag 


10 467 

1544Ö 

18 687 

9 689 

17 260 

19 458 

* 

a 

Reinertrag .. 

..4...DM/hä LF 

-0? 

269 

473 

- 103 

480 

603 


Betriebseinkommen 

** DM /Untern 

13 858 

22416 

37 182 

>3 057 

27 335 

38 619 


- Frerodlohnaufwand 


182 

311 

613 

210 

482 

l 148 

e 

- Pacht- ü. Zinsaufwand 


1 802 

2 248 

3 194 

1 737 

3 676 

5 319 

a 

E 

+ Pacht- u. Zinserträge 

208 

309 

166 

284 

593 

600 

.£ 

93 

vom Verpachter getr. Aufw. 


9 

6 

16 

0 

0 

0 

C 

= Gewinn 


12 091 

20 172 

33 557 

12215 

23 790 

32 752 

c 

Gewinn 

DM/Fam.-AK 

12 015 

17 905 

22 088 

n 564 

19 693 

22 860 


Gewinn 


842 

981 

l 142 

1 001 

1 347 

1 300 


Gewinnrate Gew* % d. Untern, -Ertr 

34.6 

40.9 

41*3 

37.1 

40*5 

33*2 

3» 

C 

Eigenkapital veränderun g » 

. DM/ha LF 

— 

377 

298 

— 

- 427 

301 

e 

'u ot 

Vergleichsreinemkommen^l 

DM/Fam,-AK 

12 57? 

18 504 

22 449 

12 147 

20 283 

23 304 

t §45 

i 

Vergleichs! ohn 


21 818 

23 207 

22 606 

21 532 

22 303 

22 919 

1 3’ 

Zinsansatz f, Ei genkapital 


1 924 

2 928 

3 250 

2 189 

2 884 

4 277 

3 a** 
Jd U Q 

- 51 

Summe der Vergleichsansätze 


23 743 

26 135 

25 B57 

23 721 

25 108 

27 195 

U n ^ 

V ® 

Abstand^) 


-11 166 

-7 631 

-3 408 

-11574 

-4 905 

-3 891 

> 

Abfit an d '*^1 . .* * * . 


-47.0 

-29.2 

-13.2 

-48.8 

-19*5 

- 14.3 


Gewinn 


12 091 

20 172 

33 557 

12215 

23 790 

32 752 


-f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


10 

19 

32 

337 

209 

70 


+ Einkünfte aus unselbst. Tätig k , 

* 

8 554 

3 195 

831 

6 498 

2 324 

301 

1 

+ Renten 


595 

409 

335 

1 346 

294 

288 

Jt 

“ Aufw. f. selbst./ujiselbst. Tätigk. 

142 

24 

18 

115 

393 

52 

i 

JC 

Einkommen aus Erwerbstätigkeil 


21 108 

23 771 

34 736 

20 262 

26 224 

33 359 

§ 

£ 

Einkommen aus Erwerbstätigkeil 

DM/Fam.-AK 

17 248 

19 701 

22 494 

16 307 

20 520 

23 109 

c 

+ sonstige Einkünfte 


-10 

313 

49 

7 

7 

27 


= Gesamteinkommen 


21 090 

24 084 

34 785 

20 288 

26 231 

33 386 


Renten ' *) 


627 

715 

547 

t 133 

605 

683 
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Drucksache 7/3211 


Ergebnisse nach Wiitschaitsgebleteii 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Voralplnes Hügeitand Bayerisches AJpenland 


Wnnnwnrt \ Belriebsform * — 

^ \ Beiriebsgrööe iü 1000 DM STBE *) 

F 

6—13,5 

F 

13,5—20 

F 

20—50 

F 

6—13,5 

F 

13,5—20 

F 

20—50 


Zahl der Betriebe 


36 

65 

100 

29 

31 

38 

E 

3 

Stau dardbetriebseinkoni men .... 

1000 DM/Be tr. 

9,ö 

17,5 

29,5 

9.9 

!7.2 

29.7 

3 

Vergleichs wert 

DM/ha LF 

1 034 

1 110 

l 201 

1 081 

1 12] 

1 415 

» 

•» 

landwirtschaftlich genutzte Fläche hä 

I3p4 

18,5 

27,0 

14,2 

19.9 

26.2 

' 3 

11 

darunter; Dauergrünland 

% LF 

85.2 

84,8 

77,3 

94,7 

92.5 

93.1 

O 

Nutzvieh besä tz 

GV/lOO ha LF 

142,8 

165,9 

179,5 

148,1 

161,8 

191.7 


AK je Betrieb 

AK/Betr. 

1,34 

1.54 

1,72 

1,38 

1,85 

1.S7 


AK-Besatz 

AK/ 100 ha LF 

10.05 

8,36 

6,39 

9,73 

9.31 

7.14 


Bodenerzeugnisse 


46 

30 

93 

149 

76 

33 

fl 

Tierische Erzeugnisse 


2 220 

2 665 

2 980 

2414 

2 683 

3 201 

£? 

Beiriebsertiag 


2 68B 

3 231 

3 539 

3 313 

3351 

3 827 


Sachaufwand 


1 553 

1 855 

2 139 

1 951 

1 952 

2311 


Betriebsaufwand 


1 634 

1 939 

2 252 

2 023 

2 076 

2 450 


Boden und Wirtschaftsgebäude ... 

........... .. 

3 873 

4 175 

4 186 

4 053 

4 156 

4 669 

s 

Vieh . ^ ............ 

............. 

*i 312 

2 686 

2 906 

2 399 

2 620 

3 104 

o. 

m 

Maschinen und Geräte 


1 295 

1 311 

1 457 

l 332 

1 188 

l 397 

> 

U ml a ufk a pi la l . . . .. , * . . . 


1 206 

1 218 

1 134 

1 401 

1 248 

I 249 

< 

Ak ti vkapt ta 1 . 


8 686 

9 390 

9 683 

9 184 

9 212 

10 419 


Aktivkapital 

.„-M.... DM/ AK 

86 425 

112 320 

15t 534 

94 394 

98 948 

145 926 


Bodenzukaufe 

OM/ha LF 

21 

HO 

47 

6 

17 

122 

e 

Wirtschaflsgebäude 


32 

165 ' 

152 

36 

52 

147 


Maschinen und Geräte 


379 

241 

347 

185 

297 

291 

fl 

Vieh - 


31 

66 

49 

55 

22 

50 

> 

Bruttoinvestitionen 


463 

582 

595 

283 

389 

611 


Nettoinvestitionen — .....i. 


142 

214 

184 

-66 

“ 164 

252 


Kurzfristige Verbindlichkeiten .... 

«4 

353 

411 

598 

B39 

547 

560 

a, 

Mittelfristige Verbindlich keilen . 


7B4 

933 

807 

702 

702 

534 

4 

Langfristige Verbindlichkeiten ... 


722 

1 034 

1 233 

1 504 

1 483 

1 965 

1 

ti 

K 

Fremd kapital^) .! 


1 659 

2378 

2 639 

3 044 

2 733 

3 059 


Guthaben und Forderungen .. ..... 


SOI 

531 

434 

480 

497 

Sil 


B etil ebseinkommen ^ ^ . 

DM/ÄK 

10 922 

15 909 

21 266 

13 635 

14 663 

20 587 

S 

Arbeitsertrag 


7 697 

11 978 

15 962 

10 331 

11 199 

15 480 

X 

n 

Reinertrag 


^ 361 

118 

403 

- 168 

136 

393 


Setri ebsein k om men. 

.. DM/Untem 

14 664 

24 556 

36 666 

18 800 

27 139 

38 505 


^ FremdiohndUfwand — 

** 

586 

711 

1 931 

514 

1 779 

2 455 


— Pacht- u. Zinsaufwand 


l 650 

2 158 

4 646 

2 735 

3 781 

5451 

«t 

£ 

+ Pacht- u. Zinserträge . 


176 

224 

34? 

178 

202 

388 

V 

+ vom Verpächter getr. Aufw. 


l 

0 

0 

0 

10 

0 


— Gewinn 



12 604 

21 911 

30 235 

15 729 

21 791 

30 987 

tt 

X 

Gewinn — 

DM/Fam.-AK 

9 737 

15 235 

20 154 

12 144 

14 216 

19 297 


Gewinn 


944 

1 187 

1 121 

l HO 

1 096 

1 183 


Gewinnrate Gew % d Untern.- Ertr 

34,9 

36,6 

31,5 

33.4 

32,6 

30.8 

9 

C 

Eigenkapitalveränderung ............ 

. DM/ha LF 

— 

204 

3 

— 

212 

- 154 

^ CT 

V erg J elchsrein eink om men 

DM/Fam.-AK 

10 014 

15 510 

20 426 

12 484 

14 491 

119 590 

5 

Vergleichslohn'^l 


20 859 

21 337 

22 137 

20 809 

2t 068 

21 966 

i il 

Zinsansatz L Bigenkapilal*) 


2 332 

3 020 

4 229 

2 269 

2 578 

4 063 

e jS 

jri u A 

Summe der Vergiß tchsansatze ..... 


23 191 

24 357 

26 366 

23 078 

23 646 

26 049 

W Bf 
6 » 

Abstand’l ..... 

................. tt 

-13 177 

-8 847 

-5 939 

- to 594 

-9 155 

-6459 


Abstand 

% 

-56.8 

-36,3 

-22,5 

-45,9 

-38.7 

-24,8 


Gewinn 


12 604 

21 911 

30 235 

1.5 729 

21 791 

30 987 


"h Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


404 

124 

320 

521 

234 

70 

«t 

Einkünfte aus unselbst TäÜgk, 


8 126 

2 840 

813 

6 651 

1 265 

3 332 

’e 

+ Renten 


397 

199 

135 

43 

517 

116 

Sl 

- Aufw, f. selbst. /unselbst Tatigk. 

0 

6 

D 

0 

D 

0 

£ 

Einkommen aus Erwerbslätigkeil 


21 531 

25 068 

31 503 

22 944 

23 607 

34 505 

e 

k 

m 

Einkommen aus Erwerbstäligkeil 

DM/Fam*AK 

14 753 

16 444 

20 581 

15 571 

15 206 

20 760 

E 

;j 

+ sonstige Einkünfte 

....... DM/Fam. 

560 

412 

764 

774 

9t 

191 


^ Gesamteinkommen .................. 


22 091 

25 480 

32 267 

23 718 

23 898 

34 696 


Renten ■>) 


653 

592 

616 

847 

599 

835 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Schleswig-Holstein 


Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes (-h) und unteres (-) Viertel 


Wirtschaftslahr 1973/74 


Kennwert \ Bett‘ebsfonn 

«s.ennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE') 

0 

Marktlruchtbetriebe 

20 bis 50 

-h - 0 

50 und mehr 

-f ~ 


1 Zahl der Betriebe 

68 

17 

17 

142 

35 

36 


2 Standard betriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

39,9 

42.8 

35,8 

112,4 

136,9 

129,7 


3 LandwiitschafUich genutzte Rache ha 

45,55 

44,70 

44,23 

114,94 

132,68 

141,64 


4 darunter: Pachtland % 

22,8 

5.8 

15,7 

28,2 

31,0 

28,7 


5 Vergleichswcrt DM/ha LP 

1 620 

1 648 

1421 

1 691 

1 707 

1 550 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

3.75 

3,70 

3,73 

3,20 

2,88 

3,16 

e 

7 darunter: Famtlienarbeitskrafte % 

72,8 

66.8 

74.8 

33,1 

27,4 

24.4 

a 

8 AK Je Betrieb AK/Betr 

1.71 

1,65 

1,65 

3,68 

3,82 

4.48 

s 

9 Dauergrünland % LF 

16,3 

12,6 

17.6 

12,0 

6.9 

13,0 

o 

10 Hackfrüchte % AF 

3.5 

3,1 

3.0 

8.0 

9,1 

9.0 

2. 

1 1 Ackerfutter „ 

6,5 

4,8 

5,6 

3,3 

2,6 

3,9 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

41,8 

31,8 

36,9 

32,4 

25,2 

29,7 


13 dar ; Milchkühe „ 

9.0 

8.1 

8,2 

9.9 

9,2 

8,8 


14 Schweine 

15,1 

22,7 

8.5 

18.1 

15,5 

ll.O 


15 Sonst. Vieh * „ 

0.9 

0.6 

2.3 

0.5 

0,3 

1.1 


16 Nutzvieh 

57.9 

55,1 

47.6 

51,0 

41,0 

41.8 


17 Getreide dt/ha 

43.2 

45,3 

39,4 

45,3 

48.2 

43,0 

a ® 

18 Kartoffeln 

275 

480 

234 

250 

286 

243 

® 1 

19 Zuckerrüben „ 

374 

412 

385 

398 

431 

386 

Ul 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 188 

3 913 

4 233 

4 849 

5 001 

4 797 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

164 

165 

29 

200 

227 

177 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

4 

6 

1 

59 

7 

87 

« 

e 

23 Wirtschaftsgebäude 

80 

111 

89 

161 

229 

95 

o 

24 Maschinen und Geräte 

196 

323 

145 

214 

234 

175 

« 

25 Vieh 

- 101 

-90 

- 159 

29 

59 

33 

> 

C 

26 Bruttoinvestitionen 

179 

349 

77 

462 

529 

391 


27 Nettoinvestitionen 

-26 

89 

- 138 

241 

294 

153 


28 Bodenerzeugnisse „ 

981 

1 262 

887 

l 259 

1 626 

l 155 


29 dar.! Getreide. Hülsen^Olfrüchte 

885 

1 112 

835 

l 038 

1287 

979 


30 Zuckerrüben „ 

31 

46 

13 

116 

134 

115 

9 

« 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

1 619 

1 933 

1 163 

1 752 

1 705 

l 132 


32 dar.; Milch 

172 

147 

148 

211 

197 

189 

s 

•) 

£ 

(1 

33 Schweine-, Ferkel verkauf „ 

868 

1 182 

500 

1 070 

l 001 

489 

u 

03 

34 Wald. Sonstiges^) 

285 

576 

134 

301 

431 

296 


35 Bare Einnahmen „ 

2 885 

3 770 

2 183 

3 312 

3 762 

2 584 


36 Bestandsver.. Eigenverbr., Naturall 

-71 

-45 

- 136 

46 

79 

48 


37 Betriebsertrag „ 

2 814 

3 725 

2 047 

3 358 

3841 

2 632 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

388 

384 

377 

452 

473 

459 


39 dar. : Schädlingsbekämpf ungsm 

55 

65 

47 

80 

87 

78 


, 40 Handelsdünger „ 

246 

227 

247 

278 

286 

288 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

877 

1 114 

693 

1 104 

l 176 

753 


42 dar.; Futtermittel 

540 

713 

454 

652 

735 

447 

TI 

43 Arbeitshilfsmittel 

394 

422 

404 

395 

398 

384 

a 

44 dar.; Unterhaltg Maschinen u. Geräte », 

136 

139 

126 

137 

132 

138 

a 

45 Abschreibuim Maschinen „ 

147 

185 

163 

143 

148 

131 

a 

S 

46 Treibstoffe. C5le, Fette 

21 

21 

24 

33 

34 

39 

X 

47 Sachaufwand 

1 917 

2 224 

1 704 

2 220 

2 309 

l 837 

03 

48 dar,: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. .. 

56 

86 

46 

71 

70 

49 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

58 

76 

51 

57 

65 

57 


50 Betriebssteuem 

56 

55 

62 

54 

59 

49 


51 Fremdlohnaufwand 

100 

123 

69 

320 

332 

366 


52 Unfallversicherung 

II 

n 

11 

ll 

11 

10 


53 Betriebsaufwand 

2 085 

2414 

1 845 

2604 

2 712 

2 281 


54 Lohnansatz^) 

486 

465 

481 

302 

251 

253 


55 Arbeitsaufwand^) „ 

597 

599 

561 

632 

595 

648 
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Deutscher Bundestag — - 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wlrtschailsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Schle$Wlg*Hols(eln 

Durchscbnitt [0 ), oberes { + > und unteres (— ) Viertei 


t \ Betriebst orm . r r , 

Kennwen \ Betriebsgröße in lOOO DM STBH*) 

0 

Marktfmchtbetrie be 
20 bis 50 

+ - 0 

50 und mehr 
+ 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .* DM/ha LP 

4 690 

4 804 

4 312 

4 635 

4 699 

4 324 


57 Vieh 

919 

866 

758 

805 

646 

663 


SB Maschinen und Geräte 

704 

829 

810 

750 

808 

726 


59 y ml aufkapital ...» 

9B4 

1 121 

887 

1 074 

1 090 

940 

"E 

ro 

60 Aktivkapitai 

7 297 

7 619 

6 767 

7 263 

7 243 

6 653 

> 

< 

61 Aktivkapital DM/ AK 

62 Maschinenkapiial «, 

194 S74 
VB762 

205 919 
22 393 

181431 

21 720 

226 977 
23 439 

251 486 
28 052 

210 537 

22 968 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap 

64,3 

63,0 

63,7 

63,8 

64,9 

65,0 


64 Vieh u- Maschinenkapital ,, 

22,2 

22,2 

23,2 

21,4 

20;l 

20,9 


65 Umlaufkapital 

13.5 

14,7 

13,1 

14,8 

15,0 

14,1 


66 Kuniristige Verbindlichkeiten ... DM /ha LF 

870 

689 

l 100 

759 

454 

1 184 

V 

67 Mittelfristig e Verbi n dl* chkeilen ^ , 

222 

196 

94 

265 

262 

326 


68 Langfristige VeTbindlichkeitea „ 

1 470 

1 575 

2 125 

1 083 

957 

1303 


69 FremdkapiUl^] ,, 

2 561 

2 460 

3 319 

2 108 

1673 

2 813 


70 Guthaben und Forderungen „ 

362 

490 

279 

442 

440 

401 

1 " 

71 Zinsen 

175 

142 

250 

119 

99 

179 


72 Zinsen % d. Frerodkap. 

6,8 

5,0 

?,5 

5,7 

5.9 

6.4 


73 Pacht DM/ha Pacht! 1. 

331 

250 

286 

334 

366 

299 


74 Betriebscinkomrnen DM/ha LF 

841 

1 445 

281 

l 0B4 

1472 

746 

s 

75 Betrieb seinkora men DM/ AK 

22 431 

39 066 

7 340 

33 380 

51 123 

23 616 

w 

a 

76 Arbeitsertrag 

77 Reinertrag ^ DM/ha LF 

15 621 
244 

31 850 
846 

1 190 
- 279 

25 936 
452 

42 321 
878 

16 247 

98 


78 Reinertrag % d Akhvkap, 

3,3 

11,1 

-4.1 

6,2 

12,1 

L5 


79 Betriebseinkonunen * DM/Untem. 

38 316 

64 605 

12 439 

124 611 

195 356 

105 700 


80 — Fremdlohnaufwand 

81 — Pachtauiwand — .r 

5 072 

2 698 

5 997 
690 

3 514 
l 487 

37 984 
10 139 

45 596 
14 859 

55 989 

9 979 


82 — Frerodkapitalzinsen „ 

7 960 

6 336 

11 039 

13 735 

13 193 

25 386 

■a 

i; 

83 H- Pacht- ü. Zinserträge *. 

1 724 

2 712 

1 192 

4 244 

6 353 

3 316 

i 

84 -f vom Verpächter getr, Aufw, .......... i, 

104 

0 

Ü 

269 

834 

267 

3« 

E 

85= Gewinn 

24 414 

54 294 

-2 40B 

67 267 

128 894 

17 931 

Ü 

86 Gewinn DM/Fflin.-AK 

19 632 

49 180 

-1952 

55 212 

122 968 

16 441 

c 

p 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

14 332 

42 313 

*5 798 

40 450 

101 141 

1 073 


88 Gewinn DM/ha LF 

536 

l 215 

-54 

505 

971 

127 

? 

s 

c 

89 Gewinnrate-.. Gew. % d. Untern. -Erti. 

18,8 

32,1 

-2,6 

17,2 

25,0 

4,8 

90 Elgenkapi tal Veränderung ........... DM/ ha LF 

216 

871 

^ 121 

104 

352 

-97 

Ai- 

tl 

= f 

91 Vergieichsrei neinkomm eii*i . DM/Fam.-AK 

19 985 

49 715 

-l 671 

55 932 

122 796 

i6 850 

= 30 

i Ü 

92 Vergleichs! ohn'^) 

23 511 

24 207 

23 121 

28 356 

30 848 

30 050 

1 

93 Zinsansatz L Eigenkapital*! .............. „ 

5 313 

6 874 

3 844 

15 062 

20 709 

15 452 

ü| 

94 Summ© d Vergleichsansätze . „ 

28 825 

31 081 

26 965 

43418 

51637 

45 502 

**■ ^ 

95 Abstand’) 

-8 839 

18 633 

-28 636 

12514 

71 160 

-28 652 1 


96 Abstand ">1 % 

-30,7 

60,0 

- 106,2 

28.8 

137,8 

-63,0 


97 Gewinn DM/Fam. 

24 4 14 

54 294 

-2 408 

67 267 

120 894 

17 931 


98 + Einkünfte aus sei bs l . Tä tigkei i ..... .. „ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


99 + Einkünfte aus unselbst. Tätigk *, 

993 

G 

l 515 

335 

402 

627 

fr 

1 

100+ Renten .............^,, 1 ..*.-^....»...... „ 

101 “ Aufw. f. selbst/unselbsl. Tätigk 

65 

216 

75 

13 

121 

0 

790 

61 

173 

146 

2 070 

0 

t: 

102 Einkommen aus Erwerbs tällgkeit 

25 256 

54 356 

- 772 

68 331 

129 323 

20 636 

E 

£ 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

20 074 

49 236 

- 616 

39 873 

42 432 

18 823 

ff 

fr 

104 + sonstige Einkünfte - DM/Fant 

6 690 

4 821 

14 768 

11 172 

9 750 

11 948 

£ 

105 = Gesamteinkommen 

33 946 

59 177 

13 995 

79 503 

139 073 

32 584 


106 Afbeitskr. m. außerbetr. Erwarbst. „ je Fam. 

0,01 

0,00 

0.02 

0,50 

2,00 

0,01 


107 Haushaltspersonen 

3,3 

3.4 

3.4 

3,5 

3,4 

3,0 


1 08 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 864 

2 195 

1 068 

7 875 

U277 

4 394 

f. 

*s 

fr ^ 

1 09 Sonstige persönliche Steuern , 

189 

275 

21 

l 440 

2 165 

1 813 

1 1 0 Persön i iche Ste uern * . 

2 053 

2 471 

I 089 

9315 

13 442 

6 207 

fr 

a 

111 Vermögensabgabe „ 

646 

960 

313 

1 399 

1724 

1 919 

U fr 

15 

1 12 Kranken-^ Rentenvers.. Allerskasse 

2 801 

2 524 

2 520 

4 539 

4 643 

4 146 

ffl !f 

113 Lebensversicherung 

1 OBO 

1 338 

673 

2 832 

3 405 

2 209 

fr ** 

114 Altenteil (bar U- unbar) „ 

1769 

2 526_ 

1 53? 

4 103 

4 597 

3 429 


1 15 Renten“) DM/ha LF 

252 

367 

226 

232 

225 

157 


ErJAutenang der Fiaflriauii:i auf Seite 1 14 


991 


Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Schleswig-Holstein Wirtschattslahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0), oberes [ + ) und unteres {— I Viertel 


X Betriebsfonn . i 

Nennwert \ Belricbsgiöfle in 10(.K) DM STBE'I 

0 

Futterbaubetri ebe 

6 bis 13,5 

+ - 0 

13,5 bis 20 
+ - 


t Zahi der Betriebe 

13 

3 

4 

29 

7 

8 


2 Standardbetriebselnkommen 1000 DM/Betr. 

11,9 

15,1 

10,9 

18,1 

20*2 

17,0 


3 Landwirtschaftlich genutzte Räche ha 

17.69 

24,36 

17,28 

22,15 

22*98 

23,25 


4 darunter: Pachüand % 

14.5 

6,0 

11,2 

29*3 

24,5 

27,7 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 258 

1 129 

1 514 

1332 

1 412 

1 110 


6 AK-Besat 2 AK/100 ha UF 

6 , SS 

6,01 

6,54 

6,90 

5,41 

6,84 

5 

7 darunter: Familienarbeitskräfte .*.h,**^**.**i, % 

86*0 

05,4 

93.1 

84.5 

76,0 

64,9 

ro 

e AK je Betrieb AK/Beti. 

L 2 l 

1,46 

1*13 

1*53 

1*24 

1,59 

« 

3 

9 Dauergrünland % LF 

69*2 

54>2 

87.6 

70.4 

71.3' 

68*0 


10 Hacktrüchte % AF 

14.6 

10,1 

30.3 

7p4 

5,4 

8,7 


11 Ackerfutter ^ 

t3,e 

15,1 

0,0 

16.2 

20,0 

22*2 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

132,7 

133,3 

138,7 

137,0 

134,5 

151.7 


13 dar.j Milchkühe 

53,5 

35,0 

40.3 

61*2 

56,2 

53*8 


14 Schweine 

5.1 

4*2 

5.6 

9*9 

17.9 

3.0 


15 Sonst. Vieh ,, 

1,3 

0,6 

2.1 

1,6 

0,0 

0*8 


16 Nutzvieh 

139*1 

138,1 

146.4 

148,6 

152,3 

155,6 


17 Getreide dt/ha 

40.9 

60,1 

26.9 

34*6 

41*1 

35*1 

l| 

18 Kartoffeln „ 

0 

0 

0 

199 

0 

200 

S.I 

19 Zuckerrüben *, 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


20 Milchleistung kg/Kuh 

4 221 

3 239 

4 423 

4 165 

4 049 

3 998 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

loe 

0 

249 

156 

169 

145 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

to 

0 

0 

38 

0 

0 

V 

i: 

23 Wirtschaftsgebäude ^ 

57 

0 

21 

37 

2 

117 

2 

24 Maschinen und Geräte 

66 

131 

65 

137 

179 

115 


25 Vieh o 

-99 

46 

- 336 

38 

281 

- 131 

> 

£ 

26 BruttoiJivestitionen 

33 

177 

- 229 

250 

462 

101 


27 Nettoinvestitionen .. 

- 175 

4 

- 510 

57 

259 

-66 


28 Bodenerzeugnisse 

124 

333 

36 

84 

142 

54 


29 dar.: Getreide.Hülsen-, Ölfrüchte 

110 

285 

36 

71 

142 

4? 


30 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■nt 

31 Tierische Erzeugnisse ..i. 

2 428 

2 812 

2 503 

2 516 

3 081 

2 312 


32 dar. r Milch 

898 

595 

682 

1 053 

935 

971 

£ 

33 Sch weine^, Ferkel verkauf „ 

211 

211 

181 

400 

870 

89 

m 

34 Wald* Sonstiges^) 

222 

299 

159 

230 

248 

144 


35 Bare Einnahmen 

2 774 

3 444 

2 698 

2 832 

3 470 

2 510 


36 Bestandsver., Eigenverbr.. Naturell. ,, „ 

-41 

71 

- 247 

118 

351 

-75 


37 Betriebsertrag *. 

2 733 

3515 

2 453 

2 950 

3 822 

2 434 


3 8 Spezi aia ufw .der Bodenproduktion , , 

196 

234 

151 

188 

181 

172 


39 dar.: Schädllngsbekämplungsm. 

16 

19 

13 

10 

10 

11 


40 Handelsdünger .................4...... *, 

162 

168 

134 

152 

145 

144 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung ,, 

916 

] 061 

1 13? 

1 014 

1 489 

926 


42 dar.: Futtertoittel ,, 

557 

573 

603 

622 

785 

490 

TJ 

43 Arbeitshilfsmittel 

331 

368 

348 

391 

408 

381 


44 dar,: Unterhaltg Maschinen u, Geräte ,, 

82 

!27 

66 

124 

126 

133 

3 

45 Abschfeibuim Maschinen * 

132 

131 

180 

144 

136 

128 

rO 

46 Treibstoffe, ule, Fette ,, 

16 

5 

33 

39 

44 

35 

b 

47 Sachaufwand * *, 

l 739 

1 935 

1 911 

1 847 

2 372 

1 696 

e 

46 dar.i Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. ,, 

93 

66 

38 

79 

Ö7 

55 


49 Abschr, Wirtschaftsg. u. Grundv. 

76 

41 

100 

49 

68 

38 


50 Betrieb&steuem ^ 

51 

41 

59 

50 

74 

42 


5t Fremd lohnaufwand * 

46 

20 

11 

43 

17 

63 


52 Unfallversicherung - tp 

7 

6 

7 

3 

8 

7 


53 Betriebsaufwand ^ 

l 844 

2 004 

l 988 

1948 

2 47! 

l 808 


54 Lohnansatz^l 

1 026 

917 

1 114 

941 

768 

919 


55 Arbeitsaufwand^} 

1080 

945 

t 132 

992 

793 

989 
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Wlrtschalt5}alir 1973/74 Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ). oberes ( + ) und unteres ( 

Schleswig-Holstein 

-- ] Viertel 

iTannuiari \ Belriebsform . . . . . , 

isennwerr \ Beiriebsginße in 1000 DM STBE') 

0 

Futterb aube tri e be 

6 bis 13,5 

+ - 0 

13*5 bis 20 


56 Boden und Wirtschfliflsgebäude .. DM/ba LF 

4 313 

4 390 

4 830 

4 343 

4 599 

3 936 


57 Vieh ,* 

2 244 

2 234 

2 357 

2 392 

2 447 

2 514 


58 Maschinen und Geräte 

656 

591 

866 

726 

732 

522 


59 Umleufkepital 

1 159 

l 187 

1 255 

1 121 

1 270 

1 042 

n 

ä. 

60 Aktivkapital „ 

8 372 

8 401 

9 309 

8 581 

9 047 

8 016 

> 

61 Aktivkapilal DM/AiC 

123 215 

139 791 

142 332 

124 364 

167 232 

117 186 

M 

< 

62 Möschicenkapital „ 

9 573 

9 838 

13 248 

10 518 

13 530 

7 632 


63 B oden u. Gebäude kapital % des Aktivkap. 

51,5 

52,3 

51,9 

50,6 

50,8 

49. t 


64 Vieh u. Maschinenkapital ............ 

34,6 

33,6 

34,6 

36,3 

35,1 

37,9 


65 Umlaufkapital 

13,8 

14,1 

13,5 

13.1 

14,0 

13.0 


66 Kurzfristige Verbijidhchkeiien ... DM/ha LF 

192 

343 

205 

797 

504 

l 457 

C 

u. 

67 M ittelf listige Verb indlichkei ten .... . ... 

39 

0 

127 

90 

150 

ne 

'E 

60 Langfristige Verbindlichkeiten 

i 164 

651 

1 758 

1 552 

2 024 

1 228 


69 Freradkapital*) 

l 395 

994 

2 091 

2 439 

2 679 

2 800 

JaI 

70 Guthaben und Forderungen .............. ,, 

696 

286 

579 

40Ö 

34S 

337 

■3 i 

n 

71 Zinsen „ 

63 

133 

102 

132 

in 

210 

Oi 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4,5 

13,4 

4.9 

5,4 

4.2 

7.5 


73 Pacht DM/ha PachtfL 

236 

181 

124 

290 

376 

150 


74 Betriebsemkommen DM/ba LF 

943 

1539 

481 

1053 

1376 

696 

JS 

it 

75 Betriebseinkonunen DM/AJK 

13 763 

25 613 

7 351 

15 262 

25 426 

10171 


76 ArbeiUerti'ag ,* 

9 486 

20 721 

2 370 

10 909 

19 573 

6 069 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 137 

594 

- 651 

61 

582 

- 293 


70 Reinertrag % d Aktivkap. 

-1*6 

7.1 

-7,0 

OJ 

6,4 

-3,7 


79 Beiriebseinkommen DM/Untem. 

16 678 

37 494 

8310 

23 329 

31 612 

16 174 


80— Fremdlohnaufwand „ 

948 

689 

306 

1 144 

570 

1 627 


81 ^ Pachtaufwand ,, 

685 

313 

239 

1 634 

2 140 

679 


82 — Fremdkapitalzinsen 

1 HB 

3 245 

1 764 

2 930 

2 560 

4 874 

c 

4k 

03 + Pacht- u. Zinserträge 

499 

1 602 

33 

309 

t 086 

89 

B 

84 + vom Verpächter geir Aufw 

0 

0 

0 

37 

41 

78 


85 ^ Gewinn 

14 427 

34 850 

6 035 

17 967 

27 461 

9 161 


86 Gewinn .... DM/Fam.^AK 

13 534 

27 891 

5 733 

13911 

29 073 

6 782 


87 Arbeitsertrag Unternehnien * 

9 722 

23 225 

1763 

10 599 

24 309 

3 933 


88 Gewinn DM/ha LF 

815 

1 431 

349 

an 

J 195 

394 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

29.S 

40,0 

14,2 

27.4 

30,9 

16,2 

3 

e 

90 Eigenkapitalveränderung ........... DM/ha LF 

— 

— 

— 

8 

635 

- HO 

A 

4r' 

* ? 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.*AK 

13 873 

28 060 

6 269 

14 422 

29 748 

7 128 

li'i 

92 Vergleichslohn^l - * f* 

20 394 

21 824 

18 731 

21 714 

23 508 

21 557 

R (.r — 

* £-^ 

93 Zinsansaiz f. Eigenkapital*} 

3 792 

4 655 

3 965 

3 303 

4 785 

2 848 


94 Summe d. Vergleichsansätie ............. 

24 186 

26 479 

22 716 

25 017 

28 293 

24 405 

^ E 
Gm ^ 

£ ^ 

95 Abstand^) - 

-10313 

1 581 

- 16 447 

-10 595 

X 455 

-17278 


96 Abstand % 

-42,6 

6.0 

-72,4 

-42,4 

5.1 

-70,8 


97 Gewinn ....... DM/Fam. 

14 427 

34 850 

6 035 

17 967 

27 461 

9 161 


98 + Einkünfte aus selbst. Täügketi ....... 

29 

172 

0 

240 

1 029 

0 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

5 249 

16 048 

631 

640 

879 

0 

Ir 

100 + Renten 

1 185 

0 

2 286 

1 092 

854 

1 833 

i 

101 — Aufw. f. selbst. /unselbsL Tätigk. ^ 

144 

24 

40 

39 

0 

0 

fl 

■V 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ...... 

20 745 

51 046 

8 911 

19 899 

30 223 

10 994 

B 

£ 

!03 Einkommen aus Erwerbstät. DM/Fam.-AK 

17 901 

33 672 

3 366 

15 165 

30 177 

8 139 

E 

ii 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

7 869 

3 313 

6 612 

2 605 

1 575 

3 025 

E 

105 Gesamteinkommen 

28 615 

54 358 

15 523 

22 504 

31 798 

14 020 


106 Arbeitskr, m. auBerbeti. Erwerbsl. .. je Fam. 

0.09 

0/27 

0,01 

0.02 

0,06 

0,00 


t07 Haushai tspersonen 

3,0 

1.7 

3,5 

3,2 

4,0 

2,9 


108 Einkommensteuer „.,DM/Fam, 

3 983 

10 827 

402 

482 

729 

131 


1 09 Sonstige pe rsonliche Steu em - ^ 

46 

79 

3 

21 

41 

15 

E J? 

1 10 Persönliche Steuern ju 

4 029 

10 906 

405 

503 

770 

146 

«1 

V ce 

1 1 1 Vermögensabgabe ... 

12 

71 

0 

30 

70 

53 

ii 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... 

1 874 

2 289 

1 553 

2 134 

2 204 

2 118 

4 
w * 

113 Lebensversicherung ..... „ 

520 

726 

875 

686 

620 

972 

£k 

114 Altenteil (bar u. tmbarl „ 

594 

870 

717 

682 

620 

346 


1 15 Renten”) DM/ha LF 

218 

232 

270 

200 

175 

97 


Erläuterung der Fuitviten auI SeUe 1 14 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Schleswig-Holstein 


Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( ) und unteres ( — ) Viertel 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


\ Betriebsiorm 

K.ennweri \ BetnebsgröBe in 1000 DM STBE'l 

0 

Futterbaubetriebe 

20 bis 50 

+ - 0 

50 und mehr 
+ - 


1 Zahl der Betriebe 

421 

105 

106 

105 

26 

27 


2 Standardbethebseinkommen 1000 DM/Betr. 

36.4 

40,7 

34,2 

63,4 

67.7 

60,6 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ........ ha 

35,63 

37,78 

34,13 

61.50 

65.37 

58,14 


4 darunter: Pachtland % 

25,1 

23,5 

22,5 

21,0 

14.9 

16,8 


5 Vergleichswert DM/ba LF 

l 262 

1 242 

1 216 

1 205 

1 190 

1 177 


6 AK-Besatz AK/lOO ha LF 

4.88 

4,28 

5,60 

4,07 

3,84 

4,69 

Ol 

c 

7 darunter: Familienarbeitskrälte % 

76.0 

69,4 

75.5 

53,3 

40,4 

51,0 

o 

8 AK Je Betrieb AK/Betr, 

1,74 

1,62 

1,91 

2,50 

2,51 

2,73 

m 

a 

9 Dauergrünland % LF 

52,4 

51.6 

50,0 

46,7 

45,1 

44.2 


10 Hackfrüchte % AF 

12,2 

10,8 

14.2 

11.8 

11,9 

9.9 


1 1 Ackerfutter 

19,1 

23,8 

16.4 

23,0 

29,1 

23.6 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

141,3 

148,2 

134,9 

136,4 

138,7 

139,0 


13 dar.: Milchkühe 

71,7 

75,6 

67.7 

66,8 

70,0 

69,2 


14 Schweine „ 

U.3 

14.3 

9,4 

10,4 

11,7 

7,0 


15 Sonst. Vieh „ 

1.3 

1.6 

0.7 

0,6 

0,2 

0.2 


16 Nutzvieh 

153,9 

164,1 

145,0 

147,5 

150,6 

146,2 


17 Getreide dt/ha 

36.7 

37,6 

35,9 

37,3 

38,0 

37,9 

u 

18 Kartoffeln 

225 

225 

228 

219 

249 

208 


19 Zuckerrüben 

384 

388 

365 

378 

413 

370 

r * 

iii “ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 510 

4 638 

4 365 

4 675 

4 721 

4 391 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

168 

178 

159 

141 

144 

161 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

62 

175 

13 

67 

55 

15 


23 Wirtschaftsgebäude . — 

201 

215 

305 

197 

154 

282 

o 

24 Maschinen und Geräte 

239 

250 

258 

236 

224 

261 


25 Vieh 

70 

124 

21 

97 

154 

-4 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

572 

764 

597 

598 

586 

554 


27 Nettoinvestitionen 

307 

411 

344 

380 

384 

343 


28 Bodenerzeugnisse 

277 

280 

314 

409 

385 

508 


29 dar.: Getreide. Hülsen-, Ölfrüchte ....... 

236 

239 

251 

324 

321 

359 


30 Zuckerrüben 

16 

18 

26 

29 

28 

20 

tx 

31 Tiensche Erzeugnisse 

2 869 

3 251 

2 615 

2 814 

2 969 

2 534 

»• 

32 dar.: Milch 

1 394 

I 549 

t 268 

1 334 

1 429 

1 301 

« 

m 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

589 

736 

505 

611 

708 

408 

« 

ta 

34 Wald, SonsUges^l 

204 

257 

180 

225 

310 

181 


35 Bare Einnahmen „ 

3 350 

3 788 

3 108 

3 448 

3664 

3 223 


36 Bestandsver.. Eigenverbr.. Naturall. ., 

123 

190 

61 

126 

187 

24 


37 Betriebsertrag 

3 473 

3 977 

3 169 

3 574 

3 851 

3 246 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

319 

333 

328 

371 

349 

419 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

25 

25 

27 

36 

30 

41 


40 Handelsdünger „ 

243 

258 

247 

266 

268 

261 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung „ 

1 302 

1 407 

1 257 

1 375 

1 402 

1 239 


42 dar.: Futtermittel 

986 

1 067 

925 

1 022 

1 066 

893 

x> 

43 Arbeitshilfsmittel „ 

442 

452 

474 

419 

397 

422 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

150 

148 

166 

155 

151 

161 

3 

45 Abschreibuna Maschinen 

170 

182 

177 

151 

135 

150 

m 

46 Treibstoffe, öle, Fette „ 

29 

30 

30 

28 

26 

28 

X 

47 Sachaufwand 

2 345 

2 468 

2 369 

2 462 

2 440 

2 406 

m 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Gnmdv. „ 

72 

60 

72 

73 

74 

90 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u, Gnmdv. .. 

67 

74 

72 

67 

67 

62 


50 Betriebssteuem „ 

57 

54 

72 

50 

49 

58 


51 Fremdlohnaufwand 

82 

78 

108 

225 

237 

290 


52 Unfallversicherung 

8 

8 

9 

9 

8 

9 


53 Betriebsaufwand 

2 492 

2 608 

2 558 

2 745 

2 735 

2 763 


54 Lohnansatz^) „ 

613 

515 

673 

386 

295 

401 


55 Arbeitsaufwand*) 

704 

601 

789 

620 

541 

700 


ErlAutsning der PuOnolen eul Seile lU 
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Deutscher Bundestag — 1 , Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Schleswig-Holstein 

Durchschnitt (0), oberes (■>•) und unteres Viertel 


\ BeUiebsf ortii 

Rcnnweri \ Belriebsgröße in 1000 DM STBE‘l 

0 

Futterbaubetriebe 

20 bis 50 

-f - 0 

50 und mehr 

-f - 


56 Boden und Wirtschditsgebäude .. DM/ha LF 

4 205 

4 183 

4 114 

3 760 

3 599 

3 797 


57 Vieh 

2 477 

2 637 

2 337 

2 376 

2 427 

2 360 


58 Maschinen und Geräte 

899 

965 

916 

749 

680 

763 


59 Umlaufkapital 

l 149 

1 151 

1 216 

1 122 

1 052 

1 153 

m 

a. 

60 Aktivkapital 

8 730 

8 936 

8 583 

8 007 

7 757 

8 072 


61 Aktivkapital DM/ AK 

178 891 

208 786 

153 269 

196 726 

202 017 

172 115 

jt 

< 

62 Maschinenkapitai 

18 420 

22 SS4 

16 359 

18 395 

17 699 

16 266 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aküvkap. 

48,2 

46,8 

47.9 

47.0 

46.4 

47,0 


64 Vieh u, Maschinenkapital 

38,7 

40,3 

37,9 

39,0 

40,0 

38,7 


65 Umlaufkapital 

13.2 

12,9 

14.2 

14,0 

13,6 

14.3 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten i.. DM/ha LF 

718 

562 

1 061 

761 

513 

1 123 

s 

Ci 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

269 

340 

268 

165 

152 

146 

c 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 612 

1 467 

1 874 

1 271 

1 291 

1 548 

^ £ 
e Cr 
— <• 
Q.«- 

69 Fremdkapital^) 

2 599 

2 368 

3 203 

2 197 

1 956 

2 817 

70 Guthaben und Forderungen 

452 

514 

530 

734 

459 

1 719 

1’ 

71 Zinsen 

126 

106 

196 

U6 

98 

177 

C 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.9 

4,5 

6.1 

5.3 

5.0 

6.3 


73 Pacht,, DM/ha Pachtfl. 

299 

302 

299 

300 

346 

277 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 071 

1 455 

728 

1062 

1 362 

782 

ß 

e 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

21 951 

34 006 

12 998 

26 104 

35 479 

16 679 


76 Arbeitsertrag „ 

15 690 

26 699 

7 634 

19 218 

28 409 

10 655 

tt 

77 Reinertrag DM/ha LF 

368 

855 

-61 

442 

822 

82 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

4.2 

9,6 

-0.7 

5,5 

10.6 

1.0 


79 Betriebseinkommen DM/Unlem. 

38 162 

54 983 

24 846 

65 337 

89 059 

45 476 


80 — Fremdlohnaufwand ,, 

3 208 

3 251 

3 980 

14 384 

16 075 

17 382 


81 — Pachtaufwand 

2 619 

2 671 

2 453 

3 723 

3 005 

2 966 


82 — Fremdkapitalzinsen 

4 498 

3 997 

6 699 

7 123 

6 424 

10 316 

e 

83 + Pacht* u. Zinserträge „ 

671 

829 

780 

982 

950 

1 446 

fi 

84 -h vom Verpächter getr. Aufw. 

112 

64 

80 

96 

63 

90 

» 

85 a* Gewinn ,, 

28 620 

45 956 

12 575 

41 185 

64 568 

16 348 


86 Gewinn DM/Fam.-AK 

21 654 

40 961 

8 709 

30 862 

63 725 

11 766 

c 

D 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

16311 

33 737 

4 481 

22 004 

51 498 

4 299 


88 Gewinn DM/ha LF 

803 

1 217 

368 

670 

988 

281 

o* 

89 Gewinnrate Gew, % d. Uniem.-Ertr. 

23,0 

30,4 

11.5 

18,7 

25,6 

8.6 

n 

a 

c 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

185 

382 

106 

139 

387 

- 200 

£ 

— O) 

91 Vergleichsreineinkommen®) . DM/Fam.-AK 

22 220 

41 7.54 

9 056 

31 313 

64 603 

12 208 

i 

E E ^ 

92 Vergleichslohn ^ 

22 807 

23 856 

22 1.38 

24 654 

27 093 

23 741 

sc»-* 
o g- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

5 382 

7 199 

4 218 

8 833 

12415 

7 461 

C iS 

2 iiS 
±1 

94 Summe d. Vergleichsansatze „ 

28 189 

31 055 

26 356 

33 487 

39 508 

31202 

£ 

95 Abstand’) 

-5 968 

10 699 

- 17 301 

-2 174 

25 094 

-18 994 

> 

96 Abstand«) % 

-21,2 

34.5 

-65.6 

-6.5 

63.5 

-60.9 


97 Gewinn DM/Fam. 

28 620 

45 956 

12 575 

41 185 

64 568 

16 348 


98 -P Einkünfte aus selbst. Tätigkeit ....... 

34 

131 

0 

20 

86 

0 


99 Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

761 

721 

1 162 

161 

15 

487 

V 

i 

100 -h Renten „ 

179 

85 

197 

97 

26 

223 

101 - Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

24 

9 

24 

9 

46 884 

13 909 

<■ 

•1 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

29 569 

46 884 

13 909 

41 483 

64 694 

17 058 

E 

ji 

103 Einkommen aus Erwerbstät, ,. DM/Fam.-AK 

21 694 

37 781 

9 426 

30 857 

63 850 

11 976 

c 

« 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

2 955 

2 578 

2 907 

5 318 

3 261 

7 114 

c 

;3 

105 Gesamteinkommen 

32 524 

49 462 

16 817 

46 801 

67 955 

24 172 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Fam. 

0,04 

0,12 

0.03 

0,01 

0.00 

0,03 


107 Haushaltspersonen 

3.8 

4,2 

3.6 

6.4 

4.4 

3,9 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 270 

1 481 

1 447 

3 515 

3 947 

3 278 


109 Sonstige persönliche Steuern 

98 

133 

B7 

431 

410 

393 

e 

= 5 

110 Persönliche Steuern 

1368 

1 614 

1 533 

3 946 

4 356 

3 671 


111 Vermögensabgabe 

132 

148 

135 

579 

617 

706 

u e 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... 

• 2 696 

2 459 

2 479 

2 879 

2 502 

2 797 

’® s 

«1 o 

113 Lebensversicherung „ 

1 224 

1 079 

922 

1 792 

1 811 

1 689 

^ «s 

•• 

B. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

1 994 

2 563 

1 268 

3 574 

3 570 

2 619 


115 Renten“) DM/ha LF 

364 

441 

241 

378 

355 

293 


ExlMuterung der PuQnoten eul Seit« 114 
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Deutsdier Bundestag — 7> Wahlperiode 


Schleswig-Holstein Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0), oberes (-»-) und unteres (-) Viertel 


Kennwert \ Betriebsfonn - , . . .... 

Nennwert \ Betnebsgröne in 1000 DM STBE') • 

0 


Veredelungsbeiriebe 

50 und mehr 
+ 



l 21ahl der Betriebe 


13 


3 

4 


2 Standardbetriebseinkommen lOOODM/Betr. 

79.1 


69,5 

93,1 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ... 

ha 

42,62 


36,30 

44,11 


4 darunter: Pachtland 

% 

18,5 


21,4 

17.1 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 340 


1 152 

1 026 


6 AK-Besatz AK/lOO ha LF 

5,65 


5,77 

4.76 

t» 

B 

7 darunter; Familienarbeitskräfte 

% 

51,5 


57.4 

50,0 

« 

8 AK Je Betrieb AIC^BeU. 

2.41 


2,09 

2,10 

01 

3 

9 Dauergrünland 

%LF 

7,1 


17.6 

6.8 


10 Hackfrüchte 

% AF 

2.4 


1.5 

1.8 

<Q 

11 Ackerfutter 

f« 

4,2 


11,8 

3,0 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

14,7 


37.1 

5.5 


13 dar,; Milchkühe 


4,4 


19.0 

0,0 


14 Schweine 

fl 

142,7 


155,6 

163,2 


15 Sonst. Vieh 

- 

0.4 


0,0 

0.0 


16 Nutzvieh 

.. 

157,8 


192.6 

168,7 


17 Getreide — 

dl/ha 

42,4 


45,3 

36,7 

l| 

18 Kartoffeln 


0 


0 

0 


19 Zuckerrüben 

*« 

455 


492 

0 


20 Milchleistung kg/Kuh 

4 512 


4 512 

0 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

265 


0 

0 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 


0 

0 


23 Wirtschaftsgebäude 


405 


748 

442 

0 

24 Maschinen und Geräte 


286 


567 

201 


25 Vieh 

•1 

138 


469 

“20 

> 

s 

26 Bruttoinvestitionen 


828 


1 784 

623 


27 NettoinvesUtionen 

i* 

542 


1 408 

379 


28 Bodenerzeugnisse 

r# 

898 


818 

1 051 


29 dar.: Getreide. Hülsen-. Ölfrüchte ....... 

ff 

832 


782 

1 049 


30 Zuckerrüben 

ff 

35 


36 

0 

a 

31 Tierische Erzeugnisse 

14 

8 026 


9 413 

7 335 


32 dar.: Milch 


86 


371 

0 

« 

M 

.fi 

33 Schweine-, Ferkel verkauf 

V. 

7 327 


8 883 

7 111 

flO 

34 Wald. Sonstiges^) 

fl 

409 


468 

382 


35 Bare Einnahmen 


9 333 


10 699 

8 768 


36 Bestandsver.. Eigenverbr.. Naturall. .. 

»• 

167 


497 

-17 


37 Betriebsertrag 

II 

9 500 


11 196 

8 751 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

*• 

415 


371 

424 


39dar.: Schädlingsbekämpfungsm. 

,, 

59 


52 

51 


40 Handelsdünger 

f* 

244 


212 

255 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

II 

6 109 


6 729 

6 230 


42 dar.: Futtermittel 

• • 

4 018 


4 824 

4 162 

T3 

43 Arbeitshilfsmittel 

• i 

57t 


548 

592 

« 

% 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

tl 

197 


111 

243 

9 

a 

45 Abschreibung Maschinen 

4» 

189 


228 

155 

3 

.e 

46 Treibstoffe, öle. Fette 


48 


33 

53 

X 

47 Sachaufwand 

44 

7 526 


7 967 

7 814 

BQ 

48 dar.: Unterh. Wlrtschaftsg. u. Grundv. 

• i 

138 


108 

206 


49 Abschr. Wutschaftsg. u. Grundv. 

44 

97 


148 

89 


50 Betriebssteuern 


41 


37 

37 


51 Fremdlohnaufwand 

«t 

294 


215 

242 


52 Unfallversicherung 


11 


10 

11 


53 Betriebsaufwand 

44 

7 873 


8 229 

8 104 


54 Lohnansatz^l 

• 4 

496 


539 

408 


55 Arbeitsaufwand^) 

•• 

802 


763 

662 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode DrUCkS3Ch0 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( + ) und unteres ( 

Schleswig-Holstein 

— ) Viertel 

^ , X Betriebsform ................ 

Kennwert \ Betriebs^öße in 1000 DM STBE') 

0 

Veredelungsbetriebe 
50 und mehr 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 292 

4 080 

3 848 

57 Vieh 

2 387 

2 934 

2 536 

58 Maschinen und Geräte ,« 

949 

1 003 

751 

59 Umlaufkapitai 

3 238 

3 419 

3 266 

^ 60 Aktivkapital .4.* — 

10 866 

11436 

10 402 

^ " 

= 61 Aktivkapital DM/ AK 

192 327 

198 20 s 

218 521 

< 62 Maschinenkapitdl * ,« 

16 805 

17 388 

15 786 

63 Boden u. Gebävdekapital % des Aktivkap. 

39.5 

35.7 

37.0 

64 Vieh u. Maschinenkapital 

30.7 

34.4 

31,6 

65 Umlaufkapitai „ 

29,8 

29,9 

31.4 

66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

1 273 

1003 

1 560 

S 67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

188 

0 

53 

Cg 68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

2 288 

2 642 

1 677 

"it 69 Fremdkapital*) 

3 750 

3 644 

3 291 

5 ^ 70 Guthaben und Forderungen 

390 

659 

277 

1 = 71 21insen „ 

204 

191 

157 

2 72 21insen % d. Fremdkap. 

5.4 

5.2 

4.8 

73 Pacht DM/ha Pacht«. 

333 

339 

330 

74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 933 

3 192 

900 

f 75 Belriebseinkommen DM/ AK 

34 204 

55 313 

18 913 

S 76 Arbeitsertrag 

27 472 

48 376 

11 265 

« 77 Reinertrag DM/ha LF 

1 131 

2 428 

238 

78 Reinertrag % d Aktivkap. 

10.4 

21.2 

2.3 

79 Betriebseinkommen DM/Untern. 

82 371 

115 864 

39 711 

80 — Fremdlohnaufwand 

13 036 

8 143 

n 184 

81 — Pachtaufwand „ 

2 952 

2 307 

3 764 

82 ~ Fremdkapital zinsen 

8 709 

6 939 

6 940 

1 83 Pacht- u. Tlinserträge 

1 143 

624 

882 

1 84 vom Verpächter getr. Aufw „ 

0 

0 

0 

% 85 « Gewinn 

58 817 

99 299 

18 705 

» 86 Gewinn DM/Fam.-AK 

47 420 

82 637 

17 818 

'2 87 Arbeitsertrag Unternehmen „ 

39 369 

74 597 

7 645 

88 Gewinn DM/ha LF 

1 380 

2 735 

424 

^ 89 Gewinnrate Gew, % d. Untem.-Ertr. 

14.5 

24.4 

4.8 

5 90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

B 

244 

692 

- 228 

i ^ 91 Vergleichsreineinkommen’*) , DM/Fam.-AK 

47 662 

82 901 

17 978 

1 1 » 92 Vergleichslohn'O 

23 252 

23 444 

24 170 

E 93 21insansatz f. Eigenkapital^) 

8 049 

7 992 

10 182 

e 5*^ 

a 94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

± B 

31 301 

31 436 

34 352 

V » 95 Abstand*) 

16 361 

51 465 

- 16 374 

^ 96 Abstand»«) % 

52.3 

163,7 

-47,7 

97 Gewinn DM/Fam. 

58 817 

99 299 

18 705 

98 + Einkünfte aus selbst Tätigkeit 

0 

0 

0 

99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

64 

0 

15 

» 100 -»-Renten 

204 

0 

686 

1 101 - Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk „ 

0 

0 

0 

Z 102 Einkommen aus Erwerbstätlgkeit ...... „ 

59 086 

99 299 

19 406 

1 103 Einkommen aus Erwerbstät. DM/Fam.-AK 

47 636 

82 637 

18 486 

Z 104 sonstige Einkünfte DM/Fam, 

3 163 

1 476 

3 576 

105 = Gesamteinkommen ., 

62 249 

100 776 

22 982 

106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbs!. je Fam. 

0.00 

0.00 

0.00 

107 Haushaltspersonen 

3.3 

3.7 

3.5 

108 Einkommensteuer DM/Fam. 

4 303 

5960 

1 847 

109 Sonstige persönliche Steuern 

283 

760 

102 

1 gt 110 Persönliche Steuern 4 » 

r. ■« 

4 586 

6 720 

1 949 

»5 1 1 1 Vermögensabgabe „ 

320 

400 

266 

■Ü £ 

i * 112 Kranken-» Renten vers.. Alterskasse 

5 400 

11 106 

3 272 

lg 113 Lebensversicherung 

2 303 

1 423 

1 884 

£ 114 Altenteil (baru. unbar) „ 

l 526 

1 630 

2 289 

115 Renten*») DM/ha LF 

233 

292 

337 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Schleswig-Holstein Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0). oberes ( + ) und unteres (-1 Viertel 


Kennwert \ Belrlebsform 

iv.ennwen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBH*) 

0 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

20 bis 50 50 und mehr 

4* - 0 -K - 


1 Zahl der Betriebe 

48 

12 

12 

41 

10 

11 


2 Standard betriebsainkommen 1000 DM/Betr. 

38,5 

37,9 

36,1 

88.2 

102,6 

110,6 


3 LandwirtschaitUch genutzte Fläche ha 

33,40 

30,12 

34,28 

76.09 

86,72 

96,42 


4 darunter; Pachtland % 

23,1 

27,8 

14,2 

23,8 

16,4 

28,5 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 434 

1437 

1 410 

1 454 

1 542 

1 362 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

4,93 

5,63 

5,08 

4,94 

4,50 

4,86 

Ol 

e 

7 darunter: Familienarbeitskrälte % 

76,7 

73.5 

79.1 

35,0 

25,3 

25,1 

« 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.65 

1,70 

1.74 

3,76 

3,90 

4,69 

a 

9 Dauergrünland % LF 

28,1 

26,0 

25,8 

24,4 

26,0 

21,3 


10 Hackfrüchte % AF 

8.7 

lO.l 

7.2 

10,1 

7,4 

7,8 

M 

m 

1 1 Ackerfutter „ 

12,6 

12.1 

12,2 

13,9 

10,5 

15,3 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

85.8 

82,8 

71,7 

80,1 

76,6 

80,2 


13 dar.; Milchkühe 

47.4 

51,7 

39,0 

40,9 

34,2 

47,8 


14 Schweine 

41.1 

58,4 

28,8 

40,4 

50,0 

35.8 


15 Sonst. Vieh „ 

0.3 

0.3 

0,6 

0.9 

0,6 

0,0 


16 Nutzvieh 

127,2 

141,5 

101.1 

121.3 

127,2 

116,0 


17 Getreide dl/ha 

40,2 

43.1 

36,2 

41,9 

44,2 

41,9 

O & 

18 Kartoffeln „ 

250 

214 

283 

186 

0 

0 


19 Zuckerrüben 

416 

304 

467 

425 

394 

429 

*2 £ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 368 

4 454 

4 035 

4 657 

4 868 

4 523 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

175 

222 

164 

193 

205 

0 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

480 

0 

0 

0 

0 

0 


23 Wirtschaftsgebäude 

365 

268 

91 

373 

608 

204 

o 

24 Maschinen und Geräte 

278 

383 

175 

294 

293 

323 


25 Vieh 

27 

-24 

62 

73 

148 

5 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

1 150 

626 

328 

739 

1 049 

532 


27 Nettoinvestitionen 

891 

308 

91 

457 

820 

265 


28 Bodenerzeugnisse 

598 

667 

636 

805 

861 

806 


29 dar.; Getreide, Hülsen -.Ölfrüchte 

519 

565 

529 

630 

683 

678 


30 Zuckerrüben 

42 

49 

35 

138 

93 

128 

Ol 

31 Tierische Erzeugnisse 

3 480 

5 097 

2 302 

3 479 

4 109 

3 097 

£ 

32 dar.: Milch 

943 

1 040 

682 

835 

734 

938 

t» 

» 

JO 

33 Schweine-, Ferkel verkauf „ 

1 937 

3 474 

1 086 

2 029 

2 659 

l 711 

Z 

OB 

34 Wald. Sonstiges^ 

239 

324 

221 

331 

270 

367 


35 Bare Einnahmen 

4 317 

6 088 

3 159 

4 616 

5 239 

4 270 


36 Bestandsver.« Eigenverbr., Naturall 

69 

11 

99 

100 

177 

30 


37 Betriebsertrag 

4 386 

6 099 

3 258 

4 715 

5 416 

4 300 


38 Spezialaufw, der Bodenproduktion ... 

390 

377 

419 

437 

405 

440 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

48 

42 

45 

69 

71 

72 


40 Handelsdünger 

255 

246 

278 

277 

243 

283 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

2017 

3 026 

1303 

2064 

2 652 

1 865 


42 dar.: Futtermittel ., 

l 406 

t 849 

970 

1 392 

1 660 

1 316 


43 Arbeitshilfsmittel 

499 

514 

520 

477 

442 

470 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

174 

181 

198 

183 

169 

178 

a 

45 Abschreibux^ Maschinen „ 

179 

190 

161 

149 

148 

150 

8 

46 Treibstoffe, Oie, Felle 

28 

28 

31 

39 

38 

53 

z 

47 Sachaufwand 

3 215 

4 188 

2 565 

3 341 

3 831 

3 215 

IQ 

48 dar.: Untcrh. Wirtschaflsg. u. Grundv. 

85 

53 

74 

84 

77 

87 


49 Abschr. Wirtschaflsg. u. Grundv. „ 

69 

74 

76 

92 

80 

98 


50 Betriebssteuem 

68 

50 

47 

55 

64 

49 


51 Fremdlohnaufwand „ 

99 

127 

69 

411 

407 

532 


52 Unfallversicherung „ 

10 

10 

10 

10 

10 

10 


53 Betriebsaufwand 

3 392 

4 375 

2 692 

3 816 

4 312 

3 806 


54 Lohnansatz^) ,, 

631 

661 

642 

380 

275 

349 


55 Arbeitsaufwand'*) 

741 

798 

721 

800 

692 

891 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 19?3/74 Streuung der Ergebnisse Schleswig- Ho Istelo 

Durchschnitt (0 ), oberes ( + ) und unteres ( — ) Viertel 


\ Belriebsform . 

Kennwert ^ Betriebsgröfle in 1000 DM STBE’I 

0 

Landwirtschaftliche 
20 bis 50 
+ — 

Gemisch Lbe triebe 

50 und mehr 

0 + - 


56 Boden und Wlrtschattsgebätide „ DM/ba LF 

4 528 

4 546 

4 364 

4 330 

4 446 

4 165 


57 Vteh 

2 012 

2 222 

l 805 

1 919 

2 001 

1 836 


58 Maschinen und Geräte „ 

903 

1 002 

923 

752 

728 

750 


59 Umläuf kapital — 

1 596 

1 993 

1 310 

1571 

1 682 

l 533 


60 Aktivkapital „ 

9 113 

9 764 

8 202 

8 572 

8 857 

8 283 

ff 

61 AJttivkapiial * DM/AK 

184 953 

173 420 

161 454 

173 525 

196 825 

170 432 

< 

62 Maschmenkapital 

19 935 

17 802 

18 163 

15 227 

16 174 

15 424 


63 Boden u. Gebändekapital % des Aktivkap. 

49,7 

46,6 

53,2 

S0.5 

50.2 

50,3 


64 Vteh u. Maschmenkapital 

32,3 

33.0 

30.0 

31.2 

30.8 

31,2 


65 Umlanfkapital 

17.5 

20,4 

16.0 

18.3 

19,0 

18,5 


66 Kurzfristige VeThindlichkeiten ... DM/ha LF 

1 097 

758 

t 960 

1 052 

1 054 

1 160 

c 

V 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

196 

25 

390 

262 

151 

255 

c 

60 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 936 

l 715 

2 441 

3 100 

1 117 

613 

— ; x> 

9 ^ 

69 FremdkapitaPi 

3 228 

2 490 

4 792 

2 414 

2 322 

2 228 

1 = 

70 Guthaben und Forderungen ...... ......... ,, 

471 

556 

445 

658 

540 

806 


71 Zinsen 

201 

137 

400 

120 

1X2 

108 


72 Zinsen — %d. Fremdfcap. 

6,2 

5.5 

8,5 

5.3 

4,8 

4,8 


73 Pacht DM/ha Pachtft. 

291 

259 

246 

292 

303 

313 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 103 

1 081 

645 

1 320 

1522 

1 036 

£ 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

22 302 

33 057 

12 702 

26 721 

33 814 

21 326 


76 Arbeitsertrag — *, 

15 909 

26 988 

7 051 

20 640 

26 925 

15361 


7? Reinertrag DM/ha LF 

363 

1 063 

-76 

520 

830 

145 


78 Reinertrag % d Aktivkap, 

4.0 

10,9 

-0,9 

6,1 

9,4 

1,0 


79 Betriebsainkominen DM/Untem, 

36 654 

56054 

22 117 

100 441 

131 961 

99 932 


80 - Fremdlohnaufwand „ 

3 651 

4 12? 

2 704 

31 905 

36 167 

52 301 


81 - Pachtaufwand ,* 

2 579 

2 288 

1749 

5 131 

5 222 

7 232 


02 - Fremdkapitalzinsen 

6 705 

4 131 

13 996 

9 770 

9 691 

10 36? 

c 

« 

83 + Pacht- u. Zinserträge ,, 

089 

458 

637 

t 766 

l 701 

4 740 


84 + vom Verpächter getr. Aufw 

SO 

0 

0 

0 

0 

0 


85 = Gewinn 

24 889 

45 966 

4 314 

55 330 

02 662 

34 78t 

b 

06 Gewinn DM/Fam.-AK 

19714 

36 064 

3 130 

42 032 

83 611 

29 569 


07 Arbeitsertrag Unternehmen 

14 649 

31 397 

307 

30 326 

64 170 

13 692 


08 Gewinn ..... DM/ha LF 

745 

1 526 

126 

121 

953 

361 

Ol 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern .-Ertr. 

16.9 

25.0 

3,8 

15.3 

17,5 

0,3 

K 

9 

C . 

90 Eigenkapital Veränderung .......... DM/ha LF 

716 

556 

- 132 

346 

553 

112 


9t Vergleichsreineinkommen^l DM/Fam.-AK 

20 094 

37 343 

3 400 

42 418 

84 376 

30 339 

g iC 

E = ^ 

92 Vergleichslohn^ 

22 596 

22 947 

21923 

25 017 

29 275 

26 659 

1 

93 Zimansatz f. Eigenkapita]‘i 

5 050 

5 547 

2 822 

It 584 

19 479 

15 927 

* ** 

13 

±1 

94 Summe d. Vergleichsansätze ............. 

27 646 

28 494 

24 745 

36 601 

40 754 

42 506 


95 Abstand®) * n 

-7 551 

8 848 

-21 257 

5 816 

35 622 

- 12 247 

> 

96 Abstand“) % 

-27,3 

31,1 

-85,9 

15.9 

73,1 

-28,8 


97 Gewinn DM/Fam. 

24 009 

45 966 

4 314 

55 330 

82 662 

34 701 


90 + Einkünfte aus selbst. Täügkeil „ 

332 

0 

0 

7 

32 

0 


99 + Einkünfte aus unseibst. Tätigk. *♦*... n 

150 

0 

317 

05 

0 

0 


100+ Renten „ 

313 

0 

360 

936 

317 

509 

1 

101 - Aufw. f. sei bst. /un selbst, Tätigk 

205 

0 

683 

0 

0 

0 

b 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

25 506 

45 966 

4 308 

56 338 

83 011 

35 290 

E 

103 Einkommen aus Erwerbstät, .. DM/Fam.-AK 

19 960 

36 864 

3 109 

42 013 

03 964 

30 002 

s 

h 

£ 

104 + sonstige Einkünfte OM/Fam. 

9 074 

12 541 

12 381 

0 672 

1? 149 

5 280 

a 

Li 

105 = Gesamtejnkommen 

34 501 

58 507 

16 689 

65 030 

100 159 

40 570 


106 Arbeitski. m, außerbeti. Erwerbsl. .. je Fam. 

0.02 

0,00 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 


107 Haushajtspersonen 

3.6 

2.9 

3.6 

3.1 

3,9 

LS 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

772 

262 

547 

5 323 

3 992 

2 537 


109 Sonstige persönliche Steuern 

99 

30 

49 

715 

S85 

442 

B 

1 cn 

» 'S 

1 10 Persönliche Steuern 

871 

292 

596 

6 038 

4 576 

2 900 


Ul Vermögensabgabe „ 

145 

118 

259 

762 

1 384 

730 ! 

üiä 

's 

112 Kranken-. Rentenvers,, Alterskasse ... h 

2 409 

2 364 

2 631 

3 918 

3 630 

3 789 

* s 
eg 

113 Lebensversicherung 

1 102 

1 005 

1092 

2 804 

2 881 

1775 

b 

fi. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) ......... 

1 644 

1 167 

I 435 

2 947 

3 272 

3 536 


115 Renten“) DM/ha LF 

320 

252 

272 

252 

245 

238 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 1 . Wahlperiode 


Niedersachsen Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0). oberes ( + ) und unteres \ — ) Viertel 


kr«iar,wr>ri \ BeUjebsforiTi 

Kennwcri ^ Betriebsgröße tn JOOO DM STBE‘) 

0 

Marktfruchtbaubetliebe 

6 bis 13,5 

+ 0 

20 bls.50 
+ — 


1 Zahl der Betriebe 

20 

5 

5 

175 

43 

44 


2 Standardbetriebselnkommeit 1000 DM/Betr. 

7.9 

lO.l 

4,7 

38.2 

41,4 

39.1 


3 Landwirtschafülch genutzte Fläche ha 

18,43 

20.66 

13.53 

33,08 

35p20 

37,29 


4 darunter: Pachtland % 

33,2 

16,6 

38.8 

27,5 

25,7 

24.1 


5 Vergieichsweri DM/ha LF 

976 

t 006 

831 

1 732 

1 872 

1 428 


6 AK-BesaU AK/tOOha LF 

7.20 

6,28 

7,83 

5,00 

4.46 

4.50 

Ol 

c 

7 darunter: Famiüenarbeitskräile % 

96,0 

99.4 

84,2 

79,2 

73,5 

78,4 

"5 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.33 

1,30 

1,06 

1,69 

1,57 

1.6B 

“ 

•s 

9 Dauergrünland % LF 

50.3 

49.9 

56.1 

14.8 

13,1 

18,9 


10 HackJrüchie % AF 

6p7 

6,0 

3,2 

23,0 

25,4 

23.2 


11 Ackerfutter, 

5.7 

6,9 

4p8 

0,8 

0,3 

0,5 


12 Rindvieh,, GV/tOOhaLF 

19.3 

28,0 

12,7 

42,3 

40,8 

41,0 


13 dar.: Milchkühe „ 

5p 1 

3.8 

4,2 

17,8 

16,4 

13.2 


14 Schweine *» 

8,6 

11.9 

12.1 

15.3 

16,5 

13,4 


15 Sonst. Vieh ,> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0,9 

0,3 


16 Nutzvieh „ 

27,9 

40,0 

24,8 

58,2 

58,2 

54,6 


1? Getreide dt/ha 

35,9 

38,9 

34,2 

40.2 

42.2 

34,6 

9 1 

18 Kartoffetn 

210 

233 

194 

248 

277 

233 

S.I 

1 9 Zuckerrüben it 

44B 

464 

0 

413 

446 

364 


20 Milchleistung kg/Kuh 

3 056 

0 

0 

4 219 

4 351 

3 887 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

t 270 

1 900 

1 086 

287 

332 

261 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

0 

0 

07 

88 

4 

£ 

23 Wirtschaftsgebäude 

247 

25 

735 

104 

79 

118 

5 

24 Maschinen und Geräte ^ 

338 

109 

392 

277 

345 

258 

w 

25 Vieh pp,.,,. „ 

- 116 

- 524 

-19 

-53 

-41 

-31 

> 

26 BruUoinvestitionen 

468 

- 390 

1 108 

415 

471 

349 


27 Nettoinvestitionen 

200 

- 642 

658 

57 

154 

-86 


28 Bodenerze ugnJsse ^ 

403 

279 

170 

1 288 

1 512 

1 057 


29 dar,r Getreide. Hülsen -.Ölfrüchte „ 

266 

158 

139 

659 

714 

533 


30 Zuckerrüben 

98 

102 

0 

413 

500 

293 

Dt 

«V 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 956 

4 457 

2 169 

1 564 

1 530 

1 349 


32 dar.: Milch 

036 

805 

749 

319 

290 

228 

w 

ä 

33 Sch weine-p Ferkel verkauf ,, 

1 236 

2 096 

629 

721 

724 

590 

b 

n 

34 Wald. Sonstiges^) pp.,..». „ 

289 

528 

209 

278 

420 

201 


35 Bare Einnahmen 

3 647 

5 264 

2548 

3 130 

3 461 

2 607 


36 Besten dsver, , Eigenverbr . . N aturall . „ „ 

-41 

- 449 

59 

7 

38 

2 


37 Betriebsertrag 

3 606 

4 815 

2 60? 

3 137 

3 499 

2 609 


38 Spezialaufw, der Bodenproduktion 

278 

329 

238 

455 

471 

454 


39dar.i Schädlingsbekämpfungsm ,, 

27 

23 

14 

76 

83 

74 


40 Handelsdünger „ 

208 

244 

197 

267 

271 

269 


41 Spezialaufwand der Viehhai tung 

1 323 

1 641 

l 141 

776 

656 

792 


42 dar.; Futtermittel 

1 028 

1 283 

853 

461 

398 

480 

’C 

43 Arbeitshilfsmlttel 

545 

568 

617 

546 

526 

556 , 

ig 

44 dar.i Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

175 

18B 

223 

175 

156 

196 

’S 

45 Abschreibui^ Maschinen 

101 

190 

226 

231 

238 

222 

ed 

4 6 Trei b Stoffe . Öle . Fette * p , » 

30 

40 

27 

48 

47 

45 

* 

47 Sachaufwand 

2 442 

2 607 

2 352 

2 032 

1 937 

2 066 

«a 

48 dar.; Unterh. Wirtschaf tsg, u, Grund v. 

62 

56 

87 

72 

71 

79 


49 Abschr Wirtschaftsg. u. Grundv. 

58 

62 

92 

50 

55 

50 


50 Betrieb ssteuem „ 

95 

54 

166 

76 

72 

79 


51 Fremdlohnaufwaad . — 

14 

23 

25 

102 

112 

95 


52 Unfallversicherung „ 

17 

22 

19 

17 

17 

16 


53 Betrieb sauf wand 

2 568 

2 907 

2 562 

2 227 

2138 

2 258 


54 Lohnansaiz^) 

996 

902 

990 

690 

617 

610 


55 Arbeitsaufwand-*) .. 

1 026 

947 

1034 

809 

746 

720 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Niedersachsen 

Durchschnitt (0 oberes ( -f ) und unteres ( - ) Viertel 


\ Betnebslorm ... . 

nennwen \ Betriebsgröße m 1000 DM STBE') 

0 

Marktfruchtbaubetriebe 
6 bis 13,5 

4- - 0 

20 bis 50 
-f — 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 704 

3998 

3 580 

4 791 

4 899 

4 363 


57 Vieh 

442 

633 

387 

924 

920 

870 


58 Maschinen und Geräte „ 

883 

1 120 

967 

1 119 

1 206 

1 048 


59 Umlaufkapital ..... „ 

1 470 

1 635 

1 499 

1 246 

1 172 

1 224 

a. 

« 

60 Aktivkapital 

6 499 

7 385 

6 433 

8 080 

8 197 

7 504 

> 

61 AkUvkapital DM/AK 

90 259 

117 600 

82 teo 

161 592 

183 789 

166 752 

< 

62 MoschmenkapitaJ 

12 263 

17 827 

12 347 

22 373 

27 036 

23 280 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

57,0 

54.1 

55,6 

59.3 

59,8 

58.1 


64 Vieh u. Maschinenkapital „ 

20.4 

23,7 

21.0 

25.3 

25,9 

25,6 


65 Umlaufkapital 

22,6 

22,1 

23,3 

15.4 

14.3 

16.3 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten .. DM/ha LF 

430 

69 

537 

661 

331 

1 155 

e 

M 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

101 

0 

0 

200 

158 

263 

c 

68 Langfristige Verbindlichkeiten ♦, 

I 584 

1 838 

1 178 

1 204 

1 131 

1 052 

^ Si 
t w 

S ^ 

aa- 
1 = 

69 Fremdkapital^l „ 

2 115 

1 907 

1 716 

2 065 

1 620 

2 470 

70 Guthaben und Forderungen 

584 

1 240 

514 

565 

1 098 

400 

1 = 

7 1 Zinsen 

92 

62 

156 

122 

63 

205 

ft« 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.3 

3.3 

9.1 

5.9 

3.9 

8.3 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

268 

493 

161 

289 

318 

238 


74 Belriebseinkommen DM/ha LF 

l 069 

1 954 

89 

1 029 

l 490 

462 

2 

■n 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

14 852 

31 112 

1 141 

20 570 

33 399 

10 262 


76 Arbeitsertrag 

11693 

26 996 

-1 735 

14 915 

26 966 

4 426 

ca 

77 Reinertrag DM/ha LF 

43 

1 007 

- 945 

220 

744 

- 259 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

0.7 

13,6 

-14,7 

2.7 

9.1 

-3.4 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

19 704 

40 361 

1 209 

34 843 

52 432 

17 221 


80 - Fremdlohnaufwand 

568 

934 

598 

4 029 

4 527 

4 137 


81 - Pachtaufwand 

1 339 

1 102 

658 

2 623 

3 136 

2 387 


82 - Fremdkapitalzinsen 

1 691 

1 283 

2 105 

4 138 

2 244 

7 629 

c 

V 

83 4- Pacht- u. Zinserträge 

401 

890 

255 

1 204 

2 424 

960 

E 

3Z 

84 4 vom Verpächter getr Aufw 

263 

88 

323 

327 

209 

364 

O 

e 

85 = Gewinn ; 

16 770 

38 020 

-l 575 

25 585 

45 157 

4 392 

b 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

13 171 

29 495 

-1 766 

19 072 

39 114 

3 337 

e 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

11 211 

26 631 

-3 875 

14 318 

32 681 

-1 225 


88 Gewinn DM/ha LF 

910 

1 840 

- 116 

755 

1 283 

118 

ot 

89 Gewinnrate Gew, % d. Untern. -Ertr. 

25,1 

37,9 

- 4.4 

23.8 

36.0 

4.5 

c 

s 

c 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 


— 

— 

82 

419 

- 347 

u 

«> 

s ? 

9t Vergleichsreineinkommen*) DM/Fam.-AK 

13 545 

29 737 

-1 282 

19610 

39 798 

3 721 

O 2-» 

92 Vergleichslohn ^1 „ 

20 875 

21 965 

20 067 

22 494 

23 249 

22 685 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital^) „ 

1 966 

2 865 

2 107 

4 752 

6 321 

4 556 

•X • >9r 
S 45 
r: u c: 

- E 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

22 841 

24 829 

22 174 

27 246 

29 571 

27 241 

b 

> 

95 Abstand’) 

-9 296 

4 908 

-23 456 

-7 635 

10 228 

-23 520 

96 Abstand«*) % 

-40,7 

19,8 

- 105,8 

-28,0 

34.6 

-86.3 


97 Gewinn DM/Fam. 

16 770 

38 020 

-1 575 

25 585 

45 157 

4 392 


98 4- Einkünfte aus selbst Tätigkeit 

1 337 

0 

3 274 

12 

11 

43 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Taligk 

12 949 

13 825 

21 697 

2 164 

1 496 

3 283 

_b 

100 4- Renten „ 

520 

0 

161 

301 

240 

557 

E 

1 01 - Aufw. f . selbst ./unselbst. Tätigk 

26 

0 

0 

36 

l 

138 

b 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit „ 

31 550 

51 844 

23 557 

28 027 

46 904 

8 138 

S 

£ 

b 

103 Einkommen aus Erwerbstät. DM/Fam.-AK 

23 497 

34 300 

26 414 

20 080 

39 624 

5 738 

b 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

2 041 

37 

4 731 

2414 

l Sil 

3 265 

3 

105 = Gesamteinkommen „ 

33 591 

51 882 

28 289 

30 441 

48 414 

11403 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,07 

0,22 

0,00 

0,05 

0.03 

0,10 


107 Haushaltspersonen „ 

3,7 

3.0 

3.9 

4.1 

4,3 

4.2 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

8 809 

9 506 

14 710 

2 538 

2 606 

3 142 


109 Sonstige persönliche Steuern 

77 

75 

100 

220 

295 

182 

a * 

b ^ 

1 10 Persönliche Steuern 

8 885 

9 581 

14 609 

2 758 

2 901 

3 324 

Jg* 

111 Vermögensabgabe 

67 

66 

39 

523 

608 

500 

b 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse 

1 783 

1 840 

1 389 

2 830 

3 058 

2 656 

w J» 

1 13 Lebensversicherung 

344 

773 

119 

l 256 

1 353 

1 206 

b 

0. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

257 

0 

154 

1 727 

2 357 

1 387 


1 15 Renten") DM/ha LF 

91 

0 

74 

331 

435 

242 
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Deiitsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Niedersachsen Wirtschaftsjahr td73/74 

Slreutmg der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 oberes ( + ) und unteres ( ^ ) Viertel 


\ ßetriebsform 

\ Betriebsgrößf^ in 1000 DM STBE*) 

0 

Mai ktfruchtbetr lebe 

50 und mehr 


1 Zahl der Betriebe 

176 

44 

44 

2 Standardbetriebseinkommeri 1000 DM/Betr. 

79.7 

100.0 

69,7 

3 Landwütschaftlich genutzte Flädie .„ha 

69,34 

84,71 

62,97 

4 darunter ^ Pachüand % 

28,2 

16.5 

32,3 

5 Vergleichswert DM/ha LF 

t 787 

2 151 

1 549 

6 AK-Besatz AK/^lOOha LF 

4,00 

4,D5 

4.41 

t 7 damnter: Familien arbeitskräfte % 

45,7 

32,1 

51,0 

B 8 AK je Betrieb AK/Betr, 

2,77 

3.43 

2,78 

3 9 Dauergrünland % LP 

n.f 

4,7 

16.5 

1 10 Hackfrüchte % AF 

25J 

28,3 

25.5 

i 1 1 Ackerfutter ,, 

m 

0,5 

0,0 

1,2 

n Rindvieh GV/lOO ha LF 

27,7 

12,9 

37,9 

13 dar.: Milchkühe 

11,3 

4.7 

17,4 

14 Schweine 

16J 

15,5 

13,7 

l-iS Sonst-. \^ieh 

1.0 

0.5 

0,4 

16 Nutzvieh 

45,4 

28,9 

51,9 

17 Getreide dt/ha 

40,2 

45,0 

36,2 

^ Br 18 KartoffeLoi pf 

278 

324 

268 

«p 1 19 Zuckerrüben 

409 

454 

565 

3 

2 5 20 Milchleistung kg/Kuh 

4 519 

4454 

4 598 

21 Legeleistung Slck/Legehenne 

203 

198 

201 

22 Bodenzukäufe DM/ha UF 

47 

63 

84 

1 23 Wirtschaftsgebäude 

67 

81 

90 

B 24 Maschinen und Geräte 

302 

371 

186 

S 25 Vieh „ 

-4 

-16 

-12 

c 26 Bruttoinveetitionen ** 

413 

499 

348 

27 Nettoinvestitionen „ 

99 

154 

77 

28 Bodenerzeugnlsse „ 

l 554 

2 081 

1271 

29 dar.: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte ** 

747 

982 

609 

30 Zuckerrüben „ 

505 

719 

396 

y 31 Tierische Orzeugnisse 

1276 

1 071 

1 276 

r 32 dar.: Milch i, 

225 

99 

344 

at 33 Schweine-p Ferkelverkauf .......... ,, 

iO 

702 

693 

508 

1 34 Wald, Sonstiges^! ..... 

278 

314 

233 

35 Bare Einnahmen „ 

3 103 

3 465 

2780 

36 Bestandsvei., Eigenverbr ^ NaturaU. ,* ,, 

16 

-4 

13 

37 Betriebsertrag 

3 124 

3 462 

2 798 

38 Spezialau^w. der Bodenproduktion .p* 

522 

576 

510 

39 dar.t ScbädUngsbekämpfungsm. ^ 

98 

126 

81 

40 Handelsdünger 

292 

306 

297 

41 Spazialaufwand der Viehhaltung ...... ,, 

659 

517 

722 

42 dar.! Futtermittel t, 

392 

287 

458 

'S 43 Arbeitshitfsmittel ,, 

495 

500 

498 

« 44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

166 

156 

188 1 

■3 45 Abschreibung Maschinen 

215 

242 

193 

3 46 Treibstoffe, Öle. Fette p. 

43 

47 

36 

t 47 Sachaufwand 

1 928 

1 851 

1 985 

® 48 dar.; Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

74 

71 

79 

49 Abachr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

50 

55 

46 

50 Betriebssteuem 

66 

76 

60 

51 Fremdlohnaufwand 

298 

420 

284 

52 Unfall versicheiung „ 

15 

16 

14 

53 Betriebsaufwand 

2 30Ö 

2 363 

2 343 

54 Lohnansatz^l p, 

386 

330 

419 

55 Arbeitsaufwand'*) 

699 

767 

718 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Niedersachsen 

Durchschnitt (0), oberes und unteres ( — ) Viertel 


\ Betriebslorm . , . ^ ^ , 

eri \ öeuiebsgröße in 1000 DM STBE^) 


0 

Mar ktf ruchtb etriebe 

50 und mehr 
+ 



56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 


4 543 

4 795 

4 379 


57 Vieh 


716 

449 

B24 


58 Maschinen und Geräte „ 


1 130 

I 376 

984 


59 Umlauf kapital 


l 082 

1 078 

1 121 

Ti 

ä 

m 

60 AküvkapUal „ 


7 471 

7 698 

7 308 


61 Aicllvkapltal .»....»ü*. -***.*,*».-*, DM/AK 


106 77) 

190 063 

165 723 

< 

62 Maschmenkapital .*«.,*..*.*,*. „ 


28 242 

33 972 

22 324 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 


60.8 

62,3 

59,9 


64 Vieh u. Möschinenkapital „ 


24,7 

23,7 

24,7 


65 Umlaufkapiial *, 


14.5 

14,0 

15.3 


66 KurzfrisUge Verbindlichkeiten .. DM^ha LF 


664 

368 

1 133 

c 

» 

67 Mittelfristige Verb in dl ichk eiten ,, 


168 

147 

212 

N 1 

£ 

ZLJ* 

68 Langfristige Verbindliöikeilen 


911 

653 

1 255 

69 Fremdkapital®) 


1 743 

1 169 

2 600 

fl*®- 

5 £ 

70 Guthaben und Forderungen -.„*.».-*,. 1 .. 


567 

765 

377 




103 

5,9 

4! 

3,5 

183 

7.0 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 



73 Pacht DM/ha Pachdl. 


288 

328 

270 


74 Be trieb sei nkommen DM/ha LF 


1 130 

1535 

753 

nS 

75 Be tneb seinkommen DM/AK 


28 252 

37 906 

17 077 


76 ArbeiiseTtrag ,, 


21 715 

31 253 

11 277 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 


431 

768 

35 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 


5.8 

10,0 

0,5 


79 BetnebseUxkommen DM^UrUern. 


78 35? 

130 045 

47419 


80 ““ Fremdlohnaufwand *, 


21 734 

36 998 

18 816 


ai - Pachtaufwand „ 


5 376 

4 530 

4 879 


82 — Fremdkapitalzinsen 


7 163 

3 459 

11 535 

e 

«■ 

83 + Pacht* u. Zinserträge 


2 634 

4 758 

1 427 

fl 

£ 

04 + vom Verpächter geU. AuJw ■ 


896 

574 

728 

E 

E 

85 ^ ^Jewinn 


47 614 

90 390 

14 344 


86 Gewinn DM/Fam.-AK 


37 524 

82 083 

10 125 

K 

87 Arbeitsertrag üntemehmen m 


27 749 

65 794 

3 751 


88 Gewirm DM/ha LF 


687 

1 067 

228 


89 Gewinnrate Gew, % d. Untern, -Ertr. 


21,7 

30.3 

Ö.l 

£ 

90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 


-10 

285 

- 235 

Tj 

« 

91 Verglelchsrememkümmen^l . DM/ Farn. -AK 


37 885 

82 457 

10 709 

iH 

92 Vergieichslohn^) 


25 551 

28 242 

24 053 

II' 

93 Zinsansatz f. EigenkapitaJ*! ,, 


9 713 

16 352 

6 383 

c 

W — 4 
*1 

94 Summe d. Vergleichsansätze 


35 263 

44 593 

30 436 

0*1 
£ w 

95 Abstand’) 


2 622 

37 863 

- 19 727 

> 

96 Abstand % 


7.4 

84,9 

-64.8 


97 Gewinn DM/Fam. 


47 614 

90 390 

14 344 


98 -t- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit ....... „ 


26 

122 

0 


99 + Einkünfte aus unseTbsl. Tätigk. ...... „ 


373 

24 

10 


100 + Renten 


148 

273 

285 

i 

101 - Aufw. fi selbst. /un selbst. Täligk. .... „ 


126 

148 

9 

u 

b 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ^ 


46 034 

90 660 

14 630 

E 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstat. .. DM/Fam.-AK 


37 547 

81 637 

10 326 

1 

J£ 

1 04 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 


1 563 

I 942 

I 297 

c 

105 = Gesamteinkommen 


49 617 

92 602 

15 927 


i06 Arbeilskr. m, außeibeti. Erwerbsi. [e Farn. 


0.01 

0,01 

0,00 


1 07 Ha ush a 1 tspersonen 


4,5 

4,5 

4.5 


108 Einkommensteuer DM/Fam, 


6 164 

n 1 11 

2 552 


t09 Sonstige persönltche Steuern 


t 240 

2 915 

645 

B 

3 ® 

110 Persönliche Steuern 


7 404 

14025 

3 197 

Ji 

1 1 1 Vermögensabgabe „ 


1 169 

1 598 

950 

15 

112 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... 


4 286 

5 449 

3 894 

e 2 

113 Lebensversicherung 


2 955 

4 405 

2 579 

p 

B* 

1 14 Altenteil (bar u. unbar} 


3682 

6130 

2 943 


U5 Renten") DM/ha LF 

m 

345 

470 

304 
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Deutsdier Bundestag — 7, Wahlperiode 


Niedersachsen wirtschaitsjahr 1973/74 

Streuung der ergebtilsse 

Durchschnitl (0 ), oberes ( + ) und unteres (— ) Viertel 


\ Belriebsform . . . . , 

ivennweri \ BetTiebsgrofle in 1000 DM STBE’) 

0 

Pu tterbaubelriebe 

6 bis 13.5 

+ - 0 

l3,Sbis20 
+ - 


t Zahl der BatHebe 

32 

8 

B 

50 

12 

13 


2 StandardbetriebseinkiQnidieii lOOO OM/Beir- 

tu 

15.2 

6,7 

17,7 

17.2 

18,5 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

16,03 

24,15 

10,68 

18,97 

18.72 

16.40 


4 dammer; Pachüand % 

25,5 

25,4 

30»0 

3L0 

37,6 

18,8 


5 Vergleichswerl DM/ha LF 

952 

674 

969 

t 122 

l 039 

1 153 


6 AK- Besatz AK/tOO ha LF 

9,01 

6,71 

n,34 

7,44 

6,54 

8,53 


7 darunter ^ FamjUenarbeitskräfte % 

95,4 

88,8 

94.6 

96.0 

96,6 

95,5 

« 

8 AK je Betrieb AK/Betr, 

L44 

1,62 

L21 

1,41 

L22 

1,57 

w 

3 

9 Dauergrünland LF 

68,6 

70,2 

70,5 

69.6 

75,2 

67.1 

w 

10 Hackfrüchte % AF 

13,6 

20.9 

8.4 

14.8 

15.3 

13.2 


tl Ackerfutter 

4.5 

4,7 

5.0 

4.2 

4,8 

3.5 


12 Rindvieh GV/lOOha LF 

110.8 

72.8 

145.0 

130,5 

140,4 

t42,2 


13 dar.! Milchkühe ,, 

57.9 

41.9 

75.! 

70,7 

73,1 

74,6 


14 Schweine 

11.3 

17.6 

5.5 

16.8 

19,3 

17.3 


15 Sonst Vieh 

0.7 

0.0 

L4 

03 

0,5 

1.6 


16 Nutzvieh 

122.8 

90.4 

151,9 

148.1 

160,2 

161,1 


17 Getreide dt/ha 

3L6 

34,3 

27.7 

34.6 

37.6 

37.3 

1 1 

18 Kartoffeln 

232 

237 

200 

229 

249 

221 

* = 

!9 Zuckerrüben „ 

253 

240 

0 

410 

0 

497 


20 Milchleistung kg/Kuh 

A 141 

4 728 

3 64t 

4 168 

4 498 

3 789 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

660 

606 

185 

191 

217 

200 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

23 

92 

0 

97 

352 

47 

c 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

85 

60 

148 

399 

315 

! 028 

_c 

24 Maschinen und Geräte 

192 

279 

159 

133 

171 

139 


25 Vieh ,, 

17 

42 

-52 

5 

— 207 

151 

> 

c 

26 Brutto Investitionen ,, 

317 

473 

254 

B33 

631 

1 364 


27 Nettoinvestitionen „ 

20 

185 

- 139 

331 

149 

l 050 


2B Bodenerzeugnisse 

117 

44 

148 

142 

S12 

182 


29 dar.: Getreide. Hülsen- »Ölfrüchte 

66 

24 

53 

75 

28 

130 


30 Zuckerrüben 

4 

11 

0 

12 

0 

34 

ff 

£ 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 472 

3 151 

2 117 

2 553 

3 235 

2 184 


32 dar : Milch „ 

1 252 

1 619 

l 193 

1 209 

1 355 

1 115 

'S 

33 Schweine-, Ferkel verkauf 

455 

787 

198 

672 

1 120 

517 

¥ 

a 

34 Wald. SonsÜges^j 

196 

202 

204 

258 

458 

276 


35 Bare Emnalinien .... 

2 785 

3 397 

2 470 

2 954 

3 30S 

2 642 


36 Sestandsver.» Eigenverbr. » Naturall. „ 

99 

120 

29 

78 

- 133 

222 


37 Beule bsertrag „ 

2 684 

3517 

2 499 

3 032 

3 672 

2 865 


38 Spezialaufw. der Boden Produktion ... 

228 

261 

241 

250 

214 

295 


39 dar.? Schädlingsbekämpfungsm. „ 

19 

15 

29 

17 

18 

19 


40 Handelsdiinger 

181 

211 

179 

200 

170 

234 


41 Spezia leufw and der Viehhaltung ,, 

900 

1 176 

807 

953 

1 087 

949 


42 dar.: Futtermittel ,» 

636 

843 

564 

695 

757 

719 


43 Arbeitshilfsmittel 

543 

507 

740 

516 

532 

642 


44 dar,: Unterhallg Maschinen u. Geräte i, 

173 

145 

265 

181 

206 

243 

’s 

45 Abfichreibui^ Maschinen 

220 

214 

293 

193 

169 

241 

4 

W! 

A 

46 Treibstoffe» Öle. Fette 

31 

35 

27 

37 

36 

52 


47 Sachaufwand .. 

1 950 

2 182 

2211 

1 955 

2 097 

2 164 

GS 

40 dar.: Unterh. Wiitschaftsg. u. Grundv 

71 

51 

96 

70 

96 

91 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv „ 

71 

74 

Itl 

52 

51 

73 


50 Betriebssteuem „ 

60 

63 

59 

95 

57 

194 


51 Fremdlohnaufwand i* 

22 

42 

39 

29 

22 

37 


52 Unfallversicherung 

17 

21 

20 

13 

12 

14 


53 Betjiebsauiwand 

2 050 

2 308 

2 329 

2 092 

2 188 

2 409 


54 Lohnansatz'J 

1 378 

948 

l 577 

1 065 

931 

1 265 


55 Arbeitsaufwand-*) „ 

l 41B 

1 011 

1 637 

1 107 

965 

1 316 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wlrtsrhaltsjalu 1973/74 Streuung der Ergebnisse Niedersachsei) 

Durchschnitt (0), oberes (4-) und unteres (-) Viertel 


Kennwprl \ Be«rlebslorni , 

Rennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE') 

0 

Futterbaubetliebe 

6 bis 13.5 

•f - 0 

13,5 bis 20 

4- - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/3ia LF 

3 881 

3 428 

3 836 

3 997 

3 923 

4 075 


57 Vieh 

1 978 

1 444 

2 459 

2 381 

2 574 

2 594 


58 Maschinen und Geräte „ 

1 055 

l 271 

1 362 

950 

975 

1 176 


59 Umldufkapital 

l 415 

1 274 

1 661 

1 283 

1 220 

1 493 

9 

a. 

<« 

60 Aktivkapital „ 

8 330 

7417 

9318 

8 610 

8 692 

9 338 

> 

61 Aktivkapital DM/AK 

92 451 

1 10 530 

82 165 

1 15 729 

132 901 

109 477 

< 

62 Maschinenkapital 

11 714 

18 935 

12 007 

12 767 

14 912 

13 784 


63 Boden u. Gebäudekapitai % des Aktivkap 

46,6 

46,2 

41.2 

46,4 

45,1 

43.6 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

36.4 

36,6 

41,0 

38,7 

40.8 

40.4 


65 Umlaufkapital 

17,0 

17.2 

17.8 

14,9 

14,0 

16,0 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

571 

162 

1 046 

621 

285 

1 201 

e 

» 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

248 

171 

567 

98 

37 

271 

c 

M S 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 786 

3 243 

1 096 

1 381 

798 

2311 

9 W 
— • 

69 Fremdkapital „ 

2 605 

3 576 

2 709 

2 101 

1 120 

3 783 

aö* 

70 Guthaben und Forderungen 

71 Zinsen .* 

447 

142 

423 

24 

475 

292 

362 

127 

506 

94 

202 

240 

«» 

72 Zinsen % d. Fremdkap 

5.5 

0.7 

10.8 

6.0 

8.4 

6.3 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

272 

217 

226 

227 

239 

272 


74 Betriebseinkommen OM/ha LF 

873 

1 272 

229 

981 

1 518 

507 


75 Betriebseinkommen DM/AK 

9 692 

18 958 

2 023 

13 190 

23 211 

5 940 


76 Arbeitsertrag 

6 456 

15 089 

- 853 

9 139 

18 559 

2 108 

4. 

OB 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 545 

261 

-1 407 

- 126 

553 

- 810 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-6.5 

3.5 

-15.1 

-1.5 

6.4 

-8.7 


79 Betnebsemkommen DM/Untern. 

14 000 

30 722 

2 451 

18618 

28411 

9 324 


80 — Fremdlohnaufwand 

636 

1 527 

636 

802 

636 

941 


81 - Pachtaufwand 

875 

1 072 

728 

1 254 

l 351 

942 


82 • Fremdkapitalzinsen 

2 280 

591 

3 115 

2 402 

1 754 

4 415 

e 

«. 

83 -f Pacht- u. Zinserträge .. 

238 

460 

92 

240 

492 

264 

E 

84 -F vom Verpächter getr. Aufw „ 

216 

379 

226 

78 

80 

60 

« 

e 

85 = Gewinn 

10 663 

28 371 

-1710 

14 479 

25 240 

3 349 

C 

b 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

7 734 

19 710 

-1 492 

10 688 

21 338 

2 233 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen „ 

5 587 

17 642 

-3 482 

7 715 

17 501 

- 210 


88 Gewinn DM/ha LF 

665 

1 175 

- 160 

763 

1 349 

182 


89 Gewinnrate Gew, % d. Untern. -Ertr. 

22.9 

33.2 

- 6.4 

25.1 

36,5 

6.3 

c 

3 

e 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

— 

— 

— 

152 

366 

58 

JZ 

fJ 

9 

- W 

91 Vergleichsreineinkommen' j . DM/Fam.-AK 

8 140 

20 344 

-1 163 

11 077 

21 748 

2 578 

g 3Ü 

92 Vergleichslohn^ 

20 221 

21 850 

19 102 

21 069 

21 272 

20 636 

1 w-* 

1 S"' 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

2 152 

2 070 

1 990 

2 969 

3 846 

2 441 

ß -C^ 

3 II 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

22 373 

23 920 

21 093 

24 037 

25 U7 

23 276 

wg 

5 o. 

95 Abstand*) 

-14 233 

-3 576 

-22 256 

-12 960 

-3 370 

-20 699 

> 

96 Abstand *®) % 

-63,6 

- 15.0 

- 105.5 

-53,9 

-13,4 

-88,9 


97 Gewirm DM/Fam 

10 663 

28 371 

-1 710 

14 479 

25 240 

3 349 


98 <FEinkünfte aus selbst. Tätigkeit 

560 

0 

0 

174 

665 

0 


99 -F Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

8 004 

4 488 

13 472 

4 828 

3 020 

11 112 


100 4 Renten „ 

618 

1 678 

0 

273 

0 

579 

i 

101 —Aufw, f. selbst/unselbst Tätigk 

61 

0 

5 

56 

231 

0 


102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

19 784 

34 537 

11 757 

19 698 

28 694 

15 039 

E 

iS 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

13 102 

22 958 

8 773 

13 250 

22 906 

8 469 

e 

z 

104 4 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

563 

1 487 

266 

361 

417 

468 

ß 

105 ** Gesamteinkommen 

20 347 

36 024 

12 023 

20 060 

29 1 1 1 

15 507 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. je Farn 

0.13 

0,06 

0.19 

0.13 

0,07 

0,28 


107 Haushaltspersonen „ 

4.0 

3.8 

4.0 

4,4 

4.7 

4.4 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

5 077 

2 876 

8 534 

3 122 

1 916 

7 105 


109 Sonstige persönliche Steuern .. 

17 

21 

13 

36 

29 

24 

e 

3 ^ 

M 

110 Persönliche Steuern 

5 093 

2 898 

8 547 

3 158 

1 945 

7 129 

?? 

1 1 1 Vermögensabgabe 

26 

0 

0 

48 

5 

106 

W » 

1 12 Kranken-. Rentenvers., Aiterskasse ... ., 

1 748 

1 852 

l 212 

1 869 

1 982 

1 675 

^ e 

1 13 Lebensversicherung 

211 

59 

269 

384 

121 

336 

1 " 

114 Altenteil (bar u. unbar) 

1 086 

1 684 

737 

697 

683 

365 


US Renten") DM/ha LF 

440 

453 

449 

239 

237 

129 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Niedersachsen Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0), oberes ( + ) und unteres ( — ) Viertel 


\ Belriebsfofm 

Ncnnweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE') 

0 

Futterbaubetnebe 

20 bis 50 

- 0 

50 und mehr 


1 Zahl der Betriebe 

316 

79 

79 

50 

12 

13 


2 Standard be tri ebseinkommen 1000 DM/Betr. 

34,0 

36,7 

32,9 

64.2 

68,7 

65,2 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

33,96 

34,91 

35,28 

61.18 

61,80 

67.78 


4 darunter: Pachtland % 

34,7 

34,4 

27,9 

37,9 

37.9 

46,8 


5 Vergleichswert . , DM/ha LF 

l 193 

1 206 

1 194 

1 338 

l 446 

1 067 


6 AK-Besalz AK/100 ha LF 

5,02 

4,05 

5,33 

3,84 

3,14 

4,06 

Ol 

e 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

84,5 

84,4 

83,9 

62,5 

57,6 

54,7 


8 AK Je Betrieb AK/Betr. 

1,70 

1.41 

1.88 

2,35 

1.94 

2.75 

s 

9 Dauergrünland % LF 

69,7 

74.2 

64.0 

61,2 

69,9 

58,0 

« 

10 Hackfrüchte % AF 

11.2 

10,9 

ILl 

9.2 

5.4 

12,7 

% 

1 1 Ackerfutter 

6.2 

7.0 

7r3 

9.8 

12,5 

12,6 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

141,0 

154,8 

128,1 

139.9 

159,0 

129,0 


13 dar: Milchkühe 

70,7 

80,4 

61,8 

68.4 

80,9 

55,4 


14 Schweine „ 

11.4 

11.7 

8.4 

9.4 

12,4 

9.1 


15 Sonst. Vieh 

0.8 

0.5 

0.7 

1,3 

1.5 

0.0 


16 Nutzvieh „ 

153,1 

167,0 

137.2 

150,6 

172,9 

138,2 


17 Getreide dt/ha 

34,7 

34,5 

33.8 

38,4 

38,5 

37,1 

ll 

18 Kartoffeln 

253 

272 

241 

206 

153 

261 

»5 

19 Zuckerrüben ,, 

377 

439 

328 

353 

342 

298 


20 Milchleistung kg/Kuh 

4 207 

4 302 

3 860 

4 193 

4 456 

4 103 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

210 

226 

159 

232 

87 

0 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

41 

50 

52 

13 

7 

0 

c 

« 

23 Wirtschaftsgebäude 

137 

182 

144 

214 

121 

286 

o 

24 Maschinen und Geräte 

248 

315 

218 

260 

316 

207 


25 Vieh ; „ 

61 

97 

-19 

78 

101 

16 

> 

c 

26 Bruttoinvestitionen 

487 

645 

396 

564 

544 

509 


27 Nettoinvestitionen 

180 

342 

-35 

300 

314 

275 


26 Bodenerzeugnisse 

157 

116 

187 

244 

172 

171 


29 dar.: Getreide.Hülsen-.Ölfrüchte 

79 

42 

103 

155 

152 

98 


30 Zuckerrüben „ 

15 

6 

14 

52 

13 

25 

9 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 507 

2 843 

2 048 

2 474 

2 792 

2 281 


32 dar. Milch 

1 265 

1487 

1 008 

1 254 

1 569 

1 001 

s 

£ 

33 Schweine-, Ferkel verkauf 

458 

463 

318 

428 

434 

543 

oe 

34 Wald, Sonstiges^ 

187 

247 

149 

201 

246 

143 


35 Bare Einnahmen 

2 850 

3 206 

2 384 

2 920 

3 210 

2 595 


36 Bestandsver,, Eigenverbr., NaturalL .. 

105 

139 

19 

107 

132 

34 


37 Betnebsertrag 

2 955 

3 345 

2 403 

3 027 

3 342 

2 630 


38 Spezialauiw der Bodenproduktion ... „ 

277 

277 

284 

312 

290 

307 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

18 

16 

22 

30 

19 

32 


40 Handelsdünger 

220 

224 

220 

234 

237 

222 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

953 

1 039 

782 

997 

1 102 

940 


42 dar.: Futtermittel 

695 

754 

537 

659 

883 

577 

•o 

43 Arbeitshilfsmittel 

468 

458 

489 

450 

400 

524 


44 dar.; Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

149 

140 

160 

158 

118 

191 


45 Abschreibung Maschinen 

188 

192 

186 

163 

174 

161 

m 

« 

46 Treibstoffe, öle, Fette 

38 

34 

39 

35 

27 

52 

tl 

47 Sachaufwand „ 

1 935 

1 997 

1 822 

l 992 

2 007 

2 022 

ta 

48 dar,; Unterh. Wirtschaf tsg. u. Grundv. 

59 

56 

53 

57 

49 

49 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

60 

66 

64 

57 

56 

56 


50 Betriebssteuem 

65 

64 

66 

70 

60 

75 


51 Fremdlohnaufwand 

58 

51 

61 

146 

113 

182 


52 Unfallversicherung 

12 

12 

13 

12 

11 

12 


53 Betriebsaufwand 

2 070 

2 123 

1 962 

2 220 

2 191 

2 291 


54 Lohnansatz^) 

691 

565 

726 

437 

369 

386 


55 Arbeitsaufwand^) 

761 

628 

800 

595 

493 

580 
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Drucksache 7/3211 


WlrlschafU]ahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Niedersachsen 

Durchschnitt (0 ), oberes ( -f ) und unteres ( — ) Viertel 


\ Betxiebsform 

Kcnnweri \ Betriebsgröße m 1000 DM STBE*| 

0 

Futterbaubetriebe 

20 bis 50 

4- - 0 

50 und mehr 

-f- - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 048 

4 037 

4 076 

4 087 

4 258 

3 563 


57 Vieh 

2 469 

2 692 

2 215 

2 432 

2 790 

2 227 


58 Maschinen und Geräte 

956 

1 054 

910 

868 

995 

863 


59 Umlaufkapital 

1 015 

970 

998 

954 

884 

963 

m 

ft 

n 

60 Aktivkapital 

8 487 

8 752 

8 199 

8 342 

8 926 

7 617 

j* 

> 

61 Aktivkapital DM/AK 

169 068 

216 110 

153 826 

217 235 

284 279 

187 609 

J€ 

< 

62 Maschinenkapital 

19 034 

26 013 

17 075 

22 597 

31685 

21 261 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap 

47,7 

46.1 

49,7 

49,0 

47,7 

46.8 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

40.4 

42,8 

38,1 

39.6 

42.4 

40.6 


65 Umlaufkapital * 

12.0 

11.1 

12.2 

11.4 

9.9 

12,6 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

616 

469 

1 000 

732 

335 

1 150 

e 

«I 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

157 

100 

307 

147 

130 

30 

e 

N F 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 772 

1 790 

2 008 

l 781 

1 904 

2 355 

^x: 

m 

— ** 
Q.Ö- 

“ c 

69 Fremdkapital*) 

2 546 

2 360 

3 315 

2 660 

2 369 

3 535 

70 Guthaben und Forderungen 

338 

386 

305 

331 

365 

248 

E 

71 Zinsen 

111 

74 

182 

124 

89 

171 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.4 

3,1 

5.5 

4.7 

3.8 

4.8 


73 Pacht DM/ha Pacht«. 

223 

201 

244 

216 

224 

176 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

955 

1 284 

515 

965 

1 275 

533 

£ 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

19 017 

31 714 

9 664 

25 129 

40 616 

13 132 


76 Arbeitsertrag », 

13 100 

24 150 

4 280 

17 526 

30 666 

6 566 

n 

77 Reinertrag DM/ha LF 

193 

657 

- 285 

370 

782 

-47 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

2.3 

7.5 

-3.5 

4,4 

8.8 

-0.6 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

32 418 

44 833 

18 170 

59 036 

78 811 

36 137 


80 - Fremdlohnaufwand 

2 386 

2 198 

2 614 

9 662 

7 648 

13 157 


81 - Pachtaufwand 

2 515 

2 315 

2 337 

4 533 

5 203 

5 105 


82 - Fremdkapitalzinsen 

3 795 

2 596 

6 409 

7 567 

5 509 

11 597 

c 

ir 

83 -P Pacht- u. Zinserträge 

569 

533 

519 

728 

617 

423 

E 

X 

84 f- vom Verpächter getr. Auf w „ 

304 

197 

318 

682 

447 

1 167 

c 

85 = Gewinn 

24 594 

38 455 

7 647 

38 684 

61515 

7 868 

t 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

17 082 

32 213 

4 850 

26 346 

54 997 

5 229 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

12 686 

26 332 

l 345 

19 064 

43 973 

- 273 


88 Gewinn DM/ha LF 

724 

1 102 

217 

632 

995 

116 


89 Gewinnrate ............ Gew. % d. Untem.-Ertr. 

24,4 

32,8 

9,0 

20,8 

29,7 

4.4 

3 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

140 

388 

- 307 

102 

499 

- 388 

W 

« 

5 ? 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

17 446 

32 643 

5 174 

26 640 

55 340 

5 575 

il» 

92 Vergleichslohn ^) 

22 374 

23 176 

22 094 

24 324 

25 510 

24 735 

E w 

0 £- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital”) 

4 380 

5 853 

3 503 

7 224 

10 894 

5 489 

3 JS*^ 

± s 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

26 754 

29 029 

25 596 

31 .548 

36 404 

30 224 

j; ov 

95 Abstand^) 

-9 307 

3 614 

-20 422 

-4 908 

18 936 

-24 648 

> 

96 Abstand»») % 

-34.8 

12,5 

-79.8 

-15,6 

52,0 

-81.6 


97 Gewinn DM/Fam. 

24 594 

38 455 

7 647 

38 684 

61 515 

7 868 


98 -P Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

30 

22 

14 

298 

16 

l 254 


99 -h Einkünfte aus unselbst Tätigk 

1 229 

990 

l 856 

3 332 

10 577 

2 831 

b 

100 + Renten 

189 

202 

288 

0 

0 

0 

1 

101 - Auf w. L selbsl./unselbsl. Tätigk „ 

37 

0 

109 

10 

0 

0 

'S 

r 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ...... 

26 005 

39 669 

9 696 

42 304 

72 107 

n 952 

E 

u 

103 Einkommen aus Erwerbstat. .. DM/Fam.-AK 

17 645 

32 452 

5 936 

27 549 

59 473 

7 192 

Z 

104 -f sonstige Emkünfte DM/Fam 

689 

606 

792 

2 476 

3 726 

2 001 

S 

105 = Gesamteinkommen 

26 694 

40 275 

10 487 

44 780 

75 833 

13 954 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Fam. 

0,03 

0,03 

0,06 

0.07 

0.09 

0,16 


107 Haushaltspersonen 

4.7 

4.7 

4.7 

4.1 

4.8 

4.3 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

1 297 

1 250 

1 730 

3 844 

9 014 

3 156 


109 Sonstige persönliche Steuern 

73 

80 

75 

247 

224 

318 

c 

n 

110 Persönliche Steuern 

1 370 

1 330 

l 806 

4 091 

9 238 

3 474 

.« 

1 1 1 Vermögensabgabe „ 

106 

54 

179 

359 

234 

446 

u » 

?5 

112 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... „ 

2 469 

2 489 

2 335 

3 352 

3 214 

3 232 

■c s 
£ S 

113 Lebensversicherung 

696 

794 

684 

1 681 

1 361 

1 989 

ft 

114 Altenteil (bar u. unbar) „ 

1 099 

1 134 

805 

2 154 

2 374 

2 545 


115 Renten") DM/ha LF 

210 

211 

148 

229 

250 

244 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Niedersachsen wiruchafujahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ). oberes ( 4- ) und unteres ( • ) Viertel 


^ v Betriebstorm ........ 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE*) 

Veredelungsbetriebe 
20 bis 50 
0 + 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 
13,5 bis 20 

- 0 + - 


1 Zahl der Betriebe 

22 

5 

6 

18 

4 

5 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Beti. 

35,8 

42,9 

33.9 

16,9 

16,6 

16,6 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

23,34 

25,61 

27,18 

14.71 

13,22 

16,73 


4 darunter: Pachlland % 

13,6 

16,4 

5.1 

31,6 

25,8 

46,7 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

l 270 

901 

1 484 

1 117 

1 256 

961 


6 AK-Besatz AK/' 100 ha LF 

6,06 

5,04 

5,47 

8,73 

10,54 

6,56 

O! 

B 

7 deuunter: Familienarbeilskräfte % 

94,7 

97,8 

90,5 

98,4 

98,7 

96,2 

« 

8 AK je Betrieb AK/Betr 

1.41 

1,29 

1.49 

1,28 

1,39 

1.10 

tu 

w 

a 

9 Dauergrünland % LF 

22,1 

22,8 

26.1 

35,8 

38,1 

42,8 

« 

10 Hackfrüchte % AF 

6.8 

9.1 

5,3 

15,1 

12,2 

15,3 

% 

m 

1 1 Ackerfutter 

1.9 

0,0 

0,0 

2,3 

6,8 

0,0 

Lm 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

26,1 

32.5 

7.7 

83.3 

85,2 

92,8 


13 dar.: Milchkühe 

9.4 

18,0 

2,0 

46,2 

43,1 

45,3 


14 Schweine 

110,2 

101,4 

95,6 

50,3 

70,8 

27,6 


15 Sonst. Vieh 

3,0 

0.0 

9.6 

0.1 

0.0 

0.4 


16 Nutzvieh 

139,3 

133.9 

113,0 

133,7 

156,0 

120,8 


17 Getreide di/ha 

38,4 

38.7 

39,4 

35,9 

37.0 

34,4 

1 1 

18 Kartoffeln 

332 

316 

338 

262 

273 

245 

•* s 
»2 

19 Zuckerrüben „ 

320 

0 

111 

437 

0 

446 

12 js 

'Z *5 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 218 

3 905 

4 245 

3 866 

4 078 

3 506 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

217 

206 

201 

183 

189 

184 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

1» 

23 Wirtschaftsgebäude 

416 

177 

870 

393 

176 

869 

o 

24 Maschinen und Geräte 

290 

454 

410 

284 

127 

0 

m 

25 Vieh 

40 

-1 

123 

-91 

- 137 

- 152 

> 

C 

26 Bruttoinvestitionen „ 

771 

630 

1 403 

585 

167 

716 


27 Nettoinvestitionen 

429 

314 

982 

267 

- 133 

446 


28 Bodenerzeugnisse 

444 

429 

518 

297 

147 

298 


29 dar.; Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

293 

205 

416 

74 

0 

149 


30 Zuckerrüben 

19 

0 

0 

47 

0 

65 

O 

31 Tierische Erzeugnisse 

6 583 

8 056 

6 199 

3 248 

5 734 

2 020 


32 dar.: Milch 

135 

172 

36 

740 

736 

696 

«« 

t/t 

,o 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

4 598 

5 369 

4 191 

1 698 

3 035 

794 

Z 

m 

34 Wald, Sonstiges^) 

297 

351 

212 

222 

280 

136 


35 Bare Einnahmen 

7 323 

8 836 

6 930 

3 767 

6 161 

2 454 


36 Bestandsver., Eigenverbr,, Naturall. .. „ 

91 

37 

119 

28 

1 

-76 


37 Betriebsertrag 

7414 

8 873 

7 048 

3 794 

6 162 

2 378 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... .. 

324 

351 

249 

346 

310 

270 


39dar.! Schädlingsbekämpfungsm. „ 

49 

25 

48 

35 

19 

23 


40 Handelsdünger 

202 

235 

146 

230 

217 

193 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

4 431 

5 047 

5 181 

1 289 

2 559 

752 


42 dar.: Futtermittel 

3090 

3 748 

3 002 

951 

1 880 

482 

TS 

43 Arbeitshilfsmittel „ 

678 

679 

669 

617 

577 

549 

6 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

207 

204 

176 

176 

176 

147 

3c 

'S 

45 Abschreibung Maschinen „ 

234 

210 

297 

257 

192 

210 

m 

Je 

46 Treibstoffe, Öle. Fette „ 

63 

59 

50 

51 

63 

51 

fr 

z 

47 Sachaufwand 

5 863 

6 460 

6 502 

2 487 

3 744 

1 806 

oa 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

117 

129 

98 

47 

36 

56 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

108 

106 

125 

61 

108 

60 


50 Betnebssteuem 

113 

80 

187 

100 

64 

161 


51 Fremdlohnautwand 

28 

9 

32 

14 

19 

18 


52 Unfallversicherung 

16 

12 

16 

19 

21 

17 


53 Betriebsaufwand „ 

6 021 

6 561 

6 738 

2 620 

3 848 

2 003 


54 Lohnansatz^) 

926 

847 

798 

l 267 

1 465 

935 


55 Arbeitsaufwand^) 

971 

868 

846 

1 300 

1 505 

970 
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WtrtschafUjahT 1973/74 Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes (+) und unteres ( 

— ) Viertel 


Niedersachsen 

1 \ ßetriefosform 

Nennwert \ Beliiebsgiööc in 1000 DM ST13Ei) 

Veredelungsbetriebe Landwirtschaftliche Gemischtbeblebe 

20 bis 50 13.5 bis 20 

0 4- - 0 + - 


56 Boden und WirtschAftsgebäude ,»DM/ha LF 

4 132 

3 234 

4 760 

4 065 

4 260 

3 534 


57 Vieh 

2 135 

2 047 

1748 

2 106 

2 443 

1 926 


58 Mdschinen und Geräte 

1 243 

1 102 

1 719 

1 167 

1 006 

657 


59 ümiaufltapitaJ ,, 

2 980 

3 126 

3 018 

1792 

2 444 

1 404 

3 

ft 

60 Aktivkapital 

10 496 

9 509 

11 245 

9 129 

10 153 

7 521 

> 

61 Aktivkapital DM/AK 

173 197 

168 673 

205 S7S 

104 572 

96 330 

H4 646 

< 

62 Masdünenkapital 

20 604 

21 867 

31 422 

13 363 

9 549 

10 019 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

39,4 

34,0 

42,3 

44,5 

42.0 

47.0 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

32,2 

33,1 

30.8 

35.Ö 

34,0 

34,3 


65 Umlaufkapital 

28.4 

32,9 

26.8 

19.6 

24 J 

18.7 


66 Kunfiistige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

l 207 

737 

1 551 

336 

377 

513 

1 

67 Mittelfristig e Verb in dlichkeiten * . , 

248 

0 

118 

409 

t 112 

386 

£ *. 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

2 401 

2 748 

2 18? 

1 121 

0 

t 041 

ro 1/ 

» m 

69 FremdkapitaPJ 

3 856 

3 485 

3 356 

1 866 

1 489 

1 940 

Q,^ 

70 Guthaben und Forderungen r* 

366 

486 

306 

426 

643 

429 


?1 Zinsen „ 

195 

97 

181 

95 

116 

151 

E 

w 

* 72 Zinsen % d, Fremdkap. 

5.0 

2,8 

4.7 

5.1 

7.8 

7,8 


73 Pacht DM/ha PachtfL 

261 

311 

162 

202 

204 

222 


?4 Betriebseinkommen DM/haLF 

1 436 

2 333 

359 

t 207 

2 354 

410 


75 Betiiebsetnkommen DM/AK 

23 727 

46 294 

6 557 

13 827 

22 332 

6 255 1 

hZ: 

76 Arbeitsertrag *, 

17 665 

39 691 

- 638 

10 167 

18 961 

2 242 

ffi. 

77 Reinertrag DM/haLF 

467 

1 465 

- 488 

-93 

849 

- 560 


76 Reinertrag % d Aktivkap. 

4,4 

15.4 

-4,3 

-LO 

8,4 

“7,4 


79 BetriebseinkOEnmen DM/Untem. 

33 56? 

59 754 

9 748 

17 756 

31 129 

6 863 


80 - Fremdlohnaufwand 

! 048 

545 

1 303 

489 

530 

594 


81 - Pachtaufwand 

906 

1 329 

226 

876 

559 

1 570 


82 — Fremdkapitalzinsen 

4 544 

2491 

4 907 

1395 

1 536 

2 526 

b 

83 + Pachte u, Zinserträge ,, 

280 

652 

421 

501 

473 

1 479 

B 

84 + vom Verpächter ge tr- Aufw, 

46 

0 

0 

132 

38 

349 

6 

C 

85 =* Gewinn ,, 

2? 394 

56 041 

3 733 

15 629 

29 016 

4 001 

V 

86 Gewinn „.„ DM /Farn. -AK 

20 443 

44 386 

2 775 

12 368 

21 097 

3 791 

’S 

87 Arbeitsertrag Untemehmen — 

16 526 

40 540 

-2 673 

9 627 

18 348 

1060 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 173 

2 188 

137 

1 062 

2 194 

239 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr, 

15,8 

24,6 

1,9 

27,8 

35,4 

9.7 

£ 

3 

c 

90 Ei genkapital Veränderung DM/ha LF 

271 

694 

233 

- 104 

- 148 

- 182 

’C 

«1 

J EP 

91 Vergleichfireiixeinkonimen**) . DM/Fam.-AK 

20 906 

44 973 

3 143 

12920 

21 639 

4 343 

s 

s I* 

92 Vergleichfilohn^ 

22 028 

22 611 

22 197 

21 410 

21 589 

22 095 

5 

1 E- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital 

3 919 

3 B59 

5 448 

2 741 

2 732 

2 732 

B ä“' 

"If 

94 Summe d. Vergleichsansätze m 

25 947 

26 471 

27 646 

24 152 

24 320 

24 827 



-5 041 

18 502 

-24 503 ' 

-11 232 

-2 681 

-20 484 


96 Abstand «) % 

- 19,4 

69,9 

-88.6 

-46,5 

-11,0 

-82.5 


97 Gewinn ,„.DM/Fam. 

2? 394 

56 041 

3 733 

15 629 

29 016 

4 001 


98 Einkünfte aus selbst. Tätigkeit ....... ,, 

345 

0 

0 

0 

0 

0 


99 + Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

1805 

0 

7 073 

2 464 

0 

4 915 

Jjr 

100+Renten * t, 

28 

0 

0 

835 

997 

0 

1 

101 ” Aufw. f. selbst, /unselbst Tätigk, 

43 

0 

159 

33 

0 

134 

«i 

1 02 Einkommen aus Erwerbslätl gkei t „ 

29 529 

56 041 

10 647 

18 895 

30 013 

8 782 

£ 

t» 

103 Einkommen aus ErwerbstäL „ DM/Fam,-AK 

21 054 

44 386 

7 121 

13 862 

21 821 

7 310 

B 

b 

104 + sonstige Einkünfte *.*„DM/Faiii 

2 357 

599 

6 385 

1 370 

2 945 

201 


105 = Gesamteinkommen „ 

31 886 

56 640 

17 032 

20 273 

32 S58 

8 963 


106 Arbeitskr. m, außerbetr, Erw erbst. Je Fam. 

0,06 

0,00 

0,15 

O.lO 

0,00 

0,15 


107 Haushaltspersonen ,* 

4.3 

5,2 

3,4 

4.5 

S.5 

3,4 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 479 

5 

5 118 

1 563 

2 

3 115 


109 Sonstige persönliche Steuern 

68 

18 

85 

33 

61 

42 

e 

* & 
Ü * 

110 Persönliche Steuern ,* 

1 547 

23 

5 203 

1 596 

64 

3 158 

35 — 

n l Vermögensabgabe n 

207 

0 

392 

88 

100 

235 

V ^ 

1 12 Kranken-, Renteivvers., Alterskasse . „ 

2311 

2 163 

2 736 

2 796 

5 478 

1 469 

’S 5 

t* ^ 

1 13 Lebensversichening ,, 

709 

242 

819 

612 

l 588 

59 

4* 

ft 

1 14 Altenteil (bar u. unbai) ,, 

t 482 

2 358 

2 892 

735 

641 

0 


1 VS Renten“) DM/ha LF 

413 

598 

692 

325 

315 

0 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Niedersachsen wirtschaiu|ahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0), oberes ( + ) und unteres. ( — ) Viertel 


Kennwert \ Betriebstorm 

Nennwert \ Betriebsgröße m 1000 DM STBE') 

0 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

20 bis 50 50 und mehr 

+ - 0 -1- - 


1 Zahl der Betriebe 

186 

46 

47 

55 

13 

14 


2 Standardbetnebseinkonunen 1000 DM/Betr. 

36,0 

42,8 

32.4 

66,4 

71.7 

63.1 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

29,88 

33,11 

29,03 

54,68 

55.72 

57.53 


4 darunter: Pachtland % 

23,9 

21,3 

22,4 

25,1 

11,3 

28.5 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 029 

1 069 

976 

1 145 

1 271 

848 


6 AK'Besatz AK/ 100 ha LF 

5,76 

4,83 

6,09 

4.52 

4,75 

4,34 

C 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

87.3 

77.8 

87,8 

64.4 

49.5 

71,9 

« 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.72 

1,60 

1.77 

2.47 

2,65 

2,50 

m 

9 

9 Dauergrünland % LF 

39,0 

38.2 

40,6 

34,9 

29.2 

39,2 

w 

10 Hackfrüchte % AF 

17,3 

15,1 

18,4 

20,6 

21,5 

17,9 


1 1 Ackerfutter 

4.0 

4.5 

3.9 

2.6 

1.2 

5,5 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

91,1 

92,8 

88,6 

86,0 

77,8 

83,5 


13 dar.: Milchkühe 

41.9 

39,1 

36,8 

35,4 

31.9 

37,6 


14 Schweine „ 

46,8 

55,4 

38,4 

45,1 

54.3 

31,2 


15 Sonst. Vieh 

0.4 

0,1 

0.6 

0,7 

0.7 

0.7 


16 Nutzvieh „ 

138.3 

148,3 

127.6 

131,8 

132,8 

*115,3 


17 Getreide dt/ha 

36,0 

37,8 

34,0 

36,1 

37.4 

31,5 

U 

18 Kartoffeln „ 

256 

265 

234 

246 

289 

245 

M 

19 Zuckerrüben „ 

409 

447 

364 

431 

417 

424 

UJ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 277 

4 315 

3 998 

4 389 

4 482 

4 310 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

193 

192 

205 

199 

182 

219 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

48 

52 

9 

0 

0 

0 

• 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

205 

130 

352 

181 

156 

380 

o 

24 Maschinen und Geräte 

267 

374 

170 

341 

437 

241 

m 

ff 

25 Vieh 

-9 

101 

-70 

-7 

3 

70 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

511 

657 

461 

515 

595 

692 


27 Nettoinvestitionen ,, 

173 

274 

146 

226 

298 

381 


28 Bodenerzeugnisse «. 

327 

372 

277 

509 

643 

307 


29 dar.; Getreide, Hülsen-.Olfrüchte ,, 

114 

124 

105 

158 

167 

82 


30 Zuckerrüben .. 

59 

61 

54 

143 

186 

53 

Oi 

m 

31 Tierische Erzeugnisse 

3 284 

3 959 

2 789 

3 098 

3 440 

2 505 

z 

32 dar : Milch 

759 

731 

606 

662 

586 

691 

V 

M 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

1 810 

2 346 

l 405 

1 736 

2 095 

1 220 

• 

ca 

34 Wald, Sonstiges^) „ 

289 

449 

228 

277 

452 

167 


35 Bare Einnahmen 

3 899 

4 780 

3 294 

3 884 

4 535 

2 979 


36 Bestandsver.. Eigenverbr., Naturall 

63 

156 

“4 

98 

34 

120 


37 Betriebsertrag 

3 962 

4 936 

3 291 

3 982 

4 570 

3 099 


38 Spezialauf w. der Bodenproduktion 

350 

357 

347 

407 

438 

407 


39 dar.: Schädling sbekampfungsm. ,. 

31 

32 

35 

46 

61 

33 


40 Handelsdünger ,. 

254 

257 

248 

281 

292 

297 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

l 515 

1 842 

1 450 

1533 

1 480 

1 277 


42 dar.: Futtermittel „ 

1 069 

l 281 

980 

998 

967 

782 

g 

43 Arbeitshilfsmittel 

573 

622 

522 

569 

607 

522 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

179 

187 

170 

198 

210 

187 

a 

45 Abschreiburm Maschinen „ 

223 

246 

189 

205 

231 

179 

m 

A 

46 Treibstoffe, öle, Fette „ 

49 

48 

49 

51 

55 

38 

u 

47 Sachaufwand 

2 735 

3 166 

2 663 

2 797 

2 898 

2 471 

03 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

79 

89 

112 

82 

110 

60 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv, „ 

76 

85 

66 

70 

66 

78 


50 Betriebssteuern „ 

72 

67 

82 

68 

55 

93 


51 Fremdlohnaufwand „ 

58 

94 

59 

157 

243 

114 


52 Unfallversicherung „ 

15 

14 

16 

14 

15 

12 


53 Betriebsaufwand 

2 880 

3 341 

2 820 

3 036 

3211 

2 690 


54 Lohnansatz^) 

785 

623 

816 

490 

407 

507 


55 Arbeitsaufwand^) „ 

859 

731 

891 

661 

665 

633 
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Wirtschaitojahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Niedersachseo 

Durchschnitt (0), oberes (-h) und unteres ( - ) Viertel 


Kennwert \ Belriebslofm 

rs.ennweti \ BetrlebsgtöOc in 1000 DM STBE'l 

0 

Landwirtschaftliche 
20 bis 50 
+ - 

Gemischtbetriebe 

50 und mehr 

0 + - 


56 Boden und Wirtschaitsgebäude DM/ha LF 

3 764 

3 760 

3 765 

3 742 

4 050 

3 171 


57 Vieh .. 

58 Maschinen und Geräte 

2 185 

1 151 

2 336 

1 295 

2 024 
682 

2 083 

1 135 

2 088 

1 362 

1 833 
924 


59 Umlaufkapital 

t 493 

1 594 

1 460 

1 380 

1 406 

1 241 


60 Aktivkapital „ 

8 593 

8 986 

8 130 

8 341 

8 906 

7 170 

_> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

149 187 

186 053 

133 503 

184 540 

187 499 

165 205 

Oi 

< 

62 Maschinenkapital 

19 981 

26 822 

14 486 

25 113 

28 678 

21 285 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

43.8 

41.8 

46,3 

44,9 

45.5 

44.2 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

38.8 

40.4 

35.7 

38.6 

38.7 

38.5 


65 Umlaufkapital ..,.^^....♦...-.^♦.•4...*^...... 

17.4 

17,7 

18.0 

16.5 

15.8 

17,3 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

539 

501 

850 

596 

215 

1 007 

e 

c 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

88 

20 

147 

121 

236 

54 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 529 

1 351 

2 036 

1 104 

662 

1 615 

m V 

|1 

69 Fremdkapital*) 

2 156 

1 872 

3 034 

1 620 

1 113 

2 676 

70 Guthaben und Forderungen „ 

401 

515 

348 

428 

815 

272 

1 = 
t 

71 Zinsen 

72 21insen % d. Fremdkap. 

106 

4.9 

80 

4.2 

180 

5.9 

103 

5,7 

45 

4.1 

179 

6.7 


73 Pacht DM/ha Fach tfl. 

236 

273 

214 

255 

278 

180 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 155 

1 703 

545 

1 118 

1 617 

536 

£ 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

20 058 

35 258 

8 953 

24 724 

34 035 

12 348 

z 

76 Arbeitsertrag .« 

14 836 

28 746 

4 281 

18 265 

27 473 

6 566 

CD 

77 Reinertrag DM/ha LF 

297 

972 

- 346 

457 

952 

-97 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

3.5 

10,8 

-4.2 

5.5 

10,7 

-1,4 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

34 523 

56 386 

15 830 

61 103 

90 074 

30 829 


80 — Fremdlohnaufwand 

2 190 

3 564 

2 182 

9 358 

14 357 

7 257 


81 — Pachtaufwand 

1 507 

1 689 

1 214 

3 244 

2 023 

3 003 


82 — Fremdkapitalzmsen 

3 166 

2 633 

5 239 

5 642 

2 526 

10 322 

s 

» 

83 + Pacht- u. Zinserträge .4 

536 

627 

343 

1 296 

l 745 

1 395 

E 

£ 

84 -f vom Verpächter geU, Aufw 

204 

253 

172 

452 

165 

677 

U 

e 

85 » Gewinn 

28 400 

49 380 

7 709 

44 607 

73 078 

12319 

a 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

18 895 

39 664 

4 964 

28 035 

55 814 

6 863 


87 Arbeitsertrag Unternehmen „ 

14 686 

33 382 

1797 

20 620 

44 578 

1 964 


88 Gewinn DM/ha U= 

950 

1 491 

266 

816 

1 312 

214 

e 

89 Gewinnrate Gew. % d. Unlern.-Ertr. 

23.9 

30.1 

8.0 

20.4 

28,5 

6.9 

e 

3 

c 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

115 

481 

- 233 

193 

695 

- 197 

Z w 

91 Vergleichireineinkommen^) . DM/Fam.-AK 

19 440 

40 215 

5 425 

29 257 

56 299 

7 332 

S au 

92 Vergleichslohn „ 

22 097 

22 973 

21 639 

23 978 

25413 

24 023 

S 

o S- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

4 201 

6 232 

3 159 

7 380 

U 194 

4 892 

C £** 
= 11 

94 Summe d. VergJeichsansätze ............. „ 

26 298 

29 204 

24 798 

31 357 

36 607 

28 915 


95 Abstand^) 

-6 858 

11 011 

-19 373 

-2 100 

19 693 

-21 583 


96 Abstand*®) % 

-26,1 

37,7 

-78.1 

-6.7 

53.8 

-74.6 


97 Gewinn DM/Fam. 

28 400 

49 380 

7 709 

44 607 

73 078 

12 319 


98 -»-Einkünfte aus selbst. Tätigkeit ... 

220 

19 

604 

0 

0 

1 


99 -h Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

2 220 

1 047 

4 754 

86 

0 

0 

t* 

100 + Renten 

235 

164 

372 

62 

101 

0 

1 

101 — Aufw. 1. selbst. /unselbst. Tätigk 

181 

768 

18 

213 

917 

0 

V 

102 Einkommen aus Erwerbsialigkeii 

30 893 

49 841 

13 421 

44 542 

72 262 

12 320 

fi 

JB 

U 

103 Einkommen aus Erwerbstät .. DM/Fam - AK 

19 603 

38 627 

7 920 

27 956 

55 191 

6 862 

s 

Cr 

104 -»■ sonstige Einkünfte DM/Fam. 

715 

l 105 

803 

373 

161 

293 

u 

105 » Gesamteinkommen 

31 609 

50 947 

14 224 

44 915 

72 423 

12 613 


106 Arbeitskr. m außerbetr Erwerbst. .. je Farn. 

0.07 

0,05 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 


107 Haushaltspersonen .. 

5.4 

6.0 

5,0 

4.9 

5.1 

4.5 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

109 Sonstige persönliche Steuern 

1 683 
85 

1 103 
108 

3 098 
50 

2 324 
330 

5 165 
509 

568 

214 

e 

« n 
£ ^ 

1 10 Persönliche Steuern 

1 767 

1 211 

3 148 

2 653 

5 674 

782 

(£ • 
ei 

111 Vermögensabgabe 

165 

285 

154 

595 

856 

469 

W Ct 

1 12 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse 

2 587 

2 580 

2 300 

3 330 

3 664 

2 918 

« 0 

1 13 Lebensversicherung 

617 

982 

359 

1 811 

1 527 

1 783 

Cf 

&. 

1 14 Altenteil (bar u. unbai) „ 

1 486 

1 536 

1 190 

1 970 

3 285 

945 


115 Renten»*) DM/ha LF 

323 

302 

266 

234 

383 

107 
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Deutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Nordrhein-Westfalen Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ). oberes ( -f- ) und unteres ( - ) Viertel 


j. V Belriebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE 

0 

MarktfruchtbeVi ehe 
13,5 bis 20 

+ - 0 

20 bis 50 
-F — 


1 2Uihl der Betriebe 

12 

3 

3 

114 

28 

29 


2 Standardbetriebseinicommen 1000 DM/Betr 

18.0 

16.6 

16,9 

42,5 

45,5 

37.8 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

20,55 

21,78 

25,61 

32,45 

37,70 

31,01 


4 darunter: Pachtland % 

21,2 

42,3 

16.7 

37,0 

34,5 

27,1 


5 Vergleichswerl DM/ha LF 

1 802 

2 674 

1 549 

2 356 

2 463 

2 268 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

6.84 

4.59 

6.09 

5,02 

3,86 

5,84 

e 

7 darunter: Famülenarbeitskräfte % 

94,0 

74,9 

93.9 

79.9 

73,8 

79,6 

m 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.41 

1,00 

1,56 

1,63 

1,46 

1.81 

* 

3 

9 Dauergrünland % LF 

12.7 

10,5 

14.1 

12,0 

10,2 

12,7 


10 Hackfrüchte % AF 

9.0 

11.0 

1.3 

20.8 

18,4 

16,4 


11 Ackerfutter % 

1.7 

4,8 

0.9 

2.7 

1.4 

2,0 


12 Rindvieh GV/ 100 ha LF 

27.7 

3.9 

24.6 

44.5 

32,4 

36,4 


13 dar.; Milchkühe 

1.4 

0,0 

l.O 

19,5 

9,8 

13,9 


14 Schweine 

19.9 

0.6 

5.2 

21,2 

19,8 

27,0 


15 Sonst. Vieh „ 

3.5 

0.0 

2.1 

0.6 

0.2 

0.7 


16 Nutzvieh 

51.0 

4.5 

31,9 

66.4 

52.5 

64.0 


17 Getreide dt/ha 

41.5 

28.2 

43,3 

45,8 

48.5 

42.6 

1| 

18 Kartoffeln „ 

217 

267 

0 

266 

335 

261 

• 5 

19 Zuckerrüben 

454 

438 

0 

458 

477 

407 

■M 

20 Milchleistung kg /Kuh 

2 260 

0 

2 480 

4 389 

4 507 

4 126 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

197 

278 

180 

211 

216 

205 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

0 

0 

111 

97 

80 


23 Wirtschaftsgebäude „ 

154 

0 

230 

77 

72 

92 

9 

24 Maschinen und Geräte 

283 

157 

41 

260 

291 

280 

m 

25 Vieh 

17 

53 

3t 

2 

16 

-64 

> 

a 

26 Bruttoinvestitionen 

455 

210 

302 

450 

475 

387 


27 Nettoinvestitionen 

112 

- 165 

84 

50 

112 

71 


28 Bodenerzeugnisse 

920 

1 036 

1 059 

1 583 

1 699 

1 315 


29 dar.; Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

732 

687 

1 059 

816 

974 

759 


30 Zuckerrüben 

180 

302 

0 

457 

453 

302 

ot 

m 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 027 

3 321 

447 

1 978 

1 941 

1 860 


32 dar.i Milch „ 

75 

400 

0 

375 

185 

263 

Z 

M 

£ 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

1 287 

1 465 

208 

1 018 

1 202 

1 197 

X 

oa 

34 Wald, Sonstiges^) 

257 

314 

173 

301 

370 

243 


35 Bare Einnahmen „ 

3 204 

4 671 

1 679 

3 862 

4 010 

3419 


36 Bestandsver., Elgenverbr. Nalurall. .. „ 

89 

93 

96 

45 

43 

-16 


37 Betriebsertrag 

3 293 

4 764 

1775 

3 907 

4 053 

3 403 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

355 

418 

304 

492 

478 

466 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm 

38 

98 

12 

80 

80 

68 


40 Handelsdünger 

234 

232 

214 

302 

298 

284 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

956 

1 520 

238 

1 076 

995 

1 014 


42 dar.; Futtermittel 

579 

t 254 

101 

650 

544 

687 

•o 

43 ArbeitshiUsmittel 

596 

641 

478 

585 

554 

616 

s 

44 dar.; Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

147 

206 

83 

164 

129 

199 


45 Abschreibung Maschinen .. 

280 

280 

184 

249 

238 

240 

: 

J9 

46 Treibstoffe, öle, Fette „ 

41 

22 

41 

44 

41 

44 

X 

47 Sachaufwand 

2 274 

2 851 

1 471 

2 421 

2315 

2 426 

eo 

48 dar.: Unterh. Wiiischaftsg u. Grundv. 

128 

74 

235 

65 

91 

72 


49 Abschr. Wirtschaflsg. u, Grundv. 

62 

95 

35 

57 

64 

63 


50 Betriebssteuem 

73 

48 

94 

56 

45 

60 


51 Fremdlohnaufwand ♦, 

25 

32 

46 

113 

135 

124 


52 Unfallversicherung 

18 

18 

18 

19 

18 

20 


53 Betriebsaufwand ,, 

2 390 

2 949 

I 629 

2 610 

2 513 

2 630 


54 Lohnansatz^l 

1 011 

647 

847 

794 

617 

891 


55 Arbeitsaufwand**) 

1 054 

697 

910 

926 

771 

1 035 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Nordrhein-Westialen 

Durchschnitt (0)» oberes (-I-) und unteres ( — ) Viertel 


V ts 1 \ Betriebsform 

«.ennweri \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ') 

0 

Marktfruchtbetriebe 
13,5 bis 20 

+ - 0 

20 bis 50 

— 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude . DM/ha LF 

5 158 

5 970 

4 823 

5 508 

5 538 

5 548 


57 Vieh 

815 

72 

518 

1 049 

827 

1 006 


58 Maschinen und Gerate „ 

1 614 

l 229 

1 725 

l 374 

1 420 

l 249 


59 Umlaufkapital 

1 506 

1 514 

965 

1 459 

1 289 

1 529 

e 

a 

60 Aktivkapital 

9 093 

8 785 

8 031 

9 390 

9 073 

9 332 


61 Aktivkapiial DM/AK 

132 937 

191 399 

131 865 

187 060 

235 060 

159 789 

< 

62 Maschinenkapital „ 

23 600 

26 769 

28 318 

27 374 

36 789 

21 385 


63 Boden u. Gebaudekapital % des Aktivkap. 

56,7 

68.0 

60,1 

58,7 

61.0 

59.5 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

26.7 

14,8 

27.9 

25.8 

24.8 

24.2 


65 Umlaufkapital 

16,6 

17.2 

12.0 

15.5 

14.2 

16.4 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

221 

4 

199 

634 

247 

1 542 

a 

«i 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

266 

0 

495 

114 

7 

244 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

630 

1 686 

0 

1 489 

744 

1 861 

KJ V 

c u 

— n 

69 Fremdkapital*) 

1 117 

1 690 

694 

2 236 

998 

3 647 


70 Guthaben und Forderungen 

284 

236 

288 

725 

l 234 

336 

!=■ 

71 Zinsen „ 

43 

59 

24 

120 

62 

267 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

3.8 

3.5 

3.5 

5.4 

6.2 

7.3 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

246 

265 

243 

342 

308 

338 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

946 

l 864 

210 

1 430 

1 694 

917 

JD 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

13 829 

40 619 

3 445 

28 477 

43 874 

15 697 


76 Arbeitsertrag „ 

9 176 

33 920 

-l 170 

21 930 

35 647 

10 104 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 108 

1 167 

- 700 

504 

923 

- 119 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-1.2 

13.3 

-8.7 

5.4 

10.2 

-1.3 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

19 439 

40 607 

5 373 

46 384 

63 852 

28 425 


80 — Fremdlohnaufwand 

882 

1 088 

1 632 

4 289 

5 786 

4 474 


81 — Pachtaufwand 

989 

2 224 

1 036 

4 251 

3 850 

3 178 


82 - Frerodkapitalzinsen „ 

875 

1 296 

624 

3 909 

2 343 

8 300 

o 

tu 

83 + Pacht- u. Zinserträge 

225 

227 

160 

1 667 

4 649 

868 

e 

84 + vom Verpachter getr Aufw 

215 

499 

95 

609 

873 

426 

e 

e 

85 * Gewinn 

17 131 

36 726 

2 335 

36 210 

57 395 

13 768 

s« 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

12 964 

49 018 

1 594 

27 830 

53 413 

9 549 

e 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

8 937 

43 303 

-2 663 

22 513 

44 922 

5 645 


88 Gewinn DM/ha LF 

834 

1 686 

91 

1 116 

1 522 

444 

o» 

89 Gewiniuate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

25,2 

35.3 

5,1 

28.2 

36.4 

12,9 

s 

s 

e 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

-44 

269 

- 139 

173 

460 

- 505 

u 

s 

S S? 

91 Vergleichsreineinkommen^) DM/Fam.-AK 

13 285 

49 831 

1 821 

28 178 

53 757 

9 816 

2 aü 

E i > 

92 Vergleichslohn’) ,. 

22 259 

24 727 

21 920 

23 055 

24 266 

22 019 

i t- 

93 21insansatz L Eigenkapital*) 

4 039 

5664 

4 258 

5 378 

8 564 

3 895 

•e » 

C 

«e 

“ 51 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

26 298 

30 391 

26 178 

28 433 

32 830 

25 914 

«i ^ 

95 Abstand^) 

-13 013 

19 440 

-24 357 

- 255 

20 927 

- 16 098 

> 

96 Abstand»») % 

-49,5 

64.0 

-93.0 

-0.9 

63,7 

-62.1 


97 Gewinn DM/Fam. 

17 131 

36 726 

2 335 

36 210 

57 395 

13 768 


98 Einkünfte aus selbst. Tätigkeit .. 

0 

0 

0 

298 

73 

0 


99 Einkünfte aus unselbst. TaUgk 

1 724 

10 962 

0 

87 

381 

0 


100 + Renten 

0 

0 

0 

302 

0 

680 

i 

101 —Aufw. f.selbst./unselbst.Tätigk 

0 

0 

0 

401 

195 

1351 

« 

• 

102 Einkommen aus Erwerbstatigkeit .. 

18 855 

47 688 

2 335 

36 497 

57 655 

13 097 

8 

£ 

103 Einkommen aus Erwerbslal. .. DM/Fam.-AK 

13 834 

47 733 

1 594 

27 719 

52 676 

9 083 

1 

e 

104-1' sonstige Einkünfte 4 ... DM/Fam 

1 205 

2 106 

3 266 

4 744 

12 532 

1 Bll 

c 

105 *= Geseimtemkommen 

20 060 

49 794 

5 601 

41 241 

70 187 

14 908 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,04 

0,25 

0.00 

0,02 

0.02 

0.00 


107 Haushaltspersonen 

4.6 

8.0 

4.6 

4.4 

4.9 

3.7 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1711 

6 981 

1 692 

1 368 

2 440 

1 305 


109 Sonstige persönliche Steuern „ 

181 

185 

451 

224 

342 

360 

® * 

V 'S 

1 10 Persönliche Steuern 

1 892 

7 166 

2 143 

1 591 

2 782 

1 666 

.« 

1 1 1 Vermögensabgabe „ 

259 

0 

617 

477 

626 

543 

w e 

112 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse 

3 490 

2 517 

4 534 

3 544 

3 546 

3 610 

m e 

113 Lebensversicherung 

1 102 

1 769 

l 032 

l 179 

1 465 

1 468 

Z 

a. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

726 

0 

1 086 

1 808 

2 484 

1 667 


115Renten*‘) DM/ha LF 

229 

0 

276 

362 

428 

350 
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Deutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Nordrhein Westfalen Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( 4- ) und unteres ( - ) Viertel 


< Beirlebsform Marktlruchtbetriebe 

Kennwert \ ßetriebsgröBe in 1000 DM STBE ') ^ 50 und mehr 



1 Zahl der Betriebe 

2 Standardbetriebseinkoininen 1000 DM/Beti. 

3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

4 darunter: Pachtland % 

5 Vergleichswert DM/ha LF 


75 

79,0 

60,19 

37.5 

2 144 

18 

89,6 

66.81 

57.5 

2 138 

19 

81,9 

66.77 

24,3 

2 143 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 


3.73 

3.09 

4,06 

O) 

e 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 


54,4 

49,5 

46,8 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 


2,25 

2,06 

2,71 

•• 

m 

3 

9 Dauergrünland % LF 


10,2 

8.7 

12,6 


10 Hackfrüchte % AF 


22,3 

25,0 

20,6 


1 1 Ackerfutter 


0,8 

-0.8 

LI 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 


38,8 

29,8 

38,6 


13 dar.: Müchkühe .. 


14,5 

15,4 

14.2 


14 Schweine 


25,6 

19.7 

26,2 


15 Sonst. Vieh 


0.7 

0.6 

0,9 


16 Nutzvieh 


65,1 

50,0 

65.6 


17 Getreide dt/ha 


45,8 

48,2 

43,8 

3 1 

18 Kartoffeln 


270 

250 

250 


19 Zuckerrüben 


436 

486 

409 

• 

Ui •• 

20 Milchleistung kg/Kuh 


4 632 

4 580 

5 000 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 


214 

211 

213 


22 Bodenzukäule DM/ha LF 


64 

95 

72 

il 

23 Wirtschaftsgebäude „ 


80 

169 

76 

o 

24 Maschinen und Geräte 


370 

327 

319 


25 Vieh 


-14 

-90 

7 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 


500 

501 

474 


27 Nettoinvestitionen „ 


194 

221 

207 


28 Bodenerzeugnisse „ 


1 528 

1 684 

l 390 


29 dar.: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 


780 

876 

745 


30 Zuckerrüben „ 


473 

534 

412 

03 

31 Tierische Erzeugnisse 


2 320 

2 160 

2 200 

C 

32 dar.: Milch „ 


303 

306 

293 

« 

w 

JO 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 


1 408 

1 126 

1 576 

% 

s 

34 Wald. SonsUges^) «« 


312 

468 

258 


35 Bare Einnahmen „ 


4 159 

4 312 

3 848 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall. .. 


24 

-71 

46 


37 Betriebsertrag ,, 


4 183 

4 241 

3 894 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 


526 

491 

551 


39 dar.; Schädlings bekämpf ungsm. ....... „ 


104 

108 

105 


40 Handelsdünger 


290 

244 

308 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 


l 364 

1 140 

1 429 


42 dar.: Futtermittel 


706 

637 

736 

•o 

43 Arbeitshiifsmiltel .. 


569 

579 

529 


44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 


163 

146 

165 

’S 

45 AbschreibuM Maschinen 


223 

230 

196 

m 

m 

46 Treibstoffe, C5le, Fette „ 


47 

48 

46 

X 

47 Sachaufwand 


2 730 

2 455 

2 806 

m 

48 dar.: Unterh. Wirtschaf tsg. u. Grund v. 


76 

54 

84 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 


63 

50 

71 


50 Betriebssteuem 


60 

46 

103 


51 Fremdlohnaufwand 


257 

229 

341 


52 Unfallversicherung „ 


18 

18 

20 


53 Betriebsaufwand 


3 066 

2 747 

3 270 


54 Lohnansatz^) „ 


462 

368 

469 


55 Arbeitsaufwand^) 


738 

615 

831 
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WirtschafUiabr 1973/74 


Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ). oberes ( + ) und unteres (-) Viertel 


Nordrhein-Westfalen 


Kennwert 


\ 


Betriebsform 

Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 


0 


Marktfruchtbetriebe 
SO und mehr 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude 

57 Vieh 

58 Maschinen und Geräte 

59 Umlaufkapital 


. DM/ha LF 


5 198 

5 038 

5 212 

1 025 

788 

1 035 

1 325 

l 251 

1 230 

1 412 

1 251 

1 475 


60 Aktivkapital 


8 960 

8 329 

8 952 

61 Aktivkapital 

62 Maschinenkapital 

DM/ AK 

240 226 

35 533 

269 534 

40 493 

220 493 
30 285 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

64 Vieh u. Maschinenkapital „ 

65 Umlaufkapitol 


58.0 

60.5 

58.2 

26.2 

24.5 

25.3 

15,8 

15,0 

16,5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 


475 

419 

558 

240 

92 

450 

1 093 

1 000 

959 


Ji 

« u 

— 

69 Fremdkapital*) 


1 807 

l 511 

l 967 


70 Guthaben und Forderungen 


525 

515 

391 

1 = 

71 Zinsen 


102 

83 

152 

•1 

72 Zinsen 

% d. Fremdkap. 

5.6 

5.5 

7,7 


73 Pacht 

DM/ha Pachtfl 

350 

327 

308 


74 Betriebseinkommen 

DM/ha LF 

1 392 

l 740 

985 

.A 

75 Betriebseinkommen 

DM/ AK 

37 323 

56 310 

24 270 

s 

76 Arbeitsertrag 


28 915 

46 876 

16 552 

a 

77 Reinertrag — 

DM/ha LF 

654 

1 125 

155 


78 Reinertrag 

.. % d Aktivkap. 

7,3 

13,5 

1,7 


79 Betriebseinkommen 

..... DM/Untem 

83 795 

116 242 

65 794 


80 - Fremdlohnaufwand 



16 580 

16 474 

24 145 


81 - Pachtaufwand 


7 757 

11 302 

5 605 


82 - Fremdkapitalzinsen ......... 


5 841 

5 538 

8 876 

c 

«1 

83 4- Pacht- u. Zinserträge 


1 486 

726 

1 894 

8 

84 -f vom Verpächter getr Aufw „ 

1 202 

2 229 

779 

«I 

e 

85 = Gewinn 


56 305 

85 883 

29 841 

z 

86 Gewiim 

... DM/Fam.-AK 

46 081 

84 022 

23 521 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 


35 699 

72 329 

11 809 


88 Gewinn 

DM/ha LF 

935 

1 286 

447 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untern.-Ertr. 

22,2 

30,2 

11.4 

a 

90 Eigenkapitolveranderung ... 

DMvIia LF 

194 

563 

- 268 


91 Vergleichsreineinkommen^) DM/Fam.-AK 


46 574 


84 499 


23 920 




92 Vergleichslohn^j 

93 Zinsansatz f . Eigenkapital*) 


e JB 

■J r» * 


94 Summe d. Vergleichsonsatze ..... 


95 Abstand*) ... 

96 Abstand *“) 


% 


25 867 
10 517 


36 384 


10 191 
28,0 


27 339 
11 709 


39 048 


45 451 
116.4 


26 102 
11 767 


37 869 


•13 949 
-36,8 




97 Gewinn 

98 4* Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

99 4* Einkünfte aus unselbst. Tätlgk 

100 4- Renten 

101 - Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk. 


.DM/Fom 


56 305 

85 883 

29 841 

l 794 

0 

0 

79 

332 

0 

378 

0 

1 053 

l 690 

29 

0 


i 102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

56 866 

86 186 

30 894 

J 103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

46 198 

84 045 

24 352 

1 104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

4 755 

4 723 

3 756 

c 

^ 105 * Gesamteinkommen „ 

61 620 

90 910 

34 651 

106 Arbeitskr. m. außerbeti. Erwerbst. .. je Farn 

0,01 

0,00 

0,00 

107 Haushaltspersonen 

4.4 

5.7 

3.4 

108 Einkommensteuer DM/Fam. 

109 Sonstige persönliche Steuern 

4 737 

802 

6 179 

763 

4 381 
l 099 

g 

g g, 110 Persönliche Steuern „ 

f « 

5 539 

6 942 

5 480 

1 1 1 Vermögensabgabe „ 

810 

682 

1 028 

? 5 112 Kranken-, Rentenvers.. Aiterskasse ... ,, 

4 662 

5 318 

4 377 

2 o 113 Lebensversicherung „ 

2 174 

2412 

1 572 

t 114 Altenteil (bar u. unbar) 

1 744 

1 713 

l 159 

1 J5 Renten") DM/ha LF 

188 

167 

113 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Nordrhein-Westfalen wirtschans)ahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( -h ) und unteres ( — ) Viertel 


j. N Betriebsform 

Kennwert \ BeUiebsgröBe in 1000 DM STBE ') 

0 

Futterbaubethebe 

6 bis 13.5 

+ - 0 

13.5 bis 20 
+ - 


1 Zahl der Betriebe 

27 

6 

7 

58 

14 

15 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr 

10.1 

9.8 

10.4 

16.9 

17.6 

15,9 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

13.18 

13.90 

11.73 

16,79 

17,79 

16,34 


4 darunter: Pachtland % 

21.9 

30.2 

28.1 

31,0 

34.9 

27,0 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

894 

653 

1 037 

1 149 

1 163 

1 156 


6 AK'Besatz AK/ 100 ha LF 

8.43 

6.99 

8.90 

8.64 

6,44 

10,51 

Ot 

e 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

99.3 

100.0 

98.2 

99,7 

99,5 

99.1 

e 

8 AK je Betrieb AK/Bclr. 

1.11 

0.97 

1.04 

1,45 

1.15 

1,72 

m 

m 

9 

9 Dauergrünland % LF 

66.5 

73.0 

64.1 

68,7 

78.5 

55,1 

2 

10 Hackfrüchte % AF 

14.3 

13.9 

12.3 

13.1 

12,2 

12,2 

m 

1 1 Ackerfutter 

9.9 

5.0 

13.4 

5.9 

6.5 

7.5 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

127.0 

131,7 

146.1 

142,9 

158.4 

122,2 


13 dar.: Milchkühe 

63.4 

69,1 

60,4 

82,6 

96.1 

68.2 


14 Schweine 

8.1 

3.1 

11,5 

10.7 

2.5 

17,9 


15 Sonst. Vieh 

0,3 

0.0 

1.2 

0.7 

0.5 

0.5 


16 Nutzvieh „ 

135.4 

134.8 

158.8 

154,3 

161,5 

140,7 


17 Getreide dt/ha 

32.6 

29.6 

33,0 

34,8 

36.2 

34,7 

U 

18 Kartoffeln 

231 

237 

241 

234 

213 

202 

»5 

19 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

510 

510 

0 

^ •• 
55 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 995 

3 976 

3 796 

4 031 

4 265 

3 928 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

194 

184 

222 

243 

440 

211 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

0 

0 

57 

0 

0 

c 

« 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

178 

252 

190 

129 

118 

185 

o 

24 Maschinen und Geräte 

240 

477 

221 

360 

382 

459 


25 Vieh .. 

49 

-68 

158 

4 

-66 

-39 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

466 

661 

569 

550 

434 

606 


27 Nettoinvestitionen 

112 

286 

156 

164 

-68 

165 


28 Bodenerzeugnisse „ 

116 

79 

90 

111 

145 

96 


29 dar.: Getreide. Hülscn-.ölfrüchte 

43 

9 

50 

49 

39 

77 


30 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

5 

20 

0 

o» 

m 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 254 

2 608 

2 435 

2 882 

2 998 

3 035 


32 dar.; Milch 

1 009 

1 136 

947 

1 408 

1 731 

1 110 

e 

•• 

33 Schweine-, Ferkelvcrkaul 

310 

133 

423 

485 

95 

977 

e 

tt 

34 Wald. SonsUges*) .. 

310 

385 

309 

341 

683 

197 


35 Bare Einnahmen «, 

2 680 

3 071 

2 835 

3 334 

3 826 

3 328 


36 Bestandsver.. Eigenverbr.« Naturall .. 

189 

28 

307 

99 

15 

65 


37 Betriebsertrag 

2 869 

3 100 

3 142 

3 433 

3 841 

3 393 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

218 

190 

232 

234 

221 

286 


39 dar.: Schadlingsbekämpfungsm 

13 

6 

28 

16 

n 

23 


40 Handelsdünger 

174 

157 

168 

183 

177 

208 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung ...... 

715 

647 

I 121 

1 022 

931 

1 425 


42 dar.: Futtermittel 

496 

311 

843 

745 

657 

969 

■o 

43 Arbeitshilfsmittel 

512 

475 

590 

514 

514 

575 

19 

44 dar.: Lfnterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

135 

91 

168 

150 

163 

155 

a 

45 Abschreibung Maschinen 

251 

287 

263 

238 

261 

239 

» 

JO 

46 Treibstoffe. Oie. Fette 

37 

21 

37 

33 

24 

48 

X 

47 Sachaufwand 

l 751 

1 578 

2 382 

2 083 

2 035 

2 656 

«s 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

80 

52 

123 

65 

69 

82 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Gnmdv. „ 

104 

89 

149 

88 

91 

112 


50 Betnebssteuern „ 

32 

28 

41 

44 

44 

64 


51 Fremdlohnaufwand 

4 

0 

7 

4 

3 

7 


52 Unfallversicherung 

10 

8 

13 

10 

11 

11 


53 Bethebsaufwand .7 

1 796 

1 613 

2 443 

2 Ul 

2 093 

2 738 


54 Lohnansatz^) 

1 240 

1 001 

1 344 

1 270 

998 

1 449 


55 Arbeitsaufwand^) 

1 253 

1 009 

1 364 

1 285 

1 012 

1 467 


Erläuterung der Fußnoten «ul Seite \ U 


246 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Nordrhein-Westlalen 

Durchschnitt (0), oberes ( + ) und unteres ( — ) Viertel 


Kennwort \ Betriebsform 

\ BetriebsgröBe in 1000 DM STBE •) 

0 

Fulterbaubet riebe 

6 bis 13,5 

-F -- 0 

13,5 bis 20 
+ - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude . DM/ha LF 

3 571 

3 180 

3 887 

4 156 

4 181 

4 176 


57 Vieh 

2 184 

2 181 

2 563 

2 489 

2 615 

2 258 


58 Maschinen und Gerate 

1 048 

l 220 

1 052 

1 164 

1 262 

1 110 


59 Umlaufkapitai ; 

1 288 

1 116 

1 667 

1 437 

1 256 

1 654 

1 

a. 

m 

60 Aktivkapital 

8 092 

7 697 

9 169 

9 245 

9 314 

9 398 

> 

S 

61 Aktivkapital DM/ AK 

95 989 

110 108 

103 026 

107 004 

144 628 

89 423 

3 

62 Maschinenkapital — 

12 432 

17 457 

11 824 

13 467 

19 602 

10 565 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

44J 

41.3 

42,4 

449 

44.9 

44.4 


64 Vieh u. MaschinenkapitaJ „ 

39,9 

44.2 

39,4 

39.5 

41.6 

35,8 


65 Umlaufkapitai 

15,9 

14.5 

18,2 

15.5 

13.5 

19,7 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

88 

75 

149 

238 

137 

517 

e 

•• 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

94 

177 

122 

136 

304 

192 

s 

^ o 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

650 

1 269 

1 266 

2 005 

2 052 

2 153 

m 

— m 

69 Fremdkapital ... 

832 

l 521 

t 536 

2 379 

2 494 

2 862 


70 Guthaben und Forderungen 

528 

667 

492 

474 

581 

290 

1» 

7J Zinsen ». 

38 

19 

98 

104 

53 

180 

& 

u» 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4,5 

L2 

6.4 

4.4 

2.1 

6.3 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

169 

91 

181 

190 

152 

212 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 087 

l 494 

719 

l 306 

l 762 

673 

Ji 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

12 893 

21 379 

8 080 

15 117 

27 365 

6 406 

r 

76 Arbeitsertrag 

9 533 

17 525 

4 474 

11 372 

22 303 

3 276 

» 

a 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 166 

486 

- 645 

21 

750 

- 794 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-2,1 

6.3 

-7,0 

0,2 

8.1 

-8.4 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

14 324 

20 774 

8 437 

21 925 

31 345 

11 002 


80 — Fremdlohnaufwand 

180 

Ul 

232 

242 

245 

299 


81 — Pachtaufwand ,, 

410 

390 

575 

990 

866 

974 


82 — Fremdkapitalzinsen 

494 

264 

t 152 

1 752 

946 

2 949 

e 

ti 

83 + Pacht- u. Zinserträge 

114 

73 

133 

170 

149 

49 

B 

ja 

84 vom Verpächter getr. Aufw 

68 

72 

89 

94 

101 

73 

» 

p 

85 * Gewinn .................. 

13 421 

20 155 

6 701 

19 205 

29 539 

6 901 

tm 

Jl 

86 Gewiim DM/Fam.-AK 

12 167 

20 742 

6 535 

13 288 

25 909 

4 053 

P 

D 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

9 269 

17 871 

3 652 

10 769 

22 644 

2 027 


88 Gewinn DM/ha LF 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. «Ertr. 

l 018 
35,4 

1450 

46.7 

571 

18.1 

1 144 
33,2 

1 661 
43,1 

422 

12,4 

o 

o 

p 

90 Eigenkapitalveränderung , 4 .,...^.. DM/ha LF 

— 

— 

— 

221 

221 

62 

JC 

w 

Z 9 

91 Vergletchsreineinkommen**) DM/Fom.-AK 

12 757 

21 283 

7 101 

13 700 

26 354 

4 434 

m o 

92 Vergleichslohn^} 

21 458 

21 813 

22 127 

21 354 

22 293 

21 102 

1 1- 

® — 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

2 883 

2 879 

2 883 

2 524 

3 261 

2 024 

^ 51 

94 Summe d Vergleichsansätze „ 

24 341 

24 692 

25 009 

23 878 

25 554 

23 127 

2*“ 

95 Abstand’) 

- 11 584 

-3 409 

-17 908 

-10 177 

800 

-18 693 

> 

96 Abstand ‘»l % 

-47,6 

-13,8 

-71.6 

-42,6 

3\1 

-80,8 


97 Gewinn DM/Fam. 

13421 

20 155 

6 701 

19 205 

29 539 

6 901 


98 -f- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


99 -I- Einkünfte aus unselbsl. Tätigk 

9 838 

16 156 

11 136 

2 626 

2211 

2 267 


100 ^ Renten 

554 

2 437 

140 

555 

173 

115 

i 

10 1 -Aufw, f. selbst./unselbst, Tätigk .... 

196 

0 

0 

0 

0 

0 

p 

r 

• 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

23 617 

38 748 

17 977 

22 387 

31 922 

9 283 

1 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

18 547 

29 656 

14 861 

14 587 

26711 

5 348 

e 

5 

104 ^ sonstige Einkünfte DM/Fam. 

906 

33 

2 480 

2 298 

1 164 

2 841 

p 

D 

105 *= Gesamteinkommen 

24 523 

30 781 

20 457 

24 685 

33 086 

12 124 


lOGArbeitskr m außerbetr. Erwerbst .. je Farn. 

0,17 

0.33 

0,18 

0,09 

0,05 

0,03 


107 Haushaltspersonen 

5.5 

6.0 

5.0 

5.3 

5.0 

5.2 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

6 246 

10 234 

7 055 

1 696 

1418 

l 538 


109 Sonstige persönliche Steuern „ 

35 

155 

0 

5 

7 

10 

s » 

Ü M 

5> = 

110 Persönliche Steuern 

6 280 

10 389 

7 055 

1 700 

1 424 

1 548 

O • 

"'S 

1 1 1 Vermögensabgabe 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

w O 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... .« 

2 290 

2 010 

3 041 

2 081 

2 487 

1 788 

S * 

fi. 

113 Lebensversicherung 

289 

304 

223 

413 

799 

254 


1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

24 

0 

0 

77 

130 

158 


115 Renten”) DM/ha LF 

12 

0 

0 

30 

47 

63 
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Deutsdier Bundestag — 7, Wahlperiode 


Nordrhein-Westfalen Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0). oberes (4-) und unteres I-) Viertel 


Kennwerl \ Belriebsform 

Kennwert \ BetriebsgröBe ln 1000 DM STBE ') 

0 

Futterbaubetriebe 

20 bis 50 

-h - 0 

50 und mehr 

4- — 


1 2Uihl der Betriebe 

277 

69 

70 

27 

6 

7 


2 Standardbetnebseinkommen lOOODM/Betr. 

32.4 

35,7 

30,4 

68,2 

85.8 

64.6 


3 LandwirtschafUich genutzte Fläche ha 

27.16 

28.43 

25.71 

52,72 

57,34 

55,52 


4 darunter: Pachtland % 

40,0 

45,0 

35.9 

37,9 

52,8 

51,4 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

l 479 

1 585 

1 406 

1 849 

2 278 

1 871 


6 AK’Besatz AK/ 100 ha LF 

5.94 

5,30 

7.10 

4.90 

4,93 

5,03 

9 

C 

7 darunter; Familienarbeitskräfte % 

90,1 

81.5 

92,3 

51,0 

31,8 

47.7 

« 

8 AK je Betrieb AK/Beti. 

1,61 

1.51 

1.83 

2,58 

2.83 

2,79 

•e 

S 

9 Dauergrünland % LF 

60.2 

63,8 

57,6 

54.4 

46,3 

55,6 

« 

10 Hackfrüchte % AF 

8.8 

8.9 

8,8 

10,4 

11,3 

11,1 

je 

fli 

1 1 Ackerfutter 

13,2 

16,8 

13,7 

20.3 

15,1 

13,6 

U. 

12 Rindvieh GV/tOOhaLF 

158.2 

170.0 

151,2 

148.6 

157.9 

136,8 


l3dar.:MUchkühe 

87.2 

97.8 

80.2 

79.7 

87,4 

64.9 


14 Schweine 

12.8 

11.3 

15,8 

21.4 

35,7 

13,7 


15 Sonst. Vieh 

0.6 

0.9 

0.9 

1.8 

0.5 

0.3 


16 Nutzvieh „ 

171,6 

182.2 

167.9 

171.9 

194,1 

150,7 


17 Getreide dl/ha 

39.4 

41.2 

39,1 

40,5 

44.8 

40,5 

5 • 

18 Kartoffeln 

241 

255 

237 

237 

318 

186 

» 9 

19 Zuckerrüben „ 

475 

512 

454 

423 

479 

362 

’S 2 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 354 

4 422 

4 242 

4 484 

5 069 

4 286 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

214 

213 

182 

190 

218 

180 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

64 

76 

28 

0 

0 

0 

c 

•» 

23 Wirtschaftsgebäude 

195 

229 

268 

115 

146 

26 

o 

24 Maschinen und Geräte 

305 

297 

274 

190 

215 

124 

« 

25 Vieh .. 

88 

87 

96 

-13 

22 

36 

> 

c 

26 BruttoinvestiUonen 

652 

689 

666 

293 

383 

186 


27 NettoinvesUtionen 

312 

330 

339 

41 

117 

-23 


28 Bodenerzeugnisse 

251 

294 

234 

390 

678 

377 


29 dar.: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

124 

141 

110 

198 

394 

227 


30 Zuckerrüben „ 

56 

58 

58 

98 

118 

104 

9 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

3 197 

3 628 

2 840 

3 608 

4 502 

2 398 


32 dar,; Milch 

1 632 

1 876 

1 464 

1 639 

2 023 

1 212 


33 Schweine-, Ferkelverkauf 

604 

526 

610 

1 166 

1 715 

646 

o 

34 Wald. Sonstiges^) 

255 

347 

211 

236 

273 

190 


35 Bare Einnahmen 

3 702 

4 269 

3 285 

4 234 

5 453 

2 965 


36 Bestandsver.. Eigenverbr.. Naturall 

150 

142 

158 

28 

61 

89 


37 Betriebsertrag „ 

3 853 

4 411 

3 443 

4 263 

5 515 

3 054 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

305 

307 

318 

371 

412 

344 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm. 

24 

24 

25 

36 

43 

52 


40 Handelsdünger 

234 

236 

243 

261 

249 

228 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

1 281 

1 410 

1 173 

l 791 

2 304 

1 197 


42 dar.: Futtermittel ,, 

910 

1 027 

834 

1 271 

1 576 

899 

TJ 

43 Arbeitshilfsmittel 

535 

512 

576 

514 

558 

489 

C 

•• 

44 dar.; Unterhaltg Maschinen u. Geräte ,. 

161 

156 

ISO 

158 

184 

152 


45 Abschreiburm Maschinen „ 

236 

233 

232 

183 

197 

165 

«t 

-g 

46 Treibstoffe, C5le, Fette 

36 

28 

44 

35 

40 

27 

V 

X 

47 Sachaufwand 

2 393 

2 518 

2 357 

2 987 

3 602 

2419 


48 dar.; Unterh. Wirtschaf tsg. u. Grundv. ,. 

70 

69 

80 

92 

105 

80 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

78 

83 

80 

69 

69 

45 


50 Betriebssteuem 

42 

33 

53 

48 

45 

47 


51 Fremdlohnaufwand „ 

47 

73 

41 

386 

750 

381 


52 Unfallversicherung „ 

13 

14 

12 

15 

16 

11 


53 Betriebsaufwand ,i 

2 495 

2 638 

2 462 

3 435 

4 413 

2 857 


54 Lohnansatz^) 

879 

737 

1 049 

487 

403 

449 


55 Arbeitsaufwand^) 

938 

624 

1 101 

887 

1 169 

841 
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Drucksache 7/3211 


WlrtschaJlsJahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Nordrbein-Westfalen 

Durchschnitt {0 ), oberes ( i- ) und unteres ( — ) Viertel 


\ Betriebstorm 

Kennwert \ Betriebsgröße in lDOO DM $TBE »1 

0 

Futterba ubetriebe 

20 bis 50 

+ - 0 

50 und mehr i 

+ - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude ,, DM /ha LF 

4 533 

4 750 

4 421 

4 780 

S 375 

4 929 


57Vjeh..„ 

2 766 

2 940 

2 704 

2 756 

3 101 

2 426 


58 Maschinen und Cer äte ,, 

1 192 

I 195 

1 119 

903 

960 

624 


39 Umlaufkapital „ 

1 317 

t 289 

1 401 

1 431 

1 771 

1 190 

a 

a 

60 Aktivkapitol „ 

9 609 

10 174 

9645 

9 870 

1 1 207 

9 169 

Ji 

> 

3 

< 

6! Aktivkapitöl — OM/ AK 

62 Maschinenkapital „ 

165 135 
20 075 

191 970 
22 547 

135 852 
15 766 

201 435 

18 426 

227 314 
19 475 

182 277 

12 406 


63 Boden u* Gebäudekapital % des Aktivkap 

46.2 

46,7 

45,8 

4B.4 

48.0 

53,B 


64 Vieh u. MaschiTienkapitaJ 

40,4 

40,6 

39,6 

37,1 

36,2 

33,3 


65 Umlaufkapital 

13,4 

12.7 

14,5 

14.5 

15.8 

13,0 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten , DM/ha LF 

315 

152 

563 

.542 

258 

1 210 

d 

V 

67 Mittelfristige Verbin dlicbkeiten 

134 

67 

252 

267 

665 

376 

□ 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

2 691 

2 465 

3 020 

1 853 

380 

3 609 

V V 

5.5 

1« 

69 Fremd kapital*) 

3 140 

2 884 

3 834 

2 662 

1 303 

5 195 

70 Guthaben und Fordenmgen 

526 

703 

362 

4U 

580 

236 

!=> 

71 Einsen — 

116 

75 

190 

189 

46 

427 

« 

72 Zinsen % d. Fremdkap, 

3.7 

2.8 

4.9 

7.1 

3.5 

8.2 


73 Pacht DM/ha Pachtil 

251 

232 

271 

292 

340 

222 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 417 

1 86U 

1 033 

1 228 

1 860 

508 

* 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

76 Arbeitsertrag j, 

23 354 

18 074 

3$ 103 
28 384 

14 550 

9 796 

25 050 
laooB 

37 884 
29 928 

11 69? 

5 317 

<1 

A 

77 Reinertrag — DM/ha LF 

479 

1 037 

-68 

341 

699 

- 253 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

4,9 

10.2 

-0.7 

3,5 

6.2 

-2.Ö 


79 Betriebseinkommen DM/Untem, 

38 434 

52 885 

26 556 

64 730 

107 095 

32 665 * 


80 Fremdlohnaufwand ,, 

t 613 

2 475 

l 351 

2t 097 

43 929 

21 742 


81 — FachtauJwand 

2 Sie 

2 745 

2 302 

4 893 

8 937 

5 503 


82 — Fremd kapital zinsen 

3 145 

2 133 

4 877 

10041 

2 637 

23 961 

ts 

03 h Pacht- u. Zinserträge „ 

536 

656 

230 

047 

t 244 

631 

1 

84 + vom Verpächter getr. Aufw 

371 

572 

275 

1 154 

2 420 

l 707 

A 

d 

85 = Gewinn 

32 118 

46 760 

18451 

30 000 

55 264 

-16 208 

C 

SL 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

22 103 

38 078 

10 959 

23 369 

61387 

-12 164 1 

a 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

13 263 

32 842 

E12? 

14 422 

42 597 

- 16 908 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 183 

\ 645 

718 

504 

964 

- 292 


89 Gewinnrate Gew % d. Untern, -Ertr. 

30.5 

37,1 

20,8 

13,6 

17,4 

-9.5 

tt 

d 

d 

90 Ei genkapllal Veränderung DM/ha LF 

191 

419 

-71 

- 202 

208 

- 1 l?Ü 


91 Vergleicbsreinelnkommen*) , DM/Fam.-AK 

22 S28 

38 529 

11 274 

23 925 

61 875 

-11 539 

e aO 

92 Vergleichslohn’) ,, 

22 411 

23 085 

21 641 

25 374 

26 03? 

26 053 

ß 

1 «s* 

93 Zinsansatz f. Eigenkapitol*) 

3 665 

5 24? 

2 8.32 

8 975 

18615 

4 835 

£ 'S di 

“ Sa 

94 Summe d. Vergteichsansätze 

26 273 

28 332 

24 673 

34 349 

45 453 

30 890 

dl ” 
* ^ 

95 Abstand*) 

-3 748 

10 197 

-13 399 

-10 424 

16422 

-42 437 

> 

96 Abstand'®) % 

-14,3 

36,0 

-54,3 

-30,3 

36.1 

- 137,3 


97 Gewinn DM/Fam. 

32 118 

46 760 

18 451 

30 000 

55 264 

-16 208 


98 -H Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

124 

0 

0 

0 

0 

0 


99 + Einkünfte aus iin selbst. Tätig k, 

986 

l 111 

722 

235 

0 

2U 


100 + Renten 

181 

26 

345 

0 

0 

0 1 

« 

s 

S 

101 -Aufw. L selbst. /unselbsi, Tätigk ... 

27 

0 

1 

0 

0 

0 

d 

4k 

w 

102 Einkommen aus Erwerbslätigkeit — 

33 383 

47 898 

19 517 

31 035 

55 264 

^ IS 997 

S 

JB 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam. *AK 

22 .565 

30 754 

11 486 

23 548 

61 387 

-12 005 

W 

c 

kl 

« 

104 + sonstige Einkiinlle DM/Fam, 

2611 

5 504 

2 228 

l 545 

BOI 

4 104 

’S 

105 = Gesamteinkommen 

35 993 

53 402 

21 744 

32 580 

56 065 

- 1 1 893 


106 Arbeitskr, m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,03 

0,01 

0,02 

0,00 

0,00 

0.00 


107HaushaltEpersöfien 

5.4 

5,3 

5,5 

5,1 

4,4 

5,3 


100 Emkommetisteuer DM/Fam, 

»81 

1 171 

621 

2 660 

3 625 

1 252 

fl 

109 Sonstige persönliche Steuern 

36 

34 

23 

202 

540 

121 

3 S 

UO Persönliche Steuern 

1 017 

1 205 

644 

2 B62 

4 165 

1373 

V V 

11! Vermögensabgabe „ 

143 

118 

159 

777 

555 

1 19G 

c S 

112 Kranke n - , Ren len v ers. , Al ters k asse ... „ 

2 929 

2 589 

2 987 

3 940 

3 B8S 

3 413 

w 

& 

113 Lebensversicherung „ 

844 

1 192 

696 

1 337 

2 165 

l 283 


1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

534 

604 

494 

569 

0 

405 


US Renten") DM/ha LF 

128 

138 

125 

70 

0 

47 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Nordrhein- Westfalen Wirtschaitsjahr 1 973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0), oberes ( + ) und unteres (-) Viertel 


\ Betriebsfonn 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

0 

Veredelungsbetriebe 

20 bis 50 
-F 



\ Zahl der Betriebe 


34 

8 

9 


2 Standardbethebseinkommen 1000 DM/Betr. 

37.5 

42,1 

34,9 


3 Landwirtschafthch genutzte Flüche ... 

ha 

18,99 

21,07 

18,53 


4 darunter: PachtJand 

..... % 

38,2 

31,3 

35,6 


5 Vergleichswert DM/ha LP 

1 835 

1 939 

1 681 


6 AK-Besatz AK/lOO ha LF 

8,58 

6,26 

9,74 

1* 

7 darunter: Famillenarbeitskräfte 

..... % 

86,4 

83,4 

84,1 

u 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,63 

1.32 

1,80 

m 

w 

S 

9 Dauergrünland 

% LF 

15,2 

17.7 

20,4 

O 

10 Hackfrüchte 

% AF 

8.0 

5.8 

4.1 

X 

1 1 Ackerfutter 

M 

4.7 

L4 

12.1 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

18,3 

24,3 

11.7 


13 dar.; Milchkühe 

ff 

10,0 

6,1 

8.3 


14 Schweine 


142,5 

152,1 

153,6 


15 Sonst. Vieh 

M 

1.1 

1.7 

0.8 


16 Nutzvieh 

t* 

162,0 

178,2 

166,0 


17 Getreide 

dt/ha 

39,8 

41.4 

35,9 


18 Kartoffeln 

II 

257 

250 

367 

• 1 

19 Zuckerrüben 

- 

482 

507 

0 

UJ md 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 927 

‘3 863 

4 121 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

184 

189 

161 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

37 

158 

0 

s 

s 

23 Wirtschaftsgebäude 

»« 

202 

271 

266 

o 

24 Maschinen und Geräte 


383 

277 

322 


25 Vieh 

ft 

102 

201 

173 

> 

e 

26 Bruttoinvestmonen 

II 

724 

907 

762 


27 Nettoinvestitionen 

•1 

205 

467 

31 


28 Bodenerzeugnisse 


550 

326 

241 


29 dar.: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte ,.„w. 


251 

133 

82 


30 Zuckerrüben 

•1 

126 

160 

0 

x' 

31 Tierische Erzeugnisse 


7 137 

6 842 

6 337 

z 

32 dar.: Milch 

*1 

166 

105 

138 

X 

« 

X 

33 Schweine-. Ferkelverkauf 


5 918 

5 872 

5 710 

& 

34 Wald. Sonstiges^) — 

•1 

440 

342 

294 


35 Bare Einnahmen 

*1 

8 127 

7 509 

6 872 


36 Bestandsver., Eagenverbr., Nalurall. 

»f 

182 

288 

213 


37 Betriebsertrag 

it 

8 310 

7 797 

7 085 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

II 

354 

337 

210 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm. ....... 

1* 

39 

40 

20 


40 Handelsdünger 

- 

229 

227 

165 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

If 

4 295 

3 300 

4 109 


42 dar.: Futtermittel 

«• 

3 157 

2817 

3 277 

■o 

c 

43 Arbeitshilfsmittel 

If 

869 

786 

889 

« 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

fl 

260 

186 

304 

3 

45 Abschreib ux^ Maschinen 

tf 

325 

330 

308 

e 

dl 

A 

46 Treibstoffe, öle, Fette 

•* 

43 

42 

46 

X 

47 Sachaufwand 

If 

6 041 

4 894 

5 879 

to 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

ff 

150 

148 

211 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

14 

117 

110 

122 


50 Betriebssteuem 

II 

55 

57 

73 


51 Fremdlohnaufwand 

•I 

114 

54 

196 


52 Unfall versichfiTong 


17 

19 

14 


53 Betriebsaufwand 

.1 

6 227 

5 025 

6 162 


54 LohnansatZ'^) 

#» 

1 207 

920 

1 322 


55 Arbeitsaufwand*) 

•• 

1 338 

994 

1 532 


Erläuterung der Fußnoten «ul Seile 114 


250 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


WirUchaflsiahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Nordrheio* Westfalen 

Durchschnitt (0), oberes (-»-) und unteres (") Viertel 


Kennwert \ Belriebsform 

iv^ennwen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ») 

0 

Veredel ungsbeUiebe 
20 bis 50 
•f 



56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

5 215 

5 276 

5 177 


57 Vieh .» 

2 455 

2 704 

2 508 


58 Maschinen und Geräte 

1 790 

l 978 

l 915 


59 Umlaufkapital „ 

3 335 

2 591 

3 268 

« 

a 

m 

60 Aktivkapital ,, 

12 795 

12 549 

12 868 

M 

> 

61 Aktivkapital DM/AK 

149 129 

200 467 

■ 132 111 

< 

62 Maschinenkapital 

20 865 

31 590 

19 660 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

40.8 

42,0 

40.2 


64 Vieh u. Maschinenkapilal „ 

33.2 

37.3 

34.4 


65 Umlaufkapital 

26.1 

20.7 

25.4 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

646 

552 

1 024 

a 

« 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

249 

216 

170 

o 

N % 

68 Langfristige Verbindlichkeiten ,, 

2 826 

I 956 

5 602 

Tsi 

0.2 

69 Fremdkapital*) ,, 

3 721 

2 725 

6 797 

70 Guthaben und Forderungen „ 

921 

633 

1 099 

1“ 

71 Zinsen 

160 

123 

319 

k« 

(m 

72 Zinsen % d. Fremdkap 

4.3 

4.5 

4.7 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

322 

329 

240 


74 Bethebseinkommen DM/ha LF 

2 214 

2 846 

1 133 


75 Bethebseinkommen DM/ AK 

25 799 

45 465 

U 630 

• 

76 Arbeitsertrag „ 

20 580 

38 448 

7 006 

V 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

875 

1 852 

- 399 


78 Reinertrag - ^ ^ Aktivkap. 

6.8 

14,8 

^3.1 


79 Bethebseinkommen DM/Untern 

42 029 

59 964 

20 985 


80 — Fremdlohnaufwand ,» 

2 483 

1 556 

3 892 


81 — Pachtaufwand „ 

1 980 

2 015 

1 396 


82 — Fremdkapitalzinsen 

3 037 

2 596 

5 910 

o 

« 

83 Pacht- u, TUnserträge .. 

828 

268 

1 570 

B 

JS 

84 vom Verpächter getr. Aufw. „ 

225 

215 

342 

• 

a 

85 « Gewinn 

35 583 

54 200 

11 700 

c 

86 Gewinn DM/Fam.- AK 

25 291 

49 355 

7711 

■ 

D 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

21 464 

43 464 

5 327 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 874 

2 576 

632 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ehr 

22,4 

33.0 

8.8 

Ol 

o 

a 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

608 

932 

-75 

‘f 9 

91 Vergleichsreineinkoramen*) . DM/Fam.- AK 

25 588 

49 715 

7 940 

1 

92 Vergleichslohn'') 

21 506 

23 167 

20 990 


93 Zinsansatz f. Eigenkapital") „ 

3 824 

5 915 

2 385 

a *5« 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

25 329 

29 082 

23 375 

• w 

95 Abstand’) 

258 

20 633 

-15 434 

> 

96 Abstand'®) % 

1.0 

70.9 

-66.0 


97 Gewinn DM/Fam 

35 583 

54 280 

11 700 


98 -«-Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

0 

0 

0 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

1 164 

0 

0 


100 -t- Renten „ 

495 

827 

1 176 

1 

101 — Aufw. f. sei bst. /unselbst. Tätigk „ 

0 

0 

0 

m 

1 

JS 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ...... 

37 242 

55 107 

12 876 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam. -AK 

26 160 

50 107 

8 486 

E 

• 

104 -f sonstige Einkünfte DM/Fam. 

3 389 

1 310 

4 974 

a 

D 

105 « Gesamteinkommen 

40 631 

56 417 

17 850 


106 Arbeitskx. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0.02 

0.00 

0.00 


107 Haushdltspersonen 

4.6 

4.4 

5,0 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

1 918 

679 

2 493 

So 

109 Sonstige persönliche Steuern 

200 

41 

607 

• ’S 
552 

110 Persönliche Steuern 

2 118 

720 

3 100 

JS* 

u « 

1 1 1 Vermögensabgabe 

102 

141 

0 

p 

c8 

112 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... 

113 Lebensversicherung „ 

3 591 

2 779 

4 264 

« 

a 

728 

851 

547 


114 Altenteil (baru. unbar) 

637 

1 292 

411 


115 Renten»*) DM/ha LF 

218 

398 

144 
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Deutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Nordrhein-Westfalen wirischattsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( -f ) und unteres ( - ) Viertel 


\ Betriebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

0 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

6 bis 13,5 13.5 bis 20 

-h - 0 + - 


1 Zahl der Betriebe 

23 

5 

6 

28 

7 

7 


2 Standardbetnebseinkomiiien lOOODM/Betx. 

9.7 

10,5 

9.6 

18,0 

19,2 

17.2 


3 Landwirtschaftlich genutzte Flache ha 

9,91 

9,12 

10,10 

14,12 

16,17 

12,30 


4 darunter: Pachtland % 

22,2 

23,8 

20,0 

29.8 

46,5 

15.7 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 532 

1 401 

l 702 

1 661 

1 789 

1 846 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

13,28 

12,43 

16.89 

10,24 

6,79 

12,89 

91 

S 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

99,6 

99,3 

99,6 

99,1 

96.3 

100,0 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.32 

U13 

1.71 

1,45 

1,10 

1,59 


9 Dauergrünland % LF 

34,1 

32,9 

30.5 

36,6 

32.4 

39,3 


10 Hackfrüchte % AF 

8.8 

13,0 

1.7 

11.5 

8,8 

10,2 

Jt 

iZ 

1 1 Ackerfutter 

3.0 

4.2 

4.9 

4.0 

5.0 

4.9 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

78,0 

94.7 

74.3 

94,3 

77.8 

104,5 


13 dar.: Milchkühe ,* 

37,0 

43,2 

19,0 

56,2 

48.9 

63,3 


14 Schweine 

44,1 

55,7 

43.9 

47.2 

40.0 

54,6 


15 Sonst. Vieh 

1.8 

5.6 

1.0 

1.0 

2.1 

0.0 


16 Nutzvieh „ 

123,9 

156,1 

119,2 

U2.5 

119,9 

159,0 


17 Getreide dt/ha 

39,1 

37,5 

38.0 

39.8 

41,6 

41.4 

ll 

18 Kartoffeln 

255 

236 

0 

257 

169 

279 

S.I 

19 Zuckerrüben 

396 

396 

0 

328 

325 

352 

•9 *» 

TT • 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 227 

3 937 

4 076 

4 262 

4 428 

3 945 


21 Legeleistung St ck /Legehenne 

172 

177 

179 

182 

192 

165 


22 Bodenzukäufe .... DM/ha LF 

0 

0 

0 

18 

83 

0 

« 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

151 

142 

0 

147 

24 

395 

O 

24 Maschinen und Geräte 

171 

247 

179 

317 

473 

332 

« 

25 Vieh 

-59 

-51 

50 

3 

-56 

-92 

> 

e 

26 BruttoinvesUtionen 

263 

339 

229 

485 

524 

636 


27 Nettoinvestitionen „ 

- 106 

-85 

-31 

36 

- 183 

236 


28 Bodenerzeugnisse „ 

180 

190 

298 

249 

521 

86 


29 dar,: Getreide, Hülsen-.ölfrüchte 

127 

39 

275 

141 

329 

47 


30 Zuckerrüben 

8 

38 

0 

36 

27 

30 

et 

31 Tierische Erzeugnisse i, 

3 354 

4 607 

2 270 

3 392 

3 580 

3 487 


32 dar.! Milch „ 

656 

707 

292 

1 013 

963 

1 029 

M 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

2 128 

3 068 

1 591 

l 771 

l 870 

1 826 

03 

34 Wald, Sonstiges^) „ 

229 

337 

125 

198 

212 

195 


35 Bare Einnahmen „ 

3 762 

5 134 

2 693 

3 839 

4 313 

3 768 


36 BesUndsver., Elgenverbr., Naturall. .. „ 

58 

91 

99 

104 

45 

-2 


37 Betnebsertiag „ 

3 820 

5 225 

2 793 

3 943 

4 358 

3 767 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

273 

302 

213 

305 

335 

300 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm 

22 

30 

23 

21 

26 

19 


40 Handelsdünger 

203 

217 

154 

228 

233 

233 


4 1 Speztalaufwand der Viehhaltung „ 

1 262 

1 901 

850 

1 330 

1 403 

l 508 


42 dar.: Futtermittel 

823 

1 111 

620 

1 021 

977 

1 280 

X» 

43 Arbeitshüfsmittel .. 

614 

701 

563 

666 

684 

714 

« 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

142 

186 

114 

205 

183 

219 

9 

45 Abschreibung Maschinen 

256 

311 

211 

279 

304 

292 

s 

46 Treibstoffe, Oie, Fette „ 

62 

56 

73 

62 

65 

66 

•5 

47 Sachaufwand „ 

2 591 

3 273 

2 089 

2 610 

2 661 

2 895 


48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

141 

107 

85 

106 

58 

136 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

113 

113 

48 

82 

40 

109 


50 Betriebssteuem „ 

80 

64 

64 

58 

45 

80 


51 Fremdlohnaufwand 

13 

30 

14 

8 

20 

3 


52 Unfallversicherung „ 

14 

12 

16 

17 

15 

19 


53 Betriebsaufwand m 

2 698 

3 379 

2 182 

2 693 

2 741 

2 996 


54 Lohnansatz „ 

1 905 

1 719 

2 375 

1 540 

1 045 

1 892 


55 Arbeitsaufwand^! 

1 932 

1 761 

2 405 

t 565 

1 080 

1 914 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Nordrhein-Westtalen 

Durchschnitt (0). oberes (-f) und unteres Viertel 


\ Betriebsform 

Kennwen \ Betriebsgröße In 1000 DM STBE ') 

0 

Landwirtschaftliche 
6 bis 13,5 

— 

Gemischtbetriebe 

13.5 bis 20 

0 + - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM /ha LF 

4 899 

4 602 

5 320 

5 118 

5 435 

5 468 


57 Vieh - 

58 Maschinen und Geräte 

1 959 

1 513 

2 480 

1 458 

1 875 

1 086 

2 255 

1 495 

1 901 

1 609 

2 511 

1 420 


59 Umlaufkapital 

2 124 

2 376 

2 097 

l 956 

1 757 

2 249 

n 

a 

n 

60 Aktivkapital 

10 494 

10 916 

10 378 

10 824 

10 702 

11 647 

> 

< 

61 Aktivkapital DM/AK 

62 Maschlnenkapital «... ,, 

79 024 

11 392 

87 818 

11 726 

61 445 

6 433 

105 707 

14 601 

157 612 
23 693 

90 354 

11 015 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

46,7 

42,2 

51.3 

47,3 

50.8 

46,9 


64 Vieh u Maschinenkapital 

33,1 

36.1 

28.5 

34.6 

32,8 

33,7 


65 Umlaufkapital .. 

20,2 

21.8 

20,2 

18.1 

16.4 

19,3 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

187 

214 

155 

323 

244 

556 

B 

b 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

200 

0 

235 

118 

46 

218 

e 

M * 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

748 

1 132 

126 

1 138 

940 

1 183 

^ x 

9 b 

— 9 

69 Fremdkapital’) 

1 134 

1 346 

515 

1 579 

1 229 

1 957 

a®» 

70 Guthaben und Forderungen 

514 

575 

265 

580 

899 

430 

1 = 
b 

71 Zinsen — .. — 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

71 

6.2 

116 

8.6 

44 

8.6 

52 

3.3 

25 

2,0 

58 

3,0 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

294 

265 

288 

276 

255 

356 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 150 

1 888 

640 

1 276 

l 652 

792 

X 

» 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

8 660 

15 187 

3 791 

12 459 

24 328 

6 145 


76 Arbeitsertrag 

5 894 

12 114 

1 640 

8 760 

18811 

2 982 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 782 

127 

-1 765 

- 289 

572 

-l 122 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

-7.5 

1.2 

-17.0 

-2.7 

5.3 

-9.6 


79 Betnebseinkommen DM/Untcrn 

ll 397 

17 217 

6 465 

18 015 

26 719 

9 740 


80 - Fremdlohnaufwand 

272 

385 

302 

357 

564 

268 


81 - Pachtaufwand 

583 

536 

458 

1 007 

1 765 

653 


82 - Fremdkapitalzinsen 

699 

1 060 

449 

740 

396 

717 

e 

a 

83 -f Pacht- u. Zinserträge 

505 

7 

127 

157 

487 

29 

E 

84 vom Verpächter getr. Aufw 

71 

29 

6 

163 

373 

40 

b 

c 

85 = Gewinn 

10419 

15 273 

5 389 

16 232 

24 853 

8 171 

* 

86 Gewinn DM/Fam -AK 

7 946 

13 571 

3 171 

11 325 

23 494 

5 155 

JC 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

5 631 

11 036 

1 221 

8 389 

19 080 

2 630 


88 Gewinn DM/ha LF 

l 051 

1 675 

534 

1 150 

1 536 

664 


89 Gewinnrate Gew, % d. Untern. -Ertr. 

27,2 

32,0 

19,0 

29.1 

35,0 

17.6 

s 

3 

8 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

— 

— 

- 

- 320 

-41 

- 278 

X 

w 

b 

r » 

91 Vergleichsreineinkommen*^) . DM/Fam.- AK 

8 293 

13 936 

3 375 

11725 

24 043 

5 489 

s 

92 Vergleichslohn’) 

21 029 

20 884 

20 310 

20 603 

22 173 

19 776 


93 Zinsansatz f. Eigenkapital’) 

2 314 

2 530 

1 950 

2 938 

4 425 

2 527 

G JS 

3 II 

94 Summe d. Vergleichsansätze «« 

23 343 

23 414 

22 260 

23 541 

26 598 

22 303 

b 

95 Abstand®) ,, 

•15 050 

-9 477 

-18 885 

-11 816 

-2555 

-16814 

> 

96 Abstand *«) % 

-64.5 

-40.5 

-84.8 

-50.2 

-9.6 

-75.4 


97 Gewinn DM/Fam. 

98 -f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

10419 

0 

15 273 

0 

5 389 

0 

16 232 
669 

24 853 

0 

8 171 

0 


99 + Einkünfte aus unselbst Tätlgk „ 

3 058 

746 

8 518 

589 

3 147 

0 

9 

i 

100 4- Renten 

631 

736 

0 

224 

456 

287 

101 - Aufw. f. sei bst. /unsel bst. Tätig k „ 

191 

0 

0 

109 

581 

0 

9 

b 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

13918 

16 755 

13 906 

17 604 

27 875 

8 458 

E 

X 

103 Einkommen aus ErwerbsläL . DM/Fam. -AK 

10 087 

14 427 

7 520 

11852 

23 241 

5 336 

B 

t 

104 4* sonstige Einkünfte — DM/Fam. 

1 545 

100 

2 577 

471 

207 

1 098 

C 

3 

105 =» Gesamteinkommen „ 

15 463 

16 855 

16 483 

18 075 

28 081 

9 556 


106 Arbeitski. m. außerbetr. Erwerbst. . je Farn. 

0,07 

0,04 

0,15 

0,05 

0.14 

0.00 


107 Haushaltspersonen 

4,2 

3.6 

4.5 

5.1 

3.5 

5.9 


108 Einkommensteuer DM/Fara. 

1 939 

474 

5 396 

413 

2 172 

15 


109 Sonstige persönliche Steuern „ 

9 

6 

0 

105 

402 

20 

6 

« g. 

9 ? 

110 Persönliche Steuern 

1 947 

480 

5 396 

518 

2 574 

35 

JS" 

111 Vermögensabgabe 

43 

0 

73 

112 

355 

44 

u 9 

1 12 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... „ 

1 672 

1 584 

1 560 

2 131 

2 356 

2 288 

^ e 

1 13 Lebensversicherung 

308 

0 

161 

367 

578 

99 

b 

Bi 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

254 

0 

755 

627 

1 464 

253 


1 15 Renten") DMn»a LF 

166 

0 

486 

288 

588 

134 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Nordrhein-WesUalen 


Streuung der Ergebnisse 

Durchschniti (0 ), oberes ( + ) und unteres (-1 Viertel 


Wlrtschahsjabr 1973/74 


Kennwert 


Betriebsfonn . * ^ . . . . . 
Betriebsgröße in 1000 OM STBE *) 


Landwirtschaftliche Gemisch tbe triebe 


20 bis 50 


50 und mehr 


1 Zahi der Betnebe 

135 

33 

34 

34 

e 

9 

2 Standaidbemebseiakoiiijßen lOOODM/Betr, 

35*8 

42*3 

33.4 

65*5 

68.8 

67*0 

3 Landwlrtjschaftheh genutzte Fläche .m..... ha 

23.S5 

25.93 

23.78 

40*37 

49,48 

4U53 

4 darunter: Pachüand % 

23,1 

31*6 

42,1 

37.1 

26*9 

27,1 

5 Vergleichswerr DM/ha LF 

l 913 

1 9B6 

1 677 

2 178 

1 930 

2 134 

6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

7,50 

5,94 

8,59 

5*60 

5,16 

5,66 

7 darunter: Fatnilienarbeitskräfte % 

85,6 

85.0 

86,7 

66.1 

50.4 

56,6 

8 AK je Betrieb AK/Beu 

1*77 

1,54 

2,04 

2*26 

2*55 

2.77 

9 Dauergrünland % LF 

31*2 

29*4 

34.7 

28J 

28,5 

26.7 

iOHackf^chte % AF 

16,6 

16.9 

15,4 

17,3 

12.3 

15*4 

tl Ackerfutler . 

7J 

9.4 

8,0 

9*4 

7.6 

10*3 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

109,4 

112,0 

105,4 

106*3 

89,2 

U5*3 

13 dar: Milchkühe 

60,0 

57,3 

57*0 

53,9 

34*9 

49.9 

14 Schweine .. 

46,0 

57.2 

42.4 

53,2 

44*9 

55*7 

15 Sonst. Vieh „ 

0.6 

0,3 

0.1 

0.6 

0.0 

0.7 

16 Nutzvieh ,i 

i56,0 

169,6 

147*9 

160,1 

134,0 

171,9 

17 Getreide dt/ha 

4t, 8 

42,4 

41.2 

45.1 

42*0 

47,5 

IBKaitolfetn „ 

250 

238 

23 t 

327 

415 

337 

19 Zuckerrüben ,* 

408 

393 

392 

430 

404 

402 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 377 

4 543 

4 406 

4 224 

4 538 

4 076 

21 Legeleistung Stck/iegehenne 

197 

206 

184 

216 

208 

200 

22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

59 

0 

0 

200 

0 

413 

23 Wirtschaftsgebäude .. 

190 

391 

200 

376 

84 

487 

24 Maschinen und Gerate 

365 

378 

281 

402 

305 

355 

25 Vieh .. 

70 

71 

74 

76 

80 

162 

26 BrurtoinvesUtionen .. 

685 

840 

555 

1 054 

469 

1 417 

27 Nettoin vestitionen ,, 

314 

480 

184 

625 

-91 

1 035 

26 Bodenerzeugnisse „ 

617 

683 

440 

712 

431 

673 

29 dar . Getreide, Hülsen -.OUruchte 

232 

232 

149 

286 

132 

321 

30 Zuckerrüben 

168 

207 

151 

275 

210 

216 

31 Tierische Erzeugnisse n 

4 340 

5 549 

3 854 

4 555 

4 982 

3 827 

32dar.. Milch „ 

t 144 

1 106 

1 107 

1 039 

731 

959 

33 Schweine-, Ferkelverkauf ,, 

2 iB2 

3 222 

l 794 

2 698 

3 187 

2 037 

34 Wald, Sonstiges^] 

268 

353 

221 

245 

305 

251 

35 Bare Einnahmen 

5 224 

6 585 

4 515 

5512 

5 718 

4 751 

36 Bestandsver.x Eigenverbr.. Naturail. .. 

155 

153 

149 

128 

U2 

215 

37 Betriebsertrag 

5 379 

6 738 

4 665 

5 640 

5 830 

4 966 

38 Spezialauf w. der Bodenpioduktion ... „ 

429 

440 

401 

465 

445 

527 

39 dar. : Schäd I ln gsbekämpf ungsm 

46 

48 

34 

60 

57 

55 

40 Handelsdünger 

284 

293 

273 

309 

305 

363 

4 1 Spezia lauf wand der Viehhaltung n 

2 125 

2 856 

1 963 

2 397 

2 441 

1 892 

42 dar.: Futtermittei ,, 

1 409 

1 823 

1 40t 

1 610 

1 408 

1475 

43 Arbeitshilfsmiltel 

701 

666 

753 

664 

595 

748 

44 dar.: Unterhattg Masctunen u Geräte ,, 

201 

189 

211 

210 

212 

204 

45 Abschreibung Maschinen .......... 

292 

282 

300 

265 

205 

281 

46 Treibstoffe* öle* Fette ,* 

52 

48 

49 

36 

30 

34 

47 Sachaufwand *, 

3 560 

4 236 

3 493 

3 836 

3 665 

3 625 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg- u. Grundv. *, 

90 

111 

124 

86 

55 

162 

49 Abschf . Wirtschaftsg. u. Grundv, *, 

71 

78 

?I 

82 

73 

102 

50 Betriebssieuern *. 

54 

54 

47 

61 

40 

74 

51 Fremdlohrtaufwand 

73 

66 

88 

232 

268 

432 

52 Unfallversicherung 

15 

15 

13 

1? 

18 

14 

53 Betriebsautwand 

3 702 

4 370 

3641 

4 146 

3993 

4 US 

54 LohnansaUt’l 

1082 

908 

1 210 

esa 

475 

700 

55 Arbeitsaufwand^) 

1 170 

988 

! 311 

936 

762 

1 146 


5* Ol 

— t 


ErUut^runii dnr FuAnolen aulS^ll* Ji4 


254 


Deutscher Bundestag — 1 . Wcihlperiode 


Drucksache 7/3211 


WIrtschailsJahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Nordrheinwestfalen 

Durchschnitt (0 h oberes ( + I und unteres ( - ) Viertel 


iConnwor« \ Beuiebslorm 

^ \ Betriebsgröße in 1000 OM STBE ') 

0 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

20 bis 50 50 und i 

-f - 0 + 

mehr 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude „ DM/ha LF 

5 223 

5 231 

4 990 

5 340 

4 744 

5 333 


57 Vieh „ 

2 473 

2 680 

2 346 

2 532 

2 117 

2 720 


58 Maschinen und Geräte 

1 591 

1 577 

1 529 

1 405 

l 298 

l 409 


59 Umlaufkapital 

2 109 

2 296 

2 112 

1 934 

1 732 

1 892 

a 

m 

60 AkUvkapital 

H 396 

11 784 

10 976 

11 212 

9 890 

n 354 

> 

61 Aktivkapital DM/AK 

151 950 

198 376 

127 780 

200 210 

191 676 

170 478 

< 

62 Maschinenkapital ^ 

21 210 

26 541 

17 800 

25 091 

25 147 

21 163 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

45.8 

44.4 

45,5 

47.6 

48.0 

47.0 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

35,7 

36.1 

35.3 

35.1 

34,5 

36.4 


65 Umlaufkapital 

18.5 

19.5 

19.2 

17.3 

17.5 

16.7 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

442 

314 

770 

791 

402 

1 747 

d 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

95 

39 

154 

68 

178 

0 

d 

N 3 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

1 492 

1 703 

1 409 

2 015 

961 

2 985 

« u 

25 e 

69 Fremdkapital’) 

2 029 

2 057 

2 333 

2 873 

1 541 

4 732 


70 Guthaben und Forderungen „ 

741 

959 

487 

545 

948 

323 

l» 

7 1 Zinsen 

103 

96 

154 

128 

92 

189 

t 

Vm 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

5.1 

4.7 

6.6 

4.5 

6.0 

4.0 


73 Pacht DM/ha PachtXl 

329 

319 

363 

373 

302 

392 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

l 765 

2 449 

1 125 

1 743 

2 124 

1 267 

a 

75 Betnebsemkommen DM/AK 

23 532 

41 223 

13 096 

31 126 

41 167 

19 021 

2 

76 Arbeitsertrag 

18214 

34 280 

8 624 

24 118 

34 458 

13 054 

e 

Ol 

77 Reinertrag DM /ha LF 

.594 

1 461 

-- 186 

007 

t 362 

121 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

5,2 

12,4 

-1,7 

7,2 

13.8 

l.l 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

41 572 

63 498 

26 747 

70 366 

105 101 

52 611 


80 — Fremdlohnaufwand 

2 080 

2 083 

2 402 

10 029 

14 191 

18 537 


81 — Pachtaufwand 

2 461 

2 607 

2 963 

5 819 

4 336 

4 296 


82 — Fremdkapltalzinsen ,, 

2 453 

2 592 

3 658 

5 244 

4 711 

8 072 

d 

83 + PÄrhl- o Zinserträge . „ 

317 

246 

363 

802 

1 416 

1 139 

8 

A 

84 -f vom Verpächter getr Aufw „ 

249 

416 

183 

l 612 

l 337 

823 

e 

e 

e 

85 = Gewinn ,, 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

.15 145 
23 241 

56 878 
43 433 

18 270 
10315 

51 690 
34 606 

84 615 
65 776 

23 668 

15 117 

e 

87 Arbeitsertrag Unternehmen „ 

18618 

37 336 

6 677 

27 597 

55 605 

9 486 


88 Gewinn DM/ha LF 

89 Gewinnrate Gew % d. Untern. -Erti. 

l 492 
27,7 

2 193 
32,5 

768 

16.4 

1 280 
22,6 

1 710 
29.2 

570 

11.4 

o> 

8 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

399 

1 127 

- 181 

464 

308 

483 

ja 

9 1 Vergleichsreineinkommen^) DM/Fam . - AK 

23 684 

43 923 

10 638 

.34 920 

66 289 

15 464 

1 

92 Vergleichslohn*) 

21 983 

22 981 

21 129 

23 283 

23 914 

22 967 

i 1; 

O >» 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

4 647 

6 074 

3 633 

6 996 

10 269 

5 637 

jt • — 

® «1 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

26 629 

29 055 

24 763 

30 279 

34 183 

28 604 

og 

tt » 

95 Abstand*) 

-2 945 

14 867 

- 14 124 

4 641 

32 106 

-13 140 

> 

96 Abstand '«) % 

-11.1 

51,2 

-57,0 

15.3 

93.9 

-45.9 


97 Gewinn DM/Fam 

98 -f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

35 145 
159 

56 878 

0 

18 270 
639 

51 690 

0 

84 615 

0 

23 668 

0 


99 -f Einkünfte aus unselbst. Täligk 

306 

0 

832 

0 

0 

0 


100 *4- Renten 

184 

33 

267 

113 

0 

0 

1 

m 

101 — Aufw.f. selbst./unselbst.Tätigk „ 

2 

7 

0 

0 

0 

0 

102 Einkommen aus ErwerbstäUgkeit ...... «, 

35 793 

56 903 

20 009 

51803 

84 615 

23 668 

8 

40 

103 Einkommen aus Erwerbstät. . DM/Fam.-AK 

23 486 

43 452 

11 046 

34 681 

65 776 

15 117 

1 

• 

104 -4- sonstige Einkünfte DM/Feun. 

3 836 

6 876 

923 

10 677 

2 611 

35 567 

d 

D 

105 = Gesamteinkommen „ 

39 629 

63 779 

20 932 

62 480 

87 226 

59 235 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst ., je Farn. 

0,01 

0,00 

0,04 

0.00 

0,00 

0,00 


107 Haushaltspersonen 

5.4 

5,5 

5.3 

5,2 

4.7 

4.6 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

927 

1 021 

996 

2 252 

5 499 

2 027 

S- 

1 09 Sonstige persönliche Steuern 

88 

136 

57 

195 

612 

229 

|2 

110 Persönliche Steuern 

1 015 

1 157 

1 053 

2 446 

6 111 

2 256 

w • 

1 1 1 Vermögensabgabe 

193 

273 

114 

421 

748 

554 

*0 a 
^ * 
c S 

1 12 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse 

3 247 

3 005 

3 208 

3 862 

3 972 

4 210 


113 Lebensversicherung * ,, 

917 

1 186 

903 

1 271 

l 257 

1 824 


1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

707 

959 

443 

1 017 

1 729 

271 


1 15 Renten * *) DM/ha LF 

195 

240 

121 

164 

227 

42 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7, Waiilperiode 


Hessen Wlrtschaftslahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 oberes ( -f- ) und unteres (— ) Viertel 


\ Beiriebsform 

Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

0 

Marktfruch tbetriebe 

20 bis 50 

+ - 0 

50 und mehr 

+ — 


1 Zahl der Betriebe — 

90 

22 

23 

39 

9 

10 


2 Standardbetriebseinkatnmen tOOO DM/Beti 

37.4 

37,1 

36,5 

69.1 

95.5 

60,2 


3 Landwirtschaftiich genutzte Fläche ha 

32.34 

33,05 

31,25 

55.17 

67,86 

47,02 


1 damnlei^ Pacht! and % 

463 

46,1 

41.3 

44,0 

31,3 

50.6 


5 Vergleichs wert DM/ha LF 

1 635 

1763 

1 538 

1 651 

1 616 

1 646 


6 AK* Besatz AJC/lOOhaLF 

5,29 

4,05 

6.25 

3,85 

2*97 

4.40 

& 

E 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

91,3 

as.6 

90,4 

76,4 

62.0 

90,7 


a AK je Betrieb AK/Betr. 

U7l 

1,34 

1*95 

2.12 

2.02 

2.07 

9 

9 Dauergrünland % LF 

14,7 

11.4 

16.6 

13.6 

3.2 

19.1 


10 Hackfrüchte % AF 

14.4 

10,9 

16,8 

17*5 

21*2 

23*7 

m 

11 Ackerfutter 

6J 

3.5 

7.8 

3*3 

1,5 

3.0 


12 Rindvieh GV/tOO ha LF 

45,5 

24,5 

56*0 

38*5 

5*5 

56,5 


13 dar.: Milchkühe 

20,4 

11.8 

20,7 

18,2 

2*2 

24,2 


14 Schweine 

23.9 

33,1 

21*8 

26,8 

45*8 

14*3 


15 Sonst Vieh „ 

0,8 

0,2 

0,1 

0,8 

0.2 

0.5 


16 Nutzvieh 

70,1 

57,8 

77,8 

66,1 

51,5 

71*3 


1? Getreide dt/ha 

41,9 

42.4 

41,5 

43,4 

42,3 

42*4 

"ä E 

5 S. 

10 Kartoffeln — 

240 

273 

218 

265 

236 

280 

^ C?1 

öi5 

19 Zuckerrüben +> 

455 

506 

395 

452 

454 

425 

(T# p 

20 Milchleistung kg/Kuh 

4 191 

4 200 

4 349 

4 200 

4 579 

3 683 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

191 

173 

193 

209 

329 

160 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

96 

278 

0 

92 

287 

34 


23 Wirtschaitsgebaude ............................ 

227 

238 

99 

52 

21 

104 

2 

24 Maschinen und Geräte 

203 

526 

195 

486 

634 

443 

« 

25 Vieh. 

36 

65 

60 

-18 

14 

- Ul i 

> 

£ 

26 BruttolnvestitionGn 

642 

1 107 

353 

613 

955 

441 


27 Nettoin vesttlionen 

242 

692 

- 101 

230 

478 

54 


28 Bodeneizeugnisse 

l 058 

l 166 

916 

1 310 

1 825 

1 310 


29 dar.: Getreide.Hülsen-, Ölfrüchte ....... „ 

576 

730 

477 

673 

799 

575 


30 Zuckerrüben „ 

314 

348 

287 

438 

625 

406 


31 Tierische Erzeugnisse „ 

2 040 

2 560 

1 880 

2 005 

2 572 

1 758 


32 dar.: Milch .* 

352 

208 

376 

321 

41 

392 


33 Schweine-, FerketverkauJ 

1 126 

1 700 

889 

1 186 

2 070 

677 

cI 

m 

34 Wald. Sonstiges^) „ 

305 

479 

196 

302 

540 

249 


35 Bare Hinnahmen 

3 403 

4 206 

2 993 

3 617 

4 936 

3 324 


36 Bestandsver,, Eigenverbr., Nalurall. .. ,, 

70 

107 

Bl 

-0 

-3 

- 130 


37 Betriebsertrag ,, 

3 472 

4 313 

3 073 

3 616 

4 934 

3 186 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

411 

460 

416 

468 

561 

533 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm „ 

67 

80 

76 

08 

U4 

86 


40 Handelsdünger g. 

257 

288 

252 

288 

335 

336 


4 1 Spezia] aufwand der Viehhaltung ...... 

875 

1 152 

908 

982 

1 599 

854 


42 dar.: Futterin iUel „ 

472 

651 

465 

521 

803 

443 

TJ 

43 Arb ei tshiH smlttel 

593 

559 

668 

567 

593 

618 

B 

« 

44 dar.: Unlerhaltg Maschinen u. Geräte 

160 

129 

190 

ist 

138 

189 


45 Abschreibung Maschinen ,, 

312 

314 

351 

291 

315 

299 

1 

46 Treibstoife. öle. Fette 

51 

50 

52 

53 

44 

62 


47 Sachaufwand 

2 154 

2 434 

2 268 

2 242 

2 99t 

2 212 

ffi 

48 dar.? Unlerh Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

52 

40 

42 

63 

66 

28 


49 Abschr Wirtschaftsg. u. Gnuidv, „ 

89 

101 

104 

69 

01 

87 


SOBetrlebssteuem „ 

38 

40 

34 

37 

45 

32 


51 Fremdlohnaufwand 

50 

48 

39 

U6 

167 

53 


52 Unfallversicherung 

24 

25 

23 

24 

22 

25 


53 Betriebsaufwand * ,, 

2 265 

2 546 

2 364 

2 420 

3 226 

2 323 


54 LohnansatZ’^l 

770 

63! 

866 

542 

432 

634 


55 Arbeitsaufwand*! 

843 

703 

928 

682 

622 

712 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode Drucksache 7/3211 


Wirlschaitsiahr 1973/7-1 Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( + ) und unteres ( 

— ) Viertel 


Hessen 

kr<»nnwori \ BeUiebslorm . 

"" ® ' N Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

0 

Marktfruchtbetriebe 

20 bis 50 

4- - 0 

50 und mehr 
+ — 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 869 

5 000 

4 778 

4 626 

4 667 

4 731 


57 Vieh .. 

l 109 

897 

1 234 

l 041 

780 

1 139 


58 Maschinen und Geräte 

1 647 

l 557 

1 801 

1 547 

1 585 

1 640 


59 Umlaufkapital 

l 265 

1 327 

1 375 

l 179 

l 463 

1 214 

« 

*5. 

<0 

60 Aktivkapital „ 

8 890 

8 781 

9 189 

8 394 

8 495 

8 724 

> 

61 Aktivkapital ... DM/ AK 

168 050 

216 814 

147 016 

218 037 

286 016 

198 269 

< 

62 Maschinenkapital ^,..1... 

31 135 

38 446 

28 616 

40 191 

53 363 

37 263 


63 Boden u. GebäudekapitaJ % des Aktivkap 

54,8 

56.9 

52.0 

55,1 

54,9 

54,2 


64 Vieh u. Maschinenkapital ,, 

31.0 

27.9 

33,0 

30,8 

27.8 

31.9 


65 Umlaufkapital 

14.2 

15,1 

15,0 

14.1 

17.2 

13.9 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

389 

434 

497 

390 

150 

600 

r 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

304 

187 

461 

328 

265 

390 

e 

N ? 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

l 903 

1 721 

1 900 

1 879 

1 409 

3 142 

.:'x 

^ m 

69 Fremdkapilal*) 

2 596 

2 341 

2 858 

2 598 

1 824 

4 132 

o,®* 

|l 

70 Guthaben und Forderungen „ 

720 

804 

404 

552 

709 

585 

E " 

71 Zinsen — „ 

83 

85 

108 

92 

61 

117 

ÜI 

72 Zinsen % d. Fremdkap 

3,2 

3.6 

3.8 

3.5 

3,4 

2.8 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

210 

178 

264 

234 

259 

266 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 281 

1 840 

771 

1 337 

l 897 

941 

X 

75 Betriebseinkomraen DM/ AK 

24 214 

45 424 

12 334 

34 735 

63 883 

21 397 

s 

76 Arbeitsertrag 

18 332 

37 835 

7 188 

27 104 

53 872 

14 458 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

437 

1 136 

- 157 

655 

1 275 

230 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

4.9 

12.9 

-17 

7.8 

15.0 

2.6 


79 Betriebseinkommen DMAJntern 

41429 

60 808 

24 092 

73 779 

128 746 

44 272 


80 — Fremdlohnaufwand — 

2 371 

2 402 

1 934 

7 752 

12 869 

3 672 


81 — Pachtaufwand 

2 593 

2 452 

2 482 

4 930 

4 004 

5 661 


82 — Fremdkapitalzinsen 

2 724 

2 809 

3 374 

5 126 

4 202 

5 558 

c 

V 

83 Pacht- u Zinserträge 

324 

507 

224 

1 482 

4 100 

643 

E 

-c 

84 -f vom Verpächter getr Aufw 

47 

28 

0 

0 

0 

0 

XI 

e 

85 ** Gewinn ., 

34 112 

53 680 

16 526 

57 453 

1 1 1 772 

30 024 

b 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

21 836 

45 237 

9 359 

35 421 

89 520 

16 002 

C 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

18 048 

39 938 

6 026 

29 831 

70 338 

13 015 


88 Gewinn DM/ha LF 

l 055 

l 624 

529 

1 041 

1 647 

638 


89 Gewinnrate Gew. % d. Unlem.-Ertr. 

30,3 

37,5 

17.2 

28,6 

33.0 

20,0 

e 

3 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

352 

686 

- 159 

374 

661 

24 

w 

b 

s ? 

91 Vergleichsreineinkommen*! . DM/Fara.-AK 

22 128 

45 531 

9 615 

35 731 

89 660 

16 280 


92 Vergleichslohn 

21 809 

23 390 

21 531 

24 058 

25 786 

21 921 

i s- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital’*) «, 

3 802 

5 279 

3 335 

5 589 

11 103 

2968 

C 

2 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

25 612 

28 669 

24 866 

29 647 

36 889 

24 888 

2>Z 
: » 

95 Abstand**) 

-3 483 

16 862 

-15 251 

6084 

52 771 

-8 608 


96 Abstand*^) % 

-13,6 

58,8 

-61,3 

20.5 

143,1 

-34,6 


97 Gewinn DM/Fam 

34 112 

53 680 

16 526 

57 453 

111 772 

30 024 


98 Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

945 

361 

1 966 

528 

44 

1 310 


99 Einkünfte aus unselbst Tätigk 

1 063 

85 

2 506 

680 

1 024 

885 

b 

100 -»-Renten ,» 

4 

0 

16 

16 

0 

0 

1 

101 — Aufw f selbst. /unselbst. Tätigk 

75 

0 

0 

28 

0 

92 

9 

t 

102 Einkommen aus ErwerbstäUgkeit „ 

36 050 

54 126 

21 015 

58 650 

112 839 

32 126 

s 

-c 

y 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Pam.-AK 

22 154 

44 851 

11 005 

34 947 

87 429 

16 022 

S 

r 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

3 544 

5 884 

2 425 

4 343 

2 591 

1 620 


105 = Gesamteinkommen 

39 593 

60 009 

23 440 

62 993 

115 430 

33 746 


106 Arbeitskr. m auBerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,07 

0,02 

0,14 

0,06 

0.04 

0.13 


107 Haushaltspersonen 

4,8 

5.0 

4,7 

5.2 

4.6 

6.0 


100 Einkommensteuer DM/Fam. 

956 

472 

1 699 

1 560 

3 058 

1 618 


109 Sonstige persönJiche Steuern 

201 

71 

526 

207 

540 

96 

e 

1 10 Persönliche Steuern 

l 160 

543 

2 226 

1 767 

3 598 

1 714 

* 

b 

« n 

M 

1 1 1 Vermögensabgabe 

221 

249 

197 

363 

511 

339 

W V 

1 12 Kranken-. Rentenvers., Alterskasse 

2 510 

2 732 

2311 

3 390 

3 794 

3 141 

=2 e 

1 13 Lebensversicherung 

292 

261 

320 

900 

2 242 

667 

b 

CL 

114 Altenteil (baru. unbar) „ 

159 

100 

200 

376 

374 

46 


115 Renten”) DM/ha LF 

32 

20 

41 

44 

36 

6 


2.S7 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Hessen Wlrtschaltslahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (C ), oberes (-4-) und unteres ( - ) Viertel 


4 * . \ Betriebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße ln tOOO DM STBE ') 

0 

Futterbaubetriebe 

13,5 bis 20 

-F - 0 

20 bis 50 
+ 


1 Zahl der Betriebe 

57 

14 

15 

293 

73 

74 


2 Standardbetriebseinkommen lOOODM/Betr. 

16,7 

16,5 

16,3 

31,1 

34,9 

29,8 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

18,30 

19,18 

18.01 

28,40 

30,73 

28,01 


4 darunter: Pachüand % 

32,2 

34,8 

27,6 

36,0 

38,1 

36,9 


5 Vergleichs wert DM/ha LF 

952 

818 

926 

1 162 

1 224 

1 182 


6AK-Besatz ; AK/100 ha LF 

7,94 

6.72 

7.76 

6.02 

4.55 

6,74 

O) 

C 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

98,0 

97,8 

96,0 

96,2 

95.6 

97.8 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.45 

1,29 

1.40 

1.71 

1,40 

1,89 

3 

9 Dauergrünland % LF 

50,3 

56,4 

50.0 

45,3 

43,5 

46.8 


10 Hackfrüchte % AF 

8.1 

7,5 

7.7 

6,0 

5.2 

6.1 

•P 

1 1 Ackerfutter 

16,5 

14.3 

19,1 

19,4 

19.9 

19,9 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

107,7 

103,1 

103,6 

123,2 

123,4 

124,4 


13 dar.: Milchkühe 

56.6 

56,9 

52,7 

66,0 

65,0 

65,0 


14 Schweine 

14.0 

H,l 

15.2 

16,0 

18,6 

13,0 


15 Sonst. Vieh „ 

0.2 

0.0 

0.2 

1.7 

5.0 

0,8 


16 Nutzvieh 

121.9 

117,2 

119,0 

141,0 

147,0 

138,2 


17 Getreide dt/ha 

35.0 

37.9 

32,0 

38.1 

39.7 

36,4 

e ® 

3 & 

18 Kartoffeln 

216 

234 

198 

229 

225 

232 


19 Zuckerrüben 

487 

0 

419 

434 

454 

427 

■j * 

HT * 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 749 

4 114 

3 395 

4 191 

4 467 

3 932 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

186 

176 

197 

198 

193 

174 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

5 

20 

0 

14 

18 

22 

V 

23 Wirtschaftsgebäude 

214 

230 

448 

188 

113 

195 

o 

24 Maschinen und Geräte 

281 

303 

337 

345 

308 

292 

m 

25 Vieh 

36 

21 

11 

76 

75 

35 

> 

e 

26 BruttoinvestiUonen „ 

535 

.573 

796 

623 

514 

544 


27 Nettoinvestitionen 

116 

195 

373 

227 

137 

154 


28 Bodenerzeugnisse ,, 

115 

82 

69 

219 

278 

176 


29 dar.: Getreide.Hülsen-.ÖUruchte 

60 

33 

55 

124 

175 

102 


30 Zuckerrüben 

22 

0 

11 

68 

84 

54 

9 

IS 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 080 

2 133 

l 794 

2 496 

2 856 

2 174 


32 dar: Milch ,, 

840 

922 

693 

l 123 

1 195 

1 018 

b 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

542 

562 

473 

616 

799 

421 

es 

34 Wald, Sonstiges^) 

189 

275 

167 

270 

443 

177 


35 Bare Einnahmen ,, 

2 384 

2 490 

2 031 

2 986 

3 576 

2 527 


36 Besiandsver,, Eigenverbr., Nalurall. 

123 

137 

64 

139 

139 

86 


37 Bethebsertrag „ 

2 507 

2 627 

2 095 

3 125 

3 716 

2 612 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

243 

222 

227 

301 

301 

285 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm ,, 

2t 

19 

19 

32 

33 

30 


40 Handelsdünger 

184 

172 

171 

221 

216 

209 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

581 

454 

601 

853 

989 

800 


42 dar.: Futtermittel 

355 

292 

359 

576 

674 

536 

•o 

43 Arbeitshilfsmittel 

529 

506 

558 

540 

519 

554 

$ 

44 dar. Unterhaltg Maschinen u. Geräte ,, 

155 

128 

162 

153 

137 

173 

9 

d 

45 Abschreibuim Maschinen 

270 

294 

276 

282 

273 

276 

5 

A 

46 Treibstoffe. Öle. Fette 

41 

41 

48 

47 

49 

46 

X 

47 Sachaufwand „ 

1 640 

1 434 

1 772 

1 963 

2 067 

1 928 

oa 

48 dar.. Unterh. Wlrtschaftsg u. Grundv. „ 

55 

79 

53 

45 

32 

61 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

113 

84 

148 

108 

105 

108 


50 Bethebssteuem „ 

45 

32 

72 

43 

30 

52 


51 Fremdlohnaufwand 

18 

15 

41 

15 

15 

11 


52 Unfallversicherung „ 

29 

26 

26 

25 

25 

26 


53 Bethebsaufwand 

1 732 

1 506 

1 911 

2 047 

2 137 

2 017 


54 Lohnansatz^) 

1 094 

890 

1 036 

860 

693 

969 


55 Arbeitsaufwand^) 

I 141 

931 

1 103 

901 

734 

1 006 
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Wirtschaitsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( + ) und unteres ( 

- ) Viertel 


Hessen 

\ Betriebsform 

Kennwert \ BetriebsgröBe in 1000 DM STBE ') 

0 

Futterbaubetriebe 
13,5 bis 20 

-1- - 0 

20 bis 50 
+ — 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 724 

3 471 

3 708 

4 075 

4 197 

4 065 


57 Vieh 

1 958 

I 881 

1 911 

2 261 

2 344 

2 223 


58 Maschinen und Geräte 

1 294 

I 404 

1 246 

1 557 

1 567 

1 459 


59 UmlaufkapitaJ «... „ 

1 212 

998 

1 278 

1 154 

1 108 

1 194 


60 Aktivkapital 

8 189 

7 755 

8 142 

9 047 

9 215 

8 941 


61 Aktivkapital DM/AK 

103 136 

115 401 

104 92S 

150 290 

202 532 

132 656 

Jt 

< 

62 Maschinenkapital 

16 300 

20 894 

16 050 

25 864 

34 437 

21 648 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

45.5 

44.8 

45.5 

45.0 

45,5 

45,5 


54 Vieh u. Maschinenkapital 

39.7 

42.4 

38.8 

42,2 

42,4 

41.2 


65 Umlaufkapital „ 

14.8 

12.9 

15,7 

12,8 

12,0 

13.4 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

227 

114 

341 

491 

386 

831 

c 

e 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

350 

200 

516 

318 

406 

337 

c 

S ? 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

2 832 

l 997 

4 222 

3 744 

2 987 

4 546 

% u 

69 Fremdkapital*) ,, 

3 409 

2310 

5 079 

4 552 

3 778 

5 714 


70 Guthaben und Forderungen „ 

569 

581 

358 

730 

1 076 

585 


71 Zinsen 

79 

43 

114 

106 

87 

159 

«> 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

2.3 

1,9 

2.2 

2.3 

2.3 

2.8 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

117 

100 

104 

143 

154 

116 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

822 

1 162 

251 

1 118 

1 619 

633 

c 

«> 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

10 353 

17 287 

3 236 

18 576 

35 576 

9 386 


76 Arbeitsertrag „ 

6 743 

13 248 

- 436 

13316 

28 487 

4 743 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 319 

231 

- 852 

218 

885 

- 373 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-3.9 

3,0 

-10.5 

2.4 

9.6 

-4.2 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

15 044 

22 284 

4 522 

31 764 

49 744 

17718 


80 ~ Fremdlohnaufwand „ 

862 

781 

1 214 

1 144 

1 233 

1 033 


81 ~ Pachtaulwand „ 

621 

675 

421 

l 372 

l 728 

l 239 


82 — Fremdkapitalzinsen 

1 495 

861 

2 071 

3 050 

2 698 

4 486 

o 

8) 

83 -h Pacht' u. 21inserträge 

129 

206 

59 

328 

468 

334 

£ 

X 

84 -K vom Verpächter getr. Aufw 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

85 * Gewinn 

12 195 

20 172 

874 

26 527 

44 554 

11 294 

£ 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

8 565 

16 007 

651 

16 130 

33 329 

6 119 

5 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

6 629 

13415 

- 653 

13 780 

29 621 

4 675 


88 Gewinn DM/ha LF 

666 

1 052 

49 

934 

1 450 

403 

w 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

26.5 

39.9 

2.3 

29,8 

38.9 

15.4 

s 

3 

e 

90 Higenkapitalveränderung DM/ha LF 

69 

337 

-8! 

316 

603 

-82 

c 

5 2* 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

8 990 

16 550 

1 057 

16 499 

33 803 

6 458 

ill 

92 Vergleichslohn’) 

20 949 

21 253 

20 220 

21 682 

22 537 

21 337 

1 s- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

l 936 

2 591 

1 304 

2 330 

3 712 

1 439 

C X ^ 
= 11 

94 Summe d. Vergleichsansatze 

22 885 

23 844 

21 524 

24 012 

26 249 

22 776 


95 Abstand*) 

-13 894 

-7 295 

-20 467 

-7512 

7 555 

-16318 


96 Abstand •“) % 

-60.7 

-30.6 

-95,1 

-31,3 

28.8 

-71,6 


97 Gewinn DM/Fam. 

12 195 

20 172 

874 

26 527 

44 554 

11 294 


98 -»-Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

l 274 

293 

3 524 

691 

331 

915 


99 -»-Einkünfte aus unselbst. Tatigk 

1 927 

1 143 

1 636 

1 090 

421 

854 


100 -»-Renten „ 

17 

0 

0 

66 

127 

0 

i 

101 - Aufw. f . selbst./unselbst. Tätigk 

10 

24 

0 

49 

2 

156 

«! 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit .. 

15 404 

21 584 

6 033 

28 325 

45 431 

12 906 

E 

X 

8,- 

103 Einkommen aus Erwerbstat. .. DM/Fam. -AK 

9 859 

15 843 

3 856 

16 554 

32 779 

6 742 

C 

• 

104 -»- sonstige Einkünfte DM/Fara 

2 300 

l 239 

5 118 

2 007 

2 214 

2 468 

- 

105 * Gesamteinkommen „ 

17 704 

22 822 

11 152 

30 332 

47 645 

15 375 


106 Arbeitskr. m außerbetr. Erwerbsl. .. je Farn. 

0,14 

0,10 

0,22 

0.07 

0.05 

0,07 


107 Haushdltspersonen ....•,.-.«,..,....«....«1 „ 

5,1 

5,5 

5.1 

5.4 

5.5 

5.5 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 247 

736 

1 039 

721 

317 

558 


109 Sonstige persönliche Steuern „ 

24 

18 

47 

37 

39 

37 

B 

110 Persönliche Steuern ..«..«.«.«.r.i««-..«. „ 

l 271 

754 

1 087 

757 

356 

594 

-I 

JS“ 

111 Vermögensabgabe 

5 

20 

0 

89 

134 

65 

U «t 

112 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... „ 

1 811 

l 744 

1 630 

2 343 

2 382 

2 325 

’S 3 

1« ai 

113 Lebensversichening 

88 

101 

77 

116 

122 

138 

a. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

30 

127 

0 

39 

23 

78 


1 15 Renten“) DM/ha LF 

11 

43 

0 

9 

5 

18 
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Hessen 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 K oberes | + \ und unteres ( — 

1 Viertel 

Wirtschaftsjahr 1973774 

^ \ Betriebsform , , . . . * * . * . * * 

Kennwert ^ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

0 

Veröde I un gsbe äieb e 

20 bis SO 

4-0 

50 und mehr 

4- 


1 Zahl der Betriebe ..t..... 

29 

7 

8 

15 

3 

4 


2 Standardbetriebseinkoniihen 1000 DM/Betr^ 

38,4 

42.2 

33,8 

66.2 

64,9 

81*5 


3 Landwiitschaftlich genutzte Fläche ba 

22,80 

22,84 

20,13 

30.00 

31,92 

30,60 


4 darunter; Pachtland % 

38.3 

28.6 

32,5 

32,4 

20.8 

48,0 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 486 

1 318 

1 387 

1321 

1 472 

928 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

6,47 

5.95 

7,10 

6,21 

4.23 

7,04 

C 

7 darunter: Famihenarbeitskräfte % 

91.2 

87,1 

97,2 

85.0 

86.3 

77,7 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,48 

1.36 

1,43 

1.86 

1.35 

2,15 

"le 

3 

9 Dauergrünland % LF 

12.2 

15.4 


13.0 

5,3 

37.0 


10 Hackfrüchte % AF 

6,6 

5,3 

3,2 

5,3 

5.2 

a.i 

"S 

U Ackerfutter 

1,0 

0,6 

2.1 

3,6 

4.8 

4*2 


12 Rindvieh GV/tOO ha LF 

10,2 

25,4 

5.2 

24,0 

36,2 

48.0 


13 dar.: Milchkühe 

4,3 

12.5 

0.0 

9.9 

19,8 

21.6 


14 Schweine ,, 

103.9 

106,4 

123,8 

150.5 

102,1 

178.6 


15 Sonst. Vieh „ 

0,9 

0,0 

1,0 

0,5 

ö.ö 

0.0 


16 Nutzvieh „ 

114,9 

131,8 

130.0 

175,0 

138,3 

226.5 


17 Getreide -- dt/ha 

39,2 

41.2 

38,2 

42,1 

42,2 

37.4 

1 = 

§ & 

13 Kartoffeln 

282 

0 

633 

286 

0 

236 

* % 

ot5 

19 Zuckerrüben m 

396 

415 

400 

404 

373 

453 

^ » 

20 Milchleistung kg/ Kuh 

3 790 

3 704 

0 

3 813 

4 380 

3 530 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

235 

261 

0 

198 

241 

165 


22 Bodenzufcäufe DM /ha LF 

121 

471 

28 

219 

519 

0 

E 

23 Wirtschaftsgebäude ,, 

502 

109 

542 

105 

0 

39 ' 

Ö 

24 Maschinen und Geräte 

568 

441 

664 

487 

608 

655 


25 Vieh ,, 

132 

99 

33 

177 

56 

264 

> 

26 Bruttoinvestitionen 

1 323 

1 120 

1 267 

989 

1 183 

1 009 


27 Nettoinvestitionen 

526 

5B2 

636 

523 

729 

615 


28 Bodenerzeugnisse 

562 

478 

324 

373 

690 

175 


29 dar.i Getreide.Hülsen-pöltTilchte „ 

286 

273 

196 

255 

527 

45 


30 Zuckerrüben 

154 

176 

51 

99 

152 

104 

Oi 

9 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

5193 

6 638 

3 746 

6 443 

7 516 

4 169 


32 dar,: Müch 

63 

180 

0 

151 

364 

292 

V 

4ß 

« 

33 Schweine*. Ferkeiverkauf 

3 903 

4 502 

3 635 

4 761 

4 320 

3 306 

fr 

Ol 

34 Wald. Sonstiges-) .......... ,, 

609 

491 

224 

323 

394 

313 


35 Bare Einnahmen ,, 

6 365 

7 607 

4 294 

7 140 

8 601 

4 656 


36 Bestandsver., Eigenverbr.. Nalurall, 

200 

290 

4 

243 

191 

302 


37 Betriebsertrag 

6 565 

7 897 

4 298 

7 362 

8 791 

4 958 


38 Speziaiaufw. der Badenproduktion 

391 

406 

347 

398 

592 

307 


39daj.^ Schädlingsbekämpfungsm. 

70 

74 

61 

60 

94 

38 


40 Handelsdünger ^ 

249 

261 

230 

253 

393 

136 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung ,, 

2 689 

3 486 

1 665 

3 706 

4 413 

2 053 


42 dar.: Futtermittel 

1 872 

2 267 

l 247 

2712 

3 203 

1 654 

♦q 

43 Arbeitshilfsmittel „ 

860 

829 

864 

769 

735 

771 


44 dar ? Unterhai lg Maschinen u. Geräte 

280 

233 

269 

241 

149 

291 

's 

45 Abschreibung Maschinen .......... 

384 

376 

411 

323 

385 

281 

'S 

46 Treibstoffe, Öle. Fette 

73 

91 

58 

69 

74 

87 

X 

47 Sachaufwand 

4 501 

5 142 

3 273 

5 294 

5 989 

3 683 

la 

48 dar , : ünterh. Wtrtschaftsg, u. Grundv. 

230 

71 

35 

53 

20 

27 


49 Abschr. Wirtschaftsg u. Grundv. „ 

160 

161 

221 

141 

69 

113 


50 Betriebssteuern 

76 

40 

83 

46 

45 

59 


51 Fremdlohnaufwand *. 

38 

26 

28 

135 

33 

361 


52 Unfallversicherung 

28 

29 

25 

28 

24 

22 


53 Betrlebsauiwand 

4 643 

5 237 

3 409 

5 502 

6 091 

4 125 


54 Lohnansatz^) 

937 

712 

1 097 

774 

668 

752 


55 Arbeitsaufwand*) „ 

1 003 

767 

1 150 

936 

725 

1 136 
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Drucksache 7/3211 


WirtschaHsJahr 1973/74 Streuung der ErgebnUse Hessen 

Durchschnitt (0 ). oberes (4*) und unteres | - ) Viertel 


^ , \ Betriebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

0 

Veredelungsbetriebe 
20 bis 50 

-P - 0 

50 und mehr 

-f - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 742 

4 590 

4 553 

4 316 

4 810 

3 555 


57 Vieh 

1 740 

2 007 

I 961 

2 656 

2 117 

3 456 


58 Maschinen und Geräte ! „ 

2 071 

2 198 

2 216 

1 783 

2 156 

1 436 


59 Umlaufkapital 

2 351 

2 484 

1 926 

2 454 

2 636 

l 865 

cL 

« 

60 Aktivkapital 

10 904 

1 1 279 

10 656 

11 209 

11 719 

10 312 

jt 

> 

61 Aktivkapital ; DM/ AK 

168 527 

189 555 

150 083 

180 495 

277 047 

146 472 

Jd 

< 

62 Maschinenkapital 

32 014 

36 938 

31 217 

28 717 

50 964 

20 393 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

43.5 

40,7 

42.7 

38,5 

41,0 

34.5 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

35,0 

37,3 

39,2 

39,6 

36,5 

47,4 


65 Umlaufkapital 

21.6 

22,0 

18.1 

21,9 

22,5 

18.1 


66 KurzfrisUge Verbindlichkeiten .. DM/ha LF 

431 

152 

697 

553 

119 

858 

C 

ti 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

462 

791 

411 

494 

0 

1 152 

s 

r 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

4 396 

l 194 

8 498 

3 598 

886 

2 113 

^ £ 

69 Fremdkapital^) 

5 289 

2 137 

9 606 

4 645 

1 005 

4 123 


70 Guthaben und Forderungen „ 

1 235 

l 753 

398 

1 084 

1 269 

1 617 


71 Zinsen — ,, 

147 

141 

162 

147 

43 

193 

Sf 

72 Zinsen % d Fremdkap. 

2,8 

6.6 

U7 

3,2 

4.3 

4,7 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

162 

182 

196 

188 

299 

85 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 988 

2715 

942 

2 043 

2 757 

l 217 

JS 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

30 721 

45 633 

13 271 

32 893 

65 172 

17 287 


76 Arbeitsertrag 

24 823 

38 999 

8 018 

26 576 

55 475 

12 161 

a 

77 Reinertrag DM/ha LF 

985 

1 949 

- 208 

1 106 

2 032 

81 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

9.0 

17.3 

-1.9 

9.9 

17.3 

0.8 


79 Betnebseinkommen DM/Untem. 

45 322 

62 007 

18 963 

61 269 

87 987 

37 247 


80 - Fremdlohnaufwand 

1 493 

1 249 

1 064 

4 862 

1 813 

11 736 


81 — Pachlaufwand „ 

1 221 

947 

1 223 

1 507 

1 619 

1 282 


82 - Fremdkapitalzinsen 

3 371 

3 333 

3 253 

4 484 

1 381 

6 140 

c 

ft- 

83 -f Pacht- u. Zinserträge 

913 

2 090 

252 

939 

776 

l 720 

E 

£ 

84 4 vom Verpächter getr. Aufw 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

85 » Gewinn 

40 149 

58 567 

13 676 

51 355 

83 949 

19810 


86 Gewinn DM/Fam.-AK 

29 844 

49 509 

9 848 

32 416 

72 062 

11 833 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

26 973 

43 874 

9 575 

28 403 

62 145 

8 095 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 761 

2 565 

679 

1 712 

2 630 

647 

ff 

89 Gewirmrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

26,7 

32,1 

15,8 

23,1 

29.8 

12,9 

c 

s 

c 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

651 

l 421 

120 

681 

1 614 

104 

li^ 

« 

* ? 

91 Vergieichsreineinkommen^l DM/Fam.-AK 

30 323 

50 757 

10 093 

32 694 

72 328 

12 209 

II* 

92 Vergleichslohn’) „ 

2t 592 

21 551 

21 761 

21 972 

23 443 

21 909 

1 s" 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) „ 

2 874 

5 651 

281 

3 999 

9811 

3 734 

1 

51 

94 Summe d Vergleichsansätze „ 

24 466 

27 202 

22 042 

25 971 

33 255 

25 643 


95 Abstand*) * ,, 

5 856 

23 555 

-11 949 

6 723 

39 073 

-13 433 

> 

96 Abstand'<>) % 

23,9 

86,6 

-54,2 

25.9 

117,5 

-52,4 


97 Gewinn DM/Fam. 

40 149 

58 567 

13 676 

51 355 

83 949 

19 810 


98 4 Einkünfte aus selbst Tätigkeit 

83 

162 

18 

2 662 

0 

10 105 


99 Einkünfte aus unselbst. Tätigk. „ 

2 649 

3 765 

3 529 

1 118 

0 

401 


lOO 4 Renten „ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

E 

101 - Aufw f sei bst. /unselbst. Tätigk. .... 

0 

0 

0 

445 

0 

1 704 

4 

£ 

102 Einkommen aus Erwerbstatigkeit „ 

42 881 

62 494 

17 222 

54 690 

83 949 

2B612 

E 

JS 

103 Einkommen aus Erwerbstäl. .. DM/Fam.-AK 

30 515 

49 262 

11 858 

33 008 

72 062 

15 581 

p 

104 -t* sonstige Einkünfte DM/Fam. 

1 727 

2 045 

737 

2 325 

260 

6 294 

c 

105 *» Gesamteinkommen 

44 608 

64 539 

17 958 

57 015 

84 209 

34 906 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbsl. .. je Farn. 

0,06 

0,09 

0,06 

0.07 

0,00 

0,16 


107 Haushaltspersonen 

5,1 

5.9 

4,0 

5,9 

5.7 

5.9 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 765 

2 734 

2 238 

782 

6 

523 


1 09 Sonstige persönliche Steuern „ 

220 

41 

86 

79 

105 

133 

B 

2? 

110 Persönliche Steuern 

l 985 

2 775 

2 324 

862 

in 

657 

ü; ^ 

1 1 1 Vermögensabgabe 

182 

278 

89 

182 

240 

193 

l'S 

1 12 Kranken-, Renlenvers., Alterskasse ... ,, 

2 522 

2 599 

1950 

2 526 

2 533 

2 531 

11 

113 Lebensversicherung 

87 

0 

110 

273 

0 

0 

z * 

& 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

15 

0 

0 

298 

0 

638 


1 15 Renten”) DM/ha LF 

4 

0 

0 

65 

0 

135 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Hessen Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt |0 ), oberes | -I- 1 und unteres ( — | Viertel 



V ncilriohcfnrm 


Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 


Kennwert \ ieiriebsgröDe in 1000 DM STBE ') 

0 

13.5 bis 20 
+ 

__ 

0 

20 bis 50 
+ — 


l Zahl der Betriebe 

26 

6 

7 

227 

56 

57 


2 Standardbetnebselnkommen 1000 DM/Betr. 

17.3 

16.9 

16.4 

33,5 

36.8 

30,5 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

16.15 

16.04 

15,47 

28.09 

29.12 

27.81 


4 darunter. PachÜand % 

27.9 

21.3 

31,2 

36.9 

29.4 

37,0 


5 Vergleichswerl DM/ha LF 

1 156 

l 444 

1 187 

1 309 

1 368 

1 166 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

8,27 

6,15 

9.42 

6,08 

5,12 

6.59 

C 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

97.9 

97,2 

99.2 

94.9 

88,5 

97,7 

e 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.34 

0,99 

1,46 

1.71 

1,49 

1,83 

* 

M 

3 

9 Dauergrünland % LF 

34.3 

34.4 

34.2 

32,7 

29,1 

36,0 

0 

10 Hackf^chte % AF 

6.6 

9.0 

6.9 

9.3 

8.9 

7.6 

JC 

1 1 Ackerfutter 

14.7 

14.0 

14,0 

12.7 

13,5 

11,9 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

87.9 

86,1 

94.2 

88,3 

88,4 

83.9 


13 dar.: Milchkühe 

44.3 

43.3 

51.4 

45.7 

45.1 

43,0 


14 Schweine 

32.1 

27.5 

27,7 

33.9 

42.1 

29.9 


15 Sonst. Vieh 

0.9 

0.0 

0.0 

0.6 

0.1 

1.7 


16 Nutzvieh 

120.9 

113,6 

122,0 

122,7 

130.6 

115.6 


17 GetKide dt/ha 

39,1 

39,8 

37.3 

40,2 

42,3 

37,2 

ll 

18 Kartoffeln 

235 

281 

212 

228 

236 

217 

»2 

19 Zuckerrüben 

511 

511 

0 

438 

469 

352 

Ui 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 740 

3 754 

3 876 

4 076 

4 268 

3 922 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

183 

183 

168 

197 

178 

168 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

0 

0 

95 

123 

55 

ft 

c 

23 Wirtschaftsgebäude 

23 

0 

62 

215 

334 

178 

o 

24 Maschinen und Geräte 

400 

453 

291 

404 

469 

232 

i 

25 Vieh 

24 

-97 

-38 

80 

87 

41 

> 

fl 

26 Bruttoinvestitionen .. 

447 

356 

315 

794 

1 014 

505 


27 Nettoinvestitionen 

9 

-86 

- 159 

381 

517 

123 


28 Bodenerzeugnisse 

190 

436 

127 

371 

435 

228 


29 dar.: Getreide. Hülsen-.Olfrüchte 

110 

195 

75 

188 

219 

129 


30 Zuckerrüben 

8 

34 

0 

135 

158 

67 

o 

m 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

2 419 

2 622 

1 903 

2 773 

3 354 

2 266 


32 dar.: Milch 

648 

745 

705 

755 

778 

669 

e 

JO 

33 Schweine*, Ferkelverkauf 

1 101 

975 

754 

1 329 

1 796 

1 072 

ft 

ca 

34 Wald. Sonstiges^) 

328 

661 

151 

292 

525 

174 


35 Bare Einnahmen 

2 936 

3718 

2 182 

3 437 

4 313 

2 668 


36 Bestandsver.. Eigenverbr.. Naturall 

140 

40 

47 

146 

160 

104 


37 Bethebsertrag 

3 077 

3 758 

2 228 

3 583 

4 473 

2 771 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... „ 

282 

253 

278 

341 

353 

301 


39dar.: Schädlingsbekämpfungsm. ....... 

39 

36 

22 

46 

50 

39 


40 Handelsdünger 

186 

157 

183 

234 

240 

213 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung ....^ „ 

700 

699 

444 

1 083 

1 330 

918 


42 dar.: Futtermittel 

479 

484 

336 

680 

033 

591 

^3 

43 Arbeitshilfsmittel „ 

600 

566 

651 

568 

592 

553 


44 dar.; Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

151 

109 

159 

170 

174 

172 

'S 

45 Abschreibuim Maschinen „ 

333 

356 

381 

287 

304 

268 

m 

M 

JO 

46 Treibstoffe. CJle, Fette 

37 

34 

30 

48 

52 

47 

% 

47 Sachaufwand „ 

1 865 

1 813 

l 639 

2 274 

2 572 

2 059 

m 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. .. 

45 

79 

27 

49 

53 

52 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

101 

86 

92 

103 

101 

113 


50 Bethebssteuem 

69 

33 

50 

47 

53 

43 


51 Fremdlohnaufwand „ 

12 

13 

4 

24 

46 

15 


52 Unfallversicherung 

33 

35 

29 

23 

23 

24 


53 Bethebsaüfwand - 

1 979 

1 894 

1 723 

2 367 

2 694 

2 141 


54 Lohnansatz^) 

1 156 

884 

1 267 

855 

718 

923 


55 Arbeitsaufwand^) 

l 202 

932 

1 301 

902 

787 

962 


ErIJkutenmg der Fuftnoten aul Seite 114 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Hessen 

Durchschnitt (0), oberes (-f ) und unteres ( — | Viertel 


\ Belriebsform 

«.ennweri BetrlebsgröOc ln lOOO DM STBE ') 

0 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

13,5 bis 20 20 bis 50 

+ - 0 - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 299 

4 810 

4 384 

4 332 

4 469 

4 044 


57 Vieh 

1 924 

1 808 

1 943 

1 947 

2 065 

1 836 


58 Maschinen und Geräte 

l 751 

l 982 

l 932 

1 642 

1 864 

1 366 


59 Umiaufkapital „ 

1 421 

l 244 

l 376 

1 296 

1 377 

1 226 

5 

6 

60 Aktivkapital 

9 396 

9 844 

9 634 

9 217 

9 776 

8 472 

Jt. 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

113 612 

160 059 

102 275 

151 603 

190 930 

128 559 

< 

62 Maschinenkapital *..^.-,...,..1...,...-,.«.. . 

21 177 

32 224 

20 506 

27 007 

36 412 

20 734 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap 

45,8 

48.9 

45,5 

47,0 

45.7 

47.7 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

39,1 

38.5 

40,2 

38,9 

40,2 

37,8 


65 Umiaufkapital 

15.1 

12.6 

14.3 

14.1 

14,1 

14,5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

288 

113 

337 

414 

214 

727 

z 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

468 

352 

573 

378 

297 

540 

c 

68 Langfnstige Verbindlichkeiten 

3 314 

3 320 

4 270 

3 382 

2 888 

4 083 

N B 

« 

— « 

69 Fremdkapital^) 

4 071 

3 785 

5 179 

4 175 

3 399 

5 350 

aß- 

■21 

70 Guthaben und Forderungen „ 

1 086 

2 628 

451 

744 

911 

654 

■a 5 

e ” 

71 2Linsen 

140 

152 

157 

106 

83 

160 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

3.4 

4.0 

3.0 

2,5 

2,4 

3.0 


73 Pacht DM/ha Pachlfl. 

157 

198 

160 

159 

179 

128 


74 Betnebseinkotnmen DM/ha LF 

1 143 

1 913 

539 

1 262 

1 848 

669 


75 Betriebseinkommen DM/ AK 

13 818 

31 103 

5 718 

20 764 

36 090 

10 156 


76 Arbeitsertrag 

9 842 

25 501 

2 138 

15 457 

29 407 

5 656 

o 

OS 

77 Reinertrag DM/ha LF 

-59 

981 

- 762 

360 

1 061 

- 293 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-0.6 

10.0 

-7.9 

3.9 

10.9 

-3.5 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

18 460 

30 682 

8 330 

35 463 

53 808 

18 613 


80 — Fremdlohnaufwand 

737 

772 

517 

1 315 

2 011 

1 082 


81 — Pachtaufwand 

662 

838 

682 

1 585 

1 561 

1 242 


82 ^ Fremdkapitalzinsen ,, 

2 270 

2 449 

2 435 

3 018 

2 425 

4 477 

e 

83 -f Pacht- u, Zinserträge 

327 

267 

49 

398 

644 

363 

E 

84 vom Verpächter getj. Aufw 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

e 

c 

85 *= Gewinn 

15 118 

26 891 

4 745 

29 943 

48 456 

12 175 


86 Gewinn DM/Fam.-AK 

11 554 

28 035 

3 285 

18 473 

36 732 

6 798 

c 

Si 

87 Arbeitsertrag Unternehmen w. „ 

9 532 

24 964 

t 850 

15 775 

32 168 

5 395 


88 Gewinn DM/ha LF 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

936 

30,2 

1 676 
44.4 

307 

13.7 

1 066 
29,6 

1 664 
37,0 

438 

15.7 

« 

a 

ff 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

209 

1 217 

- 294 

308 

500 

-59 

£ 

u 

91 Vergleichsreineinkommen*) DM/Fam.-AK 

12 035 

28 675 

3717 

18 658 

37 233 

7 137 

1 N 

92 Vergleichslohn^ 

21010 

21 909 

20 254 

21 695 

22 317 

21631 

il- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) — 

2 026 

3 067 

1436 

2 669 

4 579 

1 397 


94 Summe d. Vergleichsansätze 

23 036 

24 976 

2> 690 

24 384 

26 896 

23 028 


95 Abstand*) 

“11 001 

3 700 

-17 973 

-5 526 

10 337 

-15 891 

> 

96 Abstand"») % 

-47,8 

14.8 

-82.9 

-22.7 

38.4 

-69,0 


97 Gewinn DM/Fam 

15 118 

26 891 

4 745 

29 943 

48 456 

12 175 


98 ^ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

1 706 

732 

2 601 

460 

207 

1 090 


99 ■♦• Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

3 019 

7 576 

4 408 

1 377 

1 870 

2 107 


100 Renten 

0 

0 

0 

29 

34 

29 

i 

101 -Aufw, f. selbst. /unselbst. Tätigk. =.. „ 

135 

65 

425 

136 

481 

34 


102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ...... ,, 

19 708 

35 133 

11 328 

31 672 

50 086 

15 367 

E 

£ 

103 Einkommen aus Erwerbstät. ,. DM/Fam.-AK 

13 132 

27 719 

6 548 

18 832 

36 439 

8 082 

S 

b 

1 04 -t- sonstige Einkünfte DM/Fam, 

3 476 

10 092 

3 278 

1 814 

1 963 

1855 


105 * Gesamteinkommen 

23 184 

45 225 

14 606 

33 486 

52 048 

17 221 


106 Arbeitskr. m. auBerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0.19 

0.31 

0.29 

0.06 

0,06 

0.11 


107 Haushaltspersonen „ 

4.8 

5,5 

4.4 

5,5 

5,7 

5.3 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 915 

4 801 

2 794 

925 

1 363 

1 363 


109 Sonstige persönliche Steuern 

62 

194 

16 

41 

54 

33 

e 

zk 

110 Persönliche Steuern „ 

l 977 

4 994 

2 810 

965 

1 416 

1 396 

1“ 

111 Vermögensabgabe „ 

0 

0 

0 

84 

109 

59 

u « 

112 Kranken-, Renten vers.. Alterskasse 

1 512 

l 593 

837 

2 429 

2 362 

2 383 

« 2 

113 Lebensversicherung „ 

80 

0 

217 

186 

168 

144 

S» 5 
&. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

0 

0 

0 

96 

34 

106 


1 15 Renten") - DM/ha LF 

0 

0 

0 

22 

8 

25 
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Deutscher Bundestag — 7, Walilperioda 


Hessen Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 K oberes ( + ) und unteres ( - ) Viertel 



V Rötrii^hfifnnti ^ ^ * * . . * . 



Landwirtschaf Üi che Gemischtbetriebe 

Kennwert \ Betfiebsgröfte in 1000 DM STBE ') 

0 

50 und mehr 
+ 



1 Zahl der Betriebe ....... .. 


16 

4 

4 


2 Standardbeliiebseiiüwjnüiien ibbo DM/Betr, 

62,3 

61,2 

5B,S 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche «. 


45.11 

45.27 

42,81 


4 daninter: Fachtland 


45.6 

60,7 

38,4 


5 Vergleichswerl LF 

1382 

1 554 

1 3€S 


6 AK-Besat 2 AK/ 100 ha LF 

4,62 

3.91 

4,72 


7 darunter: FamilienarbeitskräUe 


87.7 

81,3 

91,9 


8 AK te Betrieb . ........ .............. AK/Betr. 

2.08 

L77 

2,02 

5 



w 

9 Baue rgrünland 

% LF 

2?i0 

20,7 

32,3 

s 

10 Hackfrüchte 

% AF 

9,6 

6,7 

8,8 

13f0 


1 1 Ackerfutter 

12,6 

t0,3 



i* 


12 Rindvieh GV/lOOha LF 

94,3 

71,5 

91.3 


13 dar.: Milchkühe 

ti 

46,5 

36,6 

46,0 


14 Schweine 

it 

41,6 

62,4 

37,2 


15 Sonst Vieh 

0 

0,7 

0,3 

0,0 


16 Nutzvieh 

ft 

136,5 

134,2 

128,4 


17 Getreide 

dt/ha 

40,0 

36.2 

364 

E ^ 

18 Kartoffeln 

II 

232 

30Ö 

203 

^ 1 

19 Zudrerruben 


448 

487 

458 

«1 


*' 

’E * 

20 MilcWeislung kg/Kuh 

4 422 

4 923 

3977 


2t Legeleistung Stck/Legehenne 

198 

207 

222 


22 Bodenzukäufe * DM/ha LF 

21 

84 

0 

i 

23 Wirtschaftsgebäude 


429 

106 

808 

o 

24 Maschinen und Geräte ...... 

ti 

412 

446 

193 

&- 

25 Vieh * 

II. 

117 

75 

71 

> 

c 

26 BruttoinvesUtionen 


979 

713 

1 072 


27 Nettoinvestitionen .............................. 

1 « 

522 

194 

594 


28 Bodenerzeugnisse 

fl 

505 

535 

463 


29 dar.: Gelreide^ülsen-, Ölfrüchte ....... 

fl 

251 

288 

242 


30 Zuckerrüben 

II 

215 

233 

172 

ei 

S 

31 Tierische Erzeugnisse 

II 

3 618 

4 873 

2 939 


32 dar.: Milch 


851 

789 

755 

b 

Ä 

33 Schweine Ferkel verkauf ...-..., 4 . 

- 

l 696 

2 989 

1 121 


34 Wald, Sonssiges^l 

f, 

280 

291 

137 


35 Bare Hinnahmen 


4 403 

5 699 

3 559 


36Bestandsver., Eigenverbr., NaturalL » 


155 

74 

74 


37 Betriebsertrag 

it 

4 558 

5774 

3 633 


38 Spezfalaufw. der Bodenproduktion ... 

M 

370 

387 

339 


39 dar.- Schädlingsbekämpfungsni 

II 

67 

69 

62 


40 Handelsdünger 

*1 

237 

255 

217 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 


1 774 

2 593 

1 395 


42 dar.: Futtermittel 

t* 

1 117 

l 510 

1 066 


43 ArbeilshilfsmÜtel 

.1 

594 

655 

602 

« 

$ 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

If 

167 

193 

146 

's 

fl 

45 Abschreibung Maschinen 

46 Treibstoffe, öle, Fette 

ii 

II 

339 

43 

386 

30 

351 

40 

's 

47 Sachaufwand 


2 997 

3 880 

2 625 

pq. 

48 dar.i Unterh. Wjrtschaitsg. u. Gnmdv. 

if 

27 

31 

28 


49 Abschr. Wirtschaftsg. ü. Grundv. 

.f 

118 

132 

127 


50 Betriebssteuem 

•t 

48 

24 

74 


S1 FreiTtdlohnaufwand ........... 


IO 5 

163 

49 


52 Unfaliversicherung 

*1 

22 

18 

24 


53 Eetriebsaufwand 


3 172 

4 084 

2 772 





54 Lohnansatzh 

11 

643 

525 

672 


55 Arbeitsaufwand^^ 


770 

706 

745 


SrUuienLng dar auf Smle rM 
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Drucksache 7/3211 


WlrtschalUjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Hessen 

Durchschnitt (0), oberes (4-) und unteres ( — | Viertel 


\ BelTiebsform 

nennweri , Betriebsgröße ln 1000 DM STBE ') 

0 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

50 und mehr 

-1- — 


56 Boden und Wirtschaitsgebäude .. DM/hd LF 

4 290 

4 583 

4 313 


57 Vieh 

2 164 

2 101 

2 036 


58 Maschinen und Gerate 

2 102 

2 296 

2 051 


59 Umlaufkapital 

1 482 

1 804 

1 365 


60 Aktivkapiial 

10 038 

10 784 

9 765 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

217 278 

275 796 

206 876 

< 

62 Maschinenkapital 

45 504 

58 725 

43 447 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aküvkap. 

42,7 

42,5 

44,2 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

42.5 

40.8 

41.9 


65 Umlaufkapital „ 

14.8 

16.7 

14,0 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

260 

379 

321 

e 

a 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

293 

115 

426 

c 

« w 

S 

a»- 
1 = 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

3 855 

4 262 

4 873 

69 Fremdkapital’) .. 

4 408 

4 756 

5 619 

70 Guthaben und Forderungen „ 

545 

549 

435 

!=■ 

71 Zinsen 

105 

131 

141 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

2.4 

2.8 

2.5 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

208 

162 

132 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 513 

l 870 

2 934 

£ 

%> 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

32 745 

47 834 

19 798 


76 Arbeitsertrag „ 

25 140 

38 181 

12 558 

a 

77 Reinertrag DM/ha LF 

743 

t 165 

189 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

7.4 

10.8 

1.9 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

68 248 

84 674 

40 005 


80 — Fremdlohnaulwand 

5 757 

8 197 

3 124 


81 — Pachtaufwand „ 

3 908 

4 648 

2 258 


82 - Fremdkapital zinsen „ 

4 777 

5 955 

6 019 

c 

&' 

83 Pacht- u. Tlinserträge 

596 

666 

943 

S 

J5 

84 vom Verpächter getr. Aufw. „ 

0 

0 

0 

«> 

S 

ti 

85 = Gewinn .. 

86 Gewinn DM/Fam.*AK 

54 403 
29 776 

66 539 

46219 

29 547 

15 903 

8 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

25 749 

41 292 

13255 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 206 

1470 

690 

W 

89 Gewinnrate Gew % d. Untem.-Ertr. 

26.4 

25,4 

18,9 

S 

a 

c 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

460 

333 

188 

5 ? 

91 Vergleichsreineinkommen*) DM/Fam.-AK 

30 119 

46 645 

16 107 

£ 3ü 

B 

92 Vergleichslohn**! 

22 261 

23 111 

21746 

fi w-* 
o i • 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

4 029 

4 940 

2 647 

8 

ä 

ü1 

94 Summe d. Vergleichsansatze 

26 290 

28 051 

24 394 

r o* 

95 Abstand’) 

3 829 

18 594 

-8 266 

> 

96 Abstand •») % 

14.6 

66,3 

-34,0 


97 Gewinn DM/Fam. 

54 403 

66 539 

29 547 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

147 

0 

10 


99 + Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

554 

0 

0 


100 Renten 

0 

0 

0 

i 

101 — Aufw. f. selbsL/unselbst. Tätigk. 

20 

0 

75 

a» 

1 02 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ...... „ 

55 084 

66 539 

29 482 

ß 

103 Einkommen aus Erwexbstät. .. DM/Fam,- AK 

29 795 

46219 

15 868 

c 

s 

104 4 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

4 900 

10 039 

6 757 

£ 

105 » Gesamteinkommen 

59 984 

76 578 

36 239 


106 Arbeitskr. m. außerbeti. Erwerbsl .. je Farn. 

0.02 

0,00 

0,00 


107 Haushaltspersonen 

5.7 

6.0 

6.0 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

393 

8 

8 


1 09 Sonstige persönliche Steuern 

53 

21 

61 

1» 

1? 

1 10 Persönliche Steuern 

445 

29 

69 

11 

1 1 1 Vermögensabgabe „ 

105 

141 

0 

u « 

8 2 

112 Kranken-, Rentenvers.. Aiterskasse ... „ 

2 640 

2 380 

2 569 

•® 2 
¥> O 

w « 

1 13 Lebens\’ersicherung 

182 

0 

407 

CU 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

148 

0 

303 


115 Renten”) DM/ha LF 

21 

0 

46 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Rheinland- Pfalz Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0). oberes (-f ) und unteres ( — ) Viertel 


. \ Betriebslorm 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE'J 

0 

Marktfruchtbelriebe 

20 bis 50 

4- — 0 

50 und mehr 
+ — 


l Zahl der Betriebe 

93 

23 

24 

54 

13 

14 


2 Standardbetriebseinkoromen 1000 DM/Betr. 

38,8 

37.8 

36,1 

79,5 

74,5 

85.1 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

30,86 

30.86 

30,21 

54,30 

36.69 

73.97 


4 darunter: Pachtland % 

48,1 

55,0 

48,0 

56,8 

46,6 

56.1 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 876 

1 826 

1 948 

1 957 

2 189 

1 621 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

5.77 

4,58 

6,44 

5.03 

7.29 

4,04 

1* 

7 darunter: Familienarbeltskräfte % 

84.4 

76.0 

89,1 

58.4 

49.2 

47,0 

« 

8 AK Je Betneb AK/Betr. 

1.78 

1.41 

1,95 

2,73 

2,67 

2,99 

m 

M 

9 

9 Dauergrünland % LF 

8.3 

7,3 

6,9 

4,8 

1.5 

6.6 

o 

10 Hackfrüchte % AF 

20.4 

23,5 

20.3 

24,4 

22.3 

26.8 

S 

•9 

11 Ackerfutter 

3.6 

3.5 

3.8 

1.7 

1.7 

2,1 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

29,0 

24,9 

23,2 

13,9 

8.2 

16,5 


13 dar.: Milchkühe 

12.5 

13,1 

9,9 

5.7 

4.6 

8.2 


14 Schweine 

9.7 

8.0 

10,7 

16,3 

22.4 

13,7 


15 Sonst. Vieh „ 

0.2 

0,5 

0,3 

0.3 

0.7 

0.4 


16 Nutzvieh „ 

39,0 

33,3 

34.3 

30.5 

31,3 

30,6 


17 Getreide dt/ha 

36.5 

39,2 

33,1 

36,7 

39,7 

33,8 

l| 

18 Kartoffeln 

210 

246 

191 

252 

222 

245 

ki 

19 Zuckerrüben 

457 

478 

405 

493 

540 

503 

5 * 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 567 

3 469 

3 108 

3 239 

3 163 

3 691 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

200 

131 

293 

150 

242 

123 


22 Bodenzukäufe OM/ha LF 

48 

65 

65 

101 

48 

0 

£ 

e 

23 Wirtschaftsgebäude ,, 

167 

81 

91 

194 

400 

56 

o 

24 Maschinen und Geräte 

321 

336 

320 

332 

355 

226 

1 

25 Vieh 

-15 

-5 

22 

35 

70 

15 

> 

s 

26 Bruttoinvestitionen 

521 

477 

497 

662 

874 

298 


27 Nettoinvestitionen 

150 

118 

122 

234 

396 

- 122 


28 Bodenerzeugnisse 

1 681 

2011 

1 342 

2 363 

3 498 

1 712 


29 dar.: Getreide.Hülsen-.ölfrüchle 

673 

760 

664 

776 

772 

720 


30 Zuckerrüben 

413 

390 

423 

510 

794 

309 

et 

« 

31 Tierische Erzeugnisse 

1 181 

1 361 

900 

l 198 

1 656 

1 180 


32 dar.: Milch „ 

188 

182 

135 

83 

55 

120 

«• 

JO 

33 Schweine-, Ferkelverkauf „ 

515 

661 

397 

834 

1 079 

896 

7i 

CQ 

34 Wald. Sonstiges^) „ 

396 

734 

215 

356 

552 

240 


35 Bare Einnahmen „ 

3 258 

4 106 

2 457 

3917 

5 705 

3 132 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturail. .. 

66 

35 

101 

65 

72 

47 


37 Betnebsertrag „ 

3 324 

4 140 

2 558 

3 982 

5 777 

3 179 


38 Spezialaufw, der Bodenproduktion 

488 

509 

485 

582 

541 

584 


39 dar.: Schädlingsbekäznpfungsm 

84 

69 

106 

92 

88 

78 


40 Handelsdünger „ 

261 

269 

248 

310 

336 

278 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

602 

689 

526 

718 

839 

792 


42 dar.: Futtermittel 

324 

417 

305 

443 

431 

490 

X» 

43 Arbeitshilfsmittel ^ 

598 

586 

575 

643 

732 

659 

e 

It 

44 dar.; Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

161 

150 

160 

188 

204 

212 

9 

45 Abschreibuim Maschinen 

291 

279 

288 

287 

315 

275 

9 

JO 

46 Treibstoffe, Öle, Fette 

65 

65 

60 

68 

80 

75 

u 

47 Sachaufwand „ 

1 972 

2 111 

1 901 

2 305 

2 618 

2413 

B 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u, Gnmdv, „ 

77 

111 

99 

55 

76 

68 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Gnmdv. „ 

66 

62 

81 

134 

163 

145 


50 Betriebssteuern 

81 

61 

104 

70 

77 

57 


5 1 Fremdlohnaufwand 

91 

109 

78 

249 

426 

286 


52 Unfallversicherung ,» 

16 

13 

18 

17 

16 

19 


53 Betriebsaufwand 

2 161 

2 294 

2 100 

2 640 

3 137 

2 775 


54 Lohnansatz^l 

870 

656 

994 

626 

724 

468 


55 Arbeitsaufwand'*) 

977 

778 

1 089 

892 

1 166 

773 
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Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0). oberes ( + ) und unteres ( 

— ) Viertel 


Rheinland-Pfalz 

^ \ Betnebsform » , . . 

Kennwpri \ Betriebsgröße in 100« DM STBH») 

0 

Marktfruchtbetriebe 
20 bis 50 

-f - 0 

50 und mehr 
+ - 

56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

5 123 

5 053 

5 203 

5 034 

5 513 

4 513 

57 Vieh 

620 

532 

541 

476 

482 

481 

58 Maschinen und Geräte 

t 346 

1 246 

l 227 

1 366 

1 496 

1 133 

59 Umlaufkapital „ 

1 326 

l 285 

1 352 

1 400 

1 763 

1 322 

^ 60 Aktivkapital „ 

8415 

8 116 

8 322 

8 277 

9 254 

7 448 

1 61 Aktivkapital DM/AK 

145 836 

177 206 

129 226 

164 546 

126 946 

184 362 

^ 62 Maschinenkapital 

23 321 

27 206 

19 051 

27 166 

20 524 

28 037 

63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

60,9 

62,3 

62,5 

60,8 

59,6 

60,6 

64 Vieh u. Maschinenkapital 

23,4 

21,9 

21,2 

22.3 

21.4 

21,7 

65 Umlaufkapital 

15.8 

15.8 

16,2 

16.9 

19.1 

17.8 

66 KurzfnsUge Verbindlichkeiten . . DM/ha LF 

426 

315 

630 

596 

244 

1 230 

Z 6? Mittelfristige Verbindlichkeiten 

275 

227 

195 

158 

107 

181 

c ^ 68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 643 

2 021 

1 702 

2 226 

3 329 

1 861 

69 Fremdkapital*) 

- * 

2 345 

2 563 

2 527 

2 980 

3681 

3 273 

a“- 

J 'S 70 Guthaben und Forderungen „ 

656 

1 066 

452 

550 

l 195 

376 

1 = 71 Zinsen 

117 

96 

98 

153 

192 

194 

t 72 Zinsen % d. Fremdkap. 

5,0 

3.7 

3.9 

5,1 

5.2 

5,9 

73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

288 

253 

273 

330 

333 

383 

74 Betnebseinkommen DM/ha LF 

1 270 

1 968 

553 

l 608 

3 082 

710 

-£ 75 Belriebseinkommen DM/ AK 

22 012 

42 968 

8 587 

31 958 

42 284 

17 567 

S 76 Arbeitsertrag 

16 907 

36 766 

4 065 

26 199 

37 840 

11 114 

« 77 Reinertrag DM/ha LF 

293 

1 190 

- 536 

715 

l 916 

-64 

78 Reinertrag % d Aktivkap. 

3.5 

14.7 

-6,4 

8.6 

20.7 

-0,9 

79 Betriebseinkommen DM/lJntern. 

39 190 

60 732 

16705 

87 289 

113 086 

52 498 

80 - Fremdlohnaufwand „ 

3 316 

3 759 

2 884 

14 441 

16 219 

22 601 

81 - Pachtaufwand 

4 096 

4 198 

4 142 

8 895 

5 296 

12 104 

82 - Fremdkapitalziiisen 

3 614 

2 952 

2 962 

8 313 

7 034 

14 322 

« 83 *f Pacht- u/Zinserträge .......w.............. „ 

958 

813 

684 

1 444 

1886 

2 393 

J 84 4- vom Verpächter getr. Aufw „ 

315 

207 

378 

235 

212 

0 

S 85 = Gewinn 

29 436 

50 844 

7 780 

57 319 

86 636 

5 864 

« 86 Gewinn DM/Fam.-AK 

19 586 

47 342 

4 487 

35 904 

65 780 

4 172 

2 87 Arbeitsertrag Unternehmen 

16 024 

42 818 

1 808 

31 357 

61773 

-l 376 

88 Gewinn DM/ha LF 

954 

1 648 

258 

l 056 

2 361 

79 

g, 89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Erti. 

28,4 

39,5 

10,0 

26,3 

40.5 

2.5 

5 90 Eigenkapitalveranderung DM/ha LF 

112 

102 

403 

311 

805 

- 189 

JZ 

t o» Vergleichsreineinkommen®) . DM/Fam.-AK 

20 127 

47 547 

4 865 

36 245 

65 986 

5 041 

1 1^ 92 Verglelchslohn"^ 

22 190 

23 365 

22 182 

23 811 

23 004 

25 391 

s 1 93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) .. 

3 553 

4 506 

2 677 

4 517 

4 040 

5 542 

u 94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

• F 

25 744 

27 871 

24 858 

28 328 

27 045 

30 933 

W fc 

S * 95 Abstand'*) „ 

-5 617 

19 676 

-19 994 

7 917 

38 941 

-25 892 

•' 96 Abstand '•) % 

-21,8 

70,6 

-80.4 

27,9 

144.0 

-83,7 

97 Gewinn DM/Fam. 

29 436 

50 844 

7 780 

57 319 

86 636 

5 864 

98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

170 

63 

134 

3 

0 

0 

99 -f Einkünfte aus unselbst. TäÜgk 

6 488 

6 944 

6411 

7 394 

12 785 

6 607 

*, 100 -f Renten 

286 

464 

112 

93 

0 

368 

1 101 — Aufw f. selbst. /unselbst. Tätigk „ 

49 

62 

90 

181 

0 

0 

Z 102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit „ 

36 331 

58 253 

14 347 

64 629 

99 420 

12 838 

1 103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

21 143 

44 103 

7 445 

36 453 

60 423 

8 057 

e 

Z 104 -f sonstige Einkünfte DM/Fam, 

740 

485 

1561 

2 523 

970 

9 446 

105 * Gesamteinkommen „ 

37 071 

58 738 

15 908 

67 152 

100 390 

22 284 

106 Arbeitski m. außerbetr. Erwerbst. .. Je Farn. 

0,22 

0,25 

0,19 

0,18 

0,33 

0,19 

107 Haushaltspersonen 

4,3 

4.7 

4,1 

4.1 

3.6 

3.7 

108 Einkommensteuer DM/Fam. 

5 985 

5 348 

7 660 

9 758 

14 148 

9 125 

109 Sonstige persönliche Steuern 

656 

144 

1793 

528 

294 

758 

i g, 110 Persönliche Steuern „ 

r « 

6 641 

5 492 

9 453 

10 286 

14 441 

9 883 

«5 1 1 1 Vermögensabgabe „ 

192 

173 

265 

470 

215 

623 

^3 112 Kranken-. Renten vers.. Alterskasse ... 

3 230 

3 001 

3 292 

4 580 

3 720 

4 621 

? 0 113 Lebensversicherung 

l 025 

1 022 

1013 

1 987 

1 951 

1 858 

£ 114 Altenteil (bar u. unbar) 

667 

522 

0 

l 324 

2 322 

967 

115 Renten") DM/ha LF 

140 

110 

0 

158 

411 

85 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Rheinland-Pfalz 


Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt |0), oberes ( + ) und unteres ( — ) Viertel 


WlrtschafUjahr 1973/74 


j, . V Bethebsform . 

Kennwcri \ BotnebsgrofSo in 1000 DM STTBE») 

0 

Futterbaubetriebe 

6 bis 13,5 

-h ~ 0 

13,5 bis 20 
+ - 


l Zahl der Betriebe 

17 

4 

5 

50 

12 

13 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

11.4 

11,6 

9.4 

16.B 

17.5 

16,7 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

14,14 

13,28 

12,29 

19,58 

19.70 

19,28 


4 darunter: Pachtland % 

36.0 

39,9 

28,5 

35,1 

29,3 

36,0 


5 Vergleichswerl DM/ha LF 

834 

795 

852 

820 

860 

778 


6 AK-Be$at 2 AK/100 ha LF 

8,44 

5,71 

11,10 

7.94 

6,62 

9,37 

B 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

98,9 

99,8 

97.2 

99,0 

97,7 

99,7 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.19 

0,76 

1,36 

1,55 

1,30 

1,81 

S 

9 Dauergrünland % LF 

47.1 

41.7 

46,4 

52,7 

56,7 

49,2 


lOHackfriichle % AF 

12,6 

10.7 

16,1 

12,9 

11.8 

13,8 

JC 

m 

11 Ackerfutter 

9.9 

13,4 

9.9 

8.9 

9.7 

7.6 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

112,9 

119,9 

107,3 

113,3 

121,3 

115.2 


13 dar.: Milchkühe „ 

53.1 

59,7 

49,2 

58,3 

66,6 

54,9 


14 Schweine 

6.4 

9,4 

5.2 

7.0 

7,2 

7.9 


15 Sonst. Vieh 

0,0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.9 

0.1 


16 Nutzvieh „ 

119,2 

129,3 

112,5 

120,6 

129,4 

123,3 


17 Getreide dl/ha 

36,6 

38,6 

35,2 

35,2 

38,4 

34,0 


18 Kartoffeln 

224 

176 

231 

223 

243 

185 

a >2 

19 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

525 

0 

0 

IT * 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 211 

3 427 

2 693 

3 515 

3 725 

3 U7 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

156 

223 

150 

151 

154 

156 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

20 

0 

0 

29 

34 

0 


23 Wirtschaftsgebäude „ 

87 

141 

13 

150 

248 

80 

o 

24 Maschinen und Geräte 

130 

118 

120 

239 

309 

169 


25 Vieh 

30 

199 

- 113 

-37 

36 

-91 

> 

c 

26 Bruttoinvestiüonen 

267 

459 

21 

381 

626 

159 


27 Nettoinvestilionen 

-23 

186 

- 331 

112 

366 

- 126 


26 Bodenerzeugmsse „ 

144 

158 

110 

203 

181 

136 


29 dar.: Getreide, Hülsen-.Ölfrüchte 

128 

151 

76 

122 

107 

109 


30 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

ot 

« 

31 Tierische Erzeugnisse 

1 861 

1 969 

1 851 

2 004 

2 437 

1 835 


32 dar.; Milch 

694 

864 

516 

843 

t 051 

705 

* 

33 Schweine-, Ferkelverkaul 

330 

350 

341 

410 

538 

439 

z 

34 Wald. Sonstiges^) 

258 

183 

306 

189 

245 

162 


35 Bare Eirmahmen 

2 263 

2 310 

2 267 

2 396 

2 863 

2 132 


36 Bestandsver., Elgenverbr., Naturall 

70 

251 

-82 

73 

114 

-23 


37 Betriebsertrag „ 

2 334 

2 561 

2 185 

2 468 

2 977 

2 109 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

198 

253 

152 

219 

238 

243 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm .. 

19 

38 

9 

16 

16 

22 


40 Handelsdünger „ 

148 

177 

118 

169 

189 

179 


41 Spezial aufwand der Viehhaltung 

355 

443 

278 

551 

681 

569 


42 dar.; Futtermittel 

175 

262 

115 

325 

429 

273 


43 Arbeitshilfsmittel 

533 

490 

603 

446 

423 

478 

> 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

190 

170 

208 

151 

147 

171 

3 

45 Abschreibui^ Maschinen ,. 

231 

197 

288 

203 

185 

224 

e 

■1 

.s 

46 Treibstoffe, C5le, Fette 

47 

39 

46 

38 

26 

37 

Z 

47 Sachaufwand 

1 361 

1 400 

1 400 

1 478 

1 596 

l 632 

eo 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

116 

78 

208 

69 

97 

50 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u, Grundv. 

59 

75 

64 

67 

75 

59 


50 Betriebssteuem 

41 

29 

57 

46 

47 

64 


51 Fremdlohnaufwand 

12 

1 

35 

9 

15 

4 


52 Unfallversicherung „ 

14 

28 

11 

7 

10 

5 


53 Betriebsaufwand 

1 427 

l 458 

1 503 

1 540 

1 666 

1 705 


54 Lohnansatz^l 

1 154 

807 

l 434 

1 102 

948 

1 259 


55 Arbeitsaufwand^) 

1 179 

836 

1 480 

1 118 

973 

1 268 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Rheinland-Pfalz 

Durchschnitt (0 ), oberes ( -f ) und unteres ( — ) Viertel 


\ Betnebsform 

ts.ennweri \ Betnobsgroße in 1000 DM STBE*) 

0 

Futterbaubetriebe 

6 bis 13.5 

-f - 0 

13,5 bis 20 
•f - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 559 

3 405 

3 540 

3 494 

3 520 

3 307 


57 Vieh 

l 924 

2 083 

1 816 

1 945 

2 087 

l 987 


58 Maschinen und Geräte 

1 218 

1 028 

1 340 

1 096 

l 032 

978 


59 Umlaufkapital «... 

1 167 

1 014 

1 351 

1 114 

1 094 

1 282 

a. 

60 Aktivkapital 

7 869 

7 530 

8 048 

7 649 

7 733 

7 554 

JC 

> 

61 AktivkapitaJ DM/ AK 

93 231 

131 876 

72 502 

96 336 

116 809 

80 619 

jg 

< 

62 Maschinenkapital 

14 437 

18 005 

12 074 

13 801 

15 584 

10 436 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

45,2 

45.2 

44.0 

45.7 

45.5 

43,8 


64 Vieh u. Maschinenkapilal 

39,9 

41.3 

39,2 

39.7 

40.3 

39.2 


65 Umlaufkapital 

14.8 

13.5 

16.8 

14,6 

14.2 

17,0 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

116 

307 

40 

151 

12 

293 

e 

a» 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

56 

188 

40 

168 

107 

277 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

91 

233 

0 

1 376 

I 452 

2 121 

N * 

— H 

69 Fremdkapital*) „ 

263 

728 

80 

1 695 

1 571 

2 691 

-1 

70 Guthaben und Forderungen 

324 

320 

459 

583 

322 

219 

1“ 

71 Zinsen „ 

19 

58 

5 

56 

28 

57 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

7.3 

8.0 

6.1 

3.3 

1.8 

2.1 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

99 

116 

85 

119 

153 

103 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

932 

1 132 

728 

944 

1 335 

413 

£ 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

11 042 

19 820 

6 556 

11 885 

20 167 

4 406 


76 Arbeitsertrag „ 

7 779 

15 204 

4 019 

8 513 

16 079 

1 584 

OQ 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 247 

295 

- 753 

- 174 

362 

- 855 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

-3.1 

3.9 

-9,4 

--2.3 

4.7 

-11,3 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

13 175 

15 035 

8 944 

18 477 

26 296 

7 958 


80 — Fremdlohnaufwand „ 

358 

389 

564 

306 

477 

170 


81 - Pachtaufwand 

492 

575 

282 

744 

773 

639 


82 — Fremdkapitalzinsen 

271 

772 

60 

1 102 

545 

l 107 

C 

83 Pacht- u. Zinserträge 

139 

204 

102 

337 

669 

161 

E 

84 + vom Verpächter getr. Aufw. 

0 

0 

0 

35 

0 

0 

% 

c 

85 = Gewinn 

12 193 

13 503 

8 140 

16 696 

25 170 

6 204 


86 Gewinn DM/Fam.-AK 

10 328 

17 832 

6 138 

10 848 

19 751 

3 446 

fi 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

7 390 

14 031 

3 697 

8 462 

16 727 

1 804 


88 Gewinn DM/ha LF 

662 

1 016 

662 

853 

l 278 

322 


89 Gewinnrate Gew % d. Unlern.-Ertr. 

36,8 

39.5 

30.2 

34,3 

42.4 

15,2 


90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

— 

— 

— 

436 

550 

- 189 

£ 

U 

« 

5 OS 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam.-AK 

10 667 

18 561 

6 439 

11 363 

20 191 

3 710 

il* 

92 Verglcichslohn^) 

20 270 

21 510 

19 225 

20 812 

21 746 

20 057 

i i- 

93 2Linsansatz f. Eigenkapital*) 

2 943 

3 808 

2 442 

2 391 

3 039 

1 640 

i 

S|| 

94 Summe d. Vergleichsansatze 

23 213 

25 317 

21 667 

23 203 

24 785 

21 697 

Or£ 

95 Abstand*) „ 

-12 546 

-6 756 

-15 228 

-11 840 

-4 594 

- 17 987 

> 

96 Abstand ">) % 

-54.0 

-26.7 

-70.3 

-51.0 

-18.5 

-82,9 


97 Gewinn DM/Fam. 

12 193 

13 503 

8 140 

16 696 

25 170 

6 204 


98 -i- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

1 678 

1 900 

1 510 

1 158 

562 

1 266 


99 4* Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

9 243 

7 402 

13 286 

4 241 

6 040 

3 876 


100 -F Renten 

718 

1 072 

148 

1 085 

119 

1 670 

1 

101 — Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk „ 

106 

276 

5 

231 

474 

441 

j» 

z 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

23 727 

23 601 

23 080 

22 949 

31417 

12 575 

B 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

15 813 

22 063 

13 279 

13 303 

20 933 

6316 

o 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

1 124 

0 

2 443 

337 

477 

135 

o 

105 = Gesamteinkommen „ 

24 851 

23 601 

25 522 

23 286 

31 894 

12710 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst .. je Farn. 

0,32 

0,31 

0.41 

0,19 

0.23 

0,19 


107 Haushaltspersonen „ 

3,8 

5.0 

3.4 

4,6 

4,5 

4,5 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

5 879 

4 690 

8416 

2 689 

3 829 

2 458 


109 Sonstige persönliche Steuern 

12 

5 

15 

11 

16 

16 

e 

S » 

1 10 Persönliche Steuern 

5 891 

4 695 

8 431 

2 700 

3 844 

2 475 

^ *5 
« = 

jg« 

1 1 1 Vermögensabgabe 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

w e 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... „ 

1 427 

1 585 

1 575 

2 066 

2 366 

2 089 

?? 

113 Lebensversicherung „ 

762 

283 

486 

373 

408 

272 

a 

114 Altenteil (bar u. unbar) 

10 

0 

0 

67 

0 

76 


115 Renten**) DM/ha LF 

5 

0 

0 

22 

0 

26 


ErUuleruoq der FuHnuten aul Seite 114 
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Deutscher Bundestag — 7> Wahlperiode 


Rheinland-Pfalz 


Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( -i- ) und unteres ( - 1 Viertel 


WirtschaHsJahr 1973/74 


\ Beulebsform 

jvennweri \ Betriebsgiöße in 10<)0 DM STBE') 

0 

Futterbaubetriebe 

20 bis 50 

4 - - 0 

50 und mehr 

-h — 


l Zahl der Betnebe 

351 

87 

88 

12 

3 

3 


2 Standardbetrlebseinkoxninen 1000 DM/Betr. 

30,9 

33.6 

29,1 

66.3 

61.4 

63,2 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ........ ha 

31.35 

33.74 

30,40 

56.98 

50.47 

58.07 


4 darunter: Pachtland % 

40.2 

42.4 

37.7 

36,4 

0.0 

45,6 


5 Vergleichswert ... DM/ha LF 

851 

847 

858 

1 137 

830 

1 371 


6 AX-Besatz AK/ 100 ha LF 

5.80 

4.75 

6.41 

5,65 

4,99 

6,17 

e 

7 darunter; Familienarbeilskräfte % 

96,0 

92.4 

97.5 

40,9 

34.5 

37.0 

« 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,82 

1,60 

1.95 

3.22 

2.52 

3,58 

0> 

a 

9 Dauergrünland % LF 

53.7 

56,4 

50,8 

38,7 

56,3 

29.5 

o 

10 Hackfrüchte % AF 

10.0 

8.6 

9.7 

6.8 

4.2 

13.9 


1 1 Ackerfutter 

11.9 

10.5 

13.4 

20.6 

25.0 

13.7 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

128,9 

131,2 

124,9 

137,0 

147.3 

128,9 


13 dar.: Milchkühe „ 

67,0 

69.4 

64.5 

67.4 

76.1 

62,6 


14 Schweine 

6.6 

6.4 

5.7 

2,9 

0,3 

1.7 


15 Sonst. Vieh „ 

0.3 

0.6 

0.1 

0,0 

0.0 

0.0 


16 Nutzvieh 

135,8 

138,3 

130.6 

139,9 

147,6 

130,6 


17 Getreide dt/ha 

35.7 

37.0 

34.9 

39.2 

41.4 

41.9 

1| 

tSKeutoffeln 

227 

228 

223 

151 

200 

117 

M 

19 Zuckerrüben 4 » 

503 

0 

485 

343 

0 

343 

r ^ 

Ui ~ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 798 

3 954 

3 650 

4 052 

4 474 

4 160 


21 Legeleishmg Stck/Legehenne 

185 

166 

24 t 

159 

155 

162 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

28 

62 

17 

80 

0 

0 

S 

e 

23 Wirtschaftsgebäude 

263 

204 

521 

522 

452 

91 

o 

24 Maschinen und Geräte 

262 

254 

302 

275 

199 

148 

Ti 

25 Vieh 

83 

125 

31 

127 

233 

“ 378 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

635 

645 

871 

1 004 

884 

- 139 


27 Nettoinvestitionen 

319 

333 

543 

686 

630 

-426 


28 Bodenerzeugnisse „ 

185 

225 

182 

599 

510 

617 


29 dar.: Getreide. Hülsen-.Ölfrüchte ....... 

130 

165 

134 

396 

155 

506 


30 Zuckerrüben 

8 

2 

17 

54 

0 

105 

8> 

m 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 174 

2 440 

1 9db 

2S42 

2 044 

1 969 


32 dar.: Milch „ 

1 073 

1 170 

983 

1 212 

1 370 

1 091 

t 

m 

JS 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

328 

383 

274 

236 

0 

56 

T 

a 

34 Wald, SonsUges^l 

234 

352 

184 

212 

222 

179 


35 Bare Einnahmen „ 

2 593 

3 017 

2 266 

3 652 

2 776 

2 765 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall. .. „ 

155 

194 

82 

338 

619 

40 


37 Betriebsertrag 

2 748 

3 211 

2 349 

3 991 

3 396 

2 805 


38 Spezialaufw, der Bodenproduktion 

271 

285 

269 

362 

149 

394 


39dar.: Schädlingsbekämpfungsm. 

19 

18 

20 

34 

15 

51 


40 Handelsdünger „ 

209 

218 

212 

231 

98 

267 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

682 

768 

652 

1 460 

462 

733 


42 dar.: Futtermittel „ 

464 

519 

433 

896 

357 

571 

•o 

43 Arbeitshilfsmittel 

465 

460 

492 

500 

349 

530 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

148 

148 

161 

145 

107 

151 

a 

45 Abschreibuim Maschinen 

223 

224 

231 

240 

175 

233 

9 

» 

J3 

46 Treibstoffe. C5le, Fette „ 

41 

38 

47 

40 

10 

40 

T 

47 Sachaufwand 

1 652 

1 711 

1 691 

2 537 

1 184 

1 940 

03 

48 dar.: Unterh. Wlrtschaftsg. u Gnmdv, 

50 

42 

55 

60 

70 

80 


49 Abschx. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

86 

74 

95 

78 

79 

54 


50 Betriebssteuem 

47 

35 

76 

74 

43 

47 


51 Fremdlohnaufwand „ 

14 

22 

10 

373 

502 

313 


52 Unfallversicherung 

8 

8 

8 

11 

23 

14 


53 Betnebsaufwand „ 

1 721 

1 776 

l 786 

2 995 

l 753 

2314 


54 Lohnansatz^) 

815 

663 

906 

414 

291 

414 


55 Arbeitsaufwand^} 

837 

693 

925 

797 

816 

741 


ErUuterung dar FuSnotan auf Setta 114 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Rheinland-Pfalz 

Durchschnitt (0), oberes (-♦-) und unteres ( — ) Viertel 


j, . \ Betriebsform • , ^ . . . ; . . . 

Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE») 

0 

Futterbaubetriebe 

20 bis 50 

+ - 0 

50 imd mehr 
+ - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 474 

3 406 

3 480 

3 733 

3 135 

4 170 


57 Vieh 

2 193 

2 233 

2 109 

2 263 

2 391 

2 114 


58 Maschinen und Gerate », 

1 162 

1 201 

1 158 

1 038 

908 

1 101 


59 Umlaufkapital 

957 

904 

1 025 

1 265 

721 

1 038 

"5 

a. 

n 

60 Aktivkapital „ 

7 786 

7 744 

7 772 

8 299 

7 154 

8 423 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

134 243 

163 028 

121 250 

146 876 

143 369 

136 512 

< 

62 Mdschinenkapltal 

20 042 

25 288 

18 058 

18 379 

18 191 

17 840 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktwkap 

44,6 

44,0 

44,8 

45.0 

43,8 

49,5 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

43.1 

44,3 

42,0 

39,6 

46.1 

38,2 


65 Umlaufkapital 

12,3 

U.7 

13.2 

15,2 

10.1 

12,3 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

258 

228 

349 

781 

170 

1 089 

s 

n 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten -...«r <• 

128 

118 

176 

603 

0 

889 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

2 659 

2 238 

3 548 

3 312 

2 845 

3 157 

M W 

— m 

69 Fremdkapital*) „ 

3 045 

2 583 

4 073 

4 696 

3 014 

5 135 

a«* 

70 Guthaben und Forderungen 

440 

578 

283 

395 

555 

377 

|B 

71 Zinsen 

82 

74 

115 

231 

104 

372 

a> 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

2,7 

2.9 

2,8 

4.9 

3.4 

7.2 


73 Pacht DM/ha Pacht«. 

137 

127 

148 

260 

0 

481 


74 Bethebseinkomroen DM/ha LF 

l 048 

1 465 

581 

1 379 

2 168 

818 

JS 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

18 076 

30 834 

9 062 

24 406 

43 455 

13 262 


76 Arbeitsertrag „ 

13 378 

25 128 

4 819 

19 265 

38 437 

8 484 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

212 

772 

- 344 

581 

1 352 

77 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

2.7 

10,0 

-4.4 

7.0 

18,9 

0.9 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

32 869 

49413 

17 660 

78 574 

109 439 

47 519 


80 — Fremd! ohnaufwand 

687 

997 

565 

21 859 

26 503 

19 000 


81 ~ Pachtaufwand 

1 449 

1 615 

1 277 

5 197 

0 

10 844 


82 — Fremdkapitalzinsen 

2 572 

2 497 

3 498 

13 184 

5 248 

21 599 

Z 

83 -h Pacht- u. Zinserträge 

450 

536 

356 

1 172 

83 

1 541 

8 

84 vom Verpachter getr. Aufw 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

tt 

c 

85 * Gewinn 

28 613 

44 840 

12 676 

39 505 

77 771 

-2 383 


86 Gewinn DM/Fam.-AK 

16 386 

30 275 

6 672 

30 013 

89 590 

-l 799 


87 Arbeitsertrag Unternehmen .. 

13 793 

26 702 

4 853 

25 066 

81 138 

-5 646 


88 Gewinn DM/ha LF 

913 

1 329 

417 

693 

1 541 

-41 


89 Gewinnrate Gew % d. Untem.-ErU. 

33,0 

41,2 

17,7 

17,3 

45,4 

-1.4 

c 

90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 

291 

540 

89 

229 

1 062 

- 772 

JZ 








V 

V 

91 Veigleichsreineinkoramen*^) DM/Fam.-AK 

16 847 

30 789 

6 935 

32 447 

91 008 

4 701 

il'i 

92 Vergleichslohn '1 

21658 

22 279 

21 382 

23 801 

21 170 

24 890 

i 

o t*» 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital^) „ 

2 606 

3577 

1 823 

4 858 

8 306 

3 848 

-* * «•( 

e js 

rr * 

Ua 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

24 264 

25 856 

23 205 

28 660 

29 476 

28 738 

r » 

95 Abstand*) „ 

-7417 

4 932 

-16 270 

3 787 

61 532 

-24 037 

> 

96 Abstand •") % 

-30,6 

19.1 

-70.1 

13.2 

206.8 

-83,6 


97 Gewinn DM/Fam. 

28 613 

44 840 

12 676 

39 505 

77 771 

-2 383 


96 4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

620 

109 

1 094 

100 

0 

0 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk .. 

4 016 

4 460 

4 513 

3 579 

5 601 

771 

• 

100 -f- Renten 

703 

503 

661 

46 

242 

0 

1 

101 — Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

489 

413 

390 

563 

2 717 

157 

jt 

z 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

33 463 

49 500 

18 553 

42 666 

80 897 

-1769 

e 

JE 

103 Einkommen aus Erwerbstät .. DM/Fam.-AK 

17 594 

30 490 

8 825 

30 169 

80 264 

-1 314 

e 

z 

104 4* sonstige Einkünfte .....DM/Fam. 

319 

322 

538 

275 

0 

0 

B 

105 * Gesamteinkommen „ 

33 782 

49 822 

19 092 

42 941 

80 897 

-1 769 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbsl. .. je Farn. 

0.16 

0,14 

0,20 

0.10 

0.14 

0,02 


107 Haushai tspersonen 

4.9 

4.6 

4,8 

4.7 

3.0 

4.6 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

2 558 

2 838 

2 866 

3000 

3 556 

509 


109 Sonstige persönliche Steuern 

14 

17 

14 

377 

70 

48 

3 

1 10 Persönliche Steuern ,, 

2 572 

2 855 

2 880 

3 378 

3 627 

557 

^1 
* aa 
j: 

111 Vermögensabgabe 

12 

20 

17 

279 

144 

546 

w •* 

15 

112 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse . „ 

2 644 

2 439 

2 659 

2 937 

396 

4 008 

|3 

1 13 Lebensversicherung „ 

853 

1 339 

526 

1 425 

695 

1362 

a 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

106 

206 

63 

475 

0 

0 


1 15 Renten”) DM/ha LF 

22 

40 

14 

54 

0 

0 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Rheinland-Pfalz Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ). oberes ( •4- ) und unteres ( — ) Viertel 


Kennwert \ B<JWebsfonn 

Nennwert \ Betriebsgröße m 1000 DM STBE»| 

0 

Veredelungsbetriebe 

20 bis 50 


1 Zahl der Betriebe 

16 

4 

4 

2 Standardbetriebseinkonunen 1000 DM/Betr. 

39,8 

37.6 

41.4 

3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

23.10 

20,31 

26,49 

4 darunter: Pachtland % 

43,1 

35,7 

41,5 

5 Verglcichswert DM/ha LF 

l 256 

1 434 

l 059 

6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

8,21 

10,15 

6,44 

B 7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

93,4 

90,0 

96,3 

s 8 AK je Betrieb AK/Betr* 

1,90 

2,06 

1.71 

'm 

5 9 Dauergrünland % LF 

18,3 

6.6 

21,6 

5 10 Hackfrüchte % AF 

8.2 

10,5 

5,5 

3 11 Ackerfutter 

8.3 

1.8 

19.4 

12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

23,9 

0.0 

24.7 

13 dar.: Milchkühe ♦. 

9.4 

0.0 

13,8 

14 Schweine 

106.4 

122,7 

113,5 

15 Sonst. Vieh 

l.I 

0.0 

1.1 

16 Nutzvieh „ 

131,4 

122,7 

139,2 

17 Getreide dt/ha 

36,8 

40.7 

35,2 

gS 18 Kartoffeln 

191 

225 

211 

« s 19 Zuckerrüben 

eh B 

357 

267 

0 

2^ 20 Milchleistung kg/Kuh 

3 649 

0 

3 870 

21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

192 

218 

196 

22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

73 

84 

0 

1 23 Wirtschaftsgebäude 

553 

45 

1 318 

5 24 Maschinen und Geräte 

346 

376 

577 

= 25 Vieh 

215 

420 

218 

.5 26 Bruttomvestitionen „ 

1 187 

926 

2 114 

27 Nettoinvestitionen 

721 

430 

1 561 

28 Bodenerzeugnisse 

499 

481 

430 

29 dar.: (Getreide, Hülsen-.ölfrüchie 

291 

158 

272 

30 Zuckerrüben 

76 

100 

0 

5* 31 Tierische Erzeugnisse 

4 955 

5 445 

4 497 

r 32dat.:?vUlch 

159 

0 

206 

2 33 Schweine-, Ferkelverkaul „ 

4 024 

5 351 

4 039 

5 34 Wald, Sonstiges*) 

€0 

396 

634 

350 

35 Bare Einnahmen 

5 850 

6 560 

5 277 

36 Bestandsver., Elgenverbr., Naturall. .. „ 

233 

418 

158 

37 Betriebsertrag „ 

6 082 

6 978 

5 435 

38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

347 

425 

386 

39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

37 

38 

40 

40 Handelsdünger 

211 

253 

192 

4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung „ 

2 748 

2 324 

3 058 

42 dar.: Futtermittel ,. 

1 825 

1 625 

1 959 

•g 43 Arbeitshilfsmittel 

715 

710 

798 

j 44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

209 

204 

227 

'S 45 Abschreiburm Maschinen .. 

340 

375 

410 

2 46 Treibstoffe. C5le, Fette 

Ja 

47 

49 

59 

Z 47 Sachaufwand 

4 160 

3 962 

4 535 

“* 48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

102 

122 

33 

49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

126 

121 

143 

50 Betriebssteuem 

96 

52 

210 

51 Fremdlohnaufwand 

55 

80 

70 

52 Unfallversicherung 

10 

9 

9 

53 Betriebsaufwand 

4 322 

4 103 

4 824 

54 Lohnansatz-*) „ 

1 112 

1 359 

893 

55 Arbeitsaufwand^) 

1 177 

1 448 

972 


Exlluterting der FuOnoten «ui Seit« tl4 
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Drucksache 7/32t1 


Wlrtsrhaltsjahr 1973^74 Streuung der Ergebnisse ' Rheinland* Pfalz 

Durchschnitl (0), oberes und unteres ( -) Viertel 


Kennwert \ B^triebstorm ... 

isennwen \ Belncbsgröße in 1000 DM STBE') 

0 

Ver edel ungsbe triebe 
20 bis 50 
+ 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

4 292 

4 665 

4 005 

57 Vieh 

2 004 

1 841 

2122 

58 Maschinen und Geräte 

1 505 

1 723 

1 752 

59 Umlaufkapital 

2 325 

2 489 

2 230 

= 60 Aktivkapital i... „ 

« , 

10 126 

10 721 

to 109 

1 61 Aktivkapital DM/ AK 

123 336 

105 622 

156 977 

3 62 Maschinenkapital „ 

16 327 

17 000 

27 211 

63 Boden u. Gebäudekaptla* % des Aktivkap. 

42,4 

43*S 

39,6 

64 Vieh u, Maschinenkapital 

34,7 

33*3 

38.3 

65 UmldufkapitaJ ,, 

23.0 

23,2 

22,1 

66 Kurzfristige VerbindUchkeilen ... DM/ha LF 

749 

96 

1 868 

z 67 Mittelfristige Verbindlichkeiten ........ 

199 

205 

213 

= ^ 68 Langfristige Verbindlichkeiten ......... 

4 22t 

4 413 

7 573 

■if 69 Fremdkapiial*! 

— V 

5 169 

4 713 

9 654 

&“■ 

It 70 Guthaben und Forderungen 

6t2 

1 248 

603 

1 =■ ?V Zinsen 

150 

75 

162 

r 72 Zinsen .....% d. Fremdkap. 

2*9 

t,6 

J.7 

73 Pacht DM/ha Pachtfl, 

190 

235 

140 

74 Belnebsemkommen DM/ha LF 

I 82S 

2 964 

691 

€ 75 Betriebseinkommeh ........................ DM/AK 

22 236 

29 204 

10 723 

H 76 Arbeitsertrag 

17 919 

25 507 

5 229 

B 77 Reinertrag DM/ha LF 

649 

1516 

- 282 

78 Reinertrag * * - % d Aktivkap. 

6*4 

U.l 

-2.8 

79 Belriebseinkommen DM/Untem. 

42 176 

60 203 

18 291 

80 — Fremd lohndufwand „ 

l 502 

l 809 

2 099 

81 — Pachtaufwand 

2 057 

2 044 

1 625 

82 — Fremdkapitalzmsen 

3 471 

t 525 

4 304 

= 83 + Fach!- u. Zlnsertxäge ,, 

1001 

l 091 

4 

1 64 + vom Veipächler gelr. Aufw 

20 

0 

90 

1 85 Gewinn 

36 247 

55 917 

10 357 

t 86 Gewinn DM/Fam.-AK 

20 455 

30 155 

6 307 

F 97 Arbeitsertrag Unternehmen ..*„4.^.,... „ 

13511 

28 150 

6 024 

88 Gewinn DM/ha LF 

t 569 

2 733 

391 

^ 89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

25*6 

39,2 

7,2 

1 90 Eigen kapitalveränderung DM/ha LF 

508 

952 

219 

£ 

t ^ 91 Vergleichsreineinkommen'’} . DM/Fam,*AK 

20 699 

30 413 

6 464 

1 l'j 92 Vergleichslohn’) 

20 962 

20 946 

21 268 

s 93 Zinsamatz f Eigenkapital*} 

1 956 

1 990 

284 

1 94 Summe d. Vergleichsansälze 

22 918 

22 936 

21 552 

t ^ 95 Absland^) 

-2219 

7 477 

-15 067 

96 Abstand'“) % 

-9.7 

32,6 

-69,9 

97 Gewinn DM/Fam, 

36 24? 

55 917 

10 357 

98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit ....... 

124 

35 * 

0 

99 + Einkünfte aus üjisel bs t , Täti gk 

4 117 

6 326 

8662 

^ 100+ Renten 

538 

0 

380 

= ! 01 -Auf wj. selbst ./unselbst. Tätigk. .... „ 

5 

0 

0 

.2 

Z 102 Einkommen aus Erwerbstätigkei t ^ , 

41 022 

62 279 

19 399 

1 1 03 Eiiikommen aus Erwerbstäl. DM/Fam. - AK 

21 604 

30 806 

10 106 

i t04 + sonstige Einkünfte DM/Fam 

343 

0 

616 

^ 105 = Gesamteinkommen 

41 363 

62 279 

20 016 

106 Arbeitskr. m. außerbetr Erwerbst, Je Farn. 

0J3 

04? 

0.28 

107 Haushaitspersünen 

4*7 

4.0 

4,7 

t08 Einkommensteuer DM/Fam. 

3 291 

6 398 

5 491 

109 Sonstige persönliche Steuern 

107 

329 

30 

d 

1 gj HO Persönliche Steuern 

3 398 

6 726 

5 521 

1 11 Vermögensabgabe „ 

12 

0 

0 

f « 112 Kranken-, Rentenvere., Alterskässe .. ,, 

3 682 

2 458 

2 050 

1 3 113 Lebensversicherung „ 

673 

847 

733 

Z H4 Altenteil (bar u. unbar) f, 

346 

0 

0 

1 15 Renten") DM/ha LF 

98 

0 

0 
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Deutscher Bundestag — - 7. Wahlperiode 


Rhelnland-Pfaiz Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0), oberes ( + ) unteres ( — ) Viertel 





Landwirtschaftliche Geraischtbetriebe 


Kennwert x Betriebsgröße in lOOQ DM STBE*> 

0 

20 bis 50 

■t 


0 

50 und mehr 

± ^ 


1 Zahl der Betriebe — .... 

tta 

29 

30 

12 

3 

3 


2 Standardbetriebseinkommen 3000 DM/Betr. 

34J 

35.8 

30,6 

63.8 

76.4 

60.0 


3 Land wirtschaftlich genutzte RÄche ha 

2B,97 

29.43 

28,57 

38.96 

40,36 

45,95 


4 dämmen Pachüand % 

44,9 

37.5 

48.0 

39,1 

50.2 

20.0 


5 Vergleichswell DM/ha LF 

1 234 

1 153 

l 022 

l 542 

1 754 

1 409 


6 AK-Besötz AK/100 ha LP 

6.74 

5,00 

7.52 

5,96 

5,02 

6.27 

c 

? darunter: Familienarbeitskräfte % 

90.6 

9,1,6 

90.2 

80,3 

78,9 

68,6 

• 

8 AK je Betrieb AK/Betr 

1,95 

1,47 

2.15 

2.33 

2,03 

2,00 

4P 

ipf 

S 

9 Dauergrünland % LP 

28.3 

23.8 

31J 

21,2 

27.4 

20,5 

e 

10 Hackfrüchte % AF 

13,4 

11.1 

13.6 

12,3 

12.1 

10,2 


1 1 Ackerfutter , * 

8,5 

8,0 

7,3 

9.8 

19,2 

9.2 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

77.0 

68.6 

77.1 

69,0 

83.3 

61,7 


13 dar.^ Milchkühe 

38,6 

32,6 

41,2 

34,5 

45.3 

31.9 


14 Schweine 

24,4 

31.0 

17,2 

35,8 

58,7 

5.3 


15 Sonst. Vieh ,* 

0,2 

0,0 

0,J 

1.9 

0,0 

2.8 


16 Nutzvieh 

101.7 

99J 

94,5 

106,7 

142.0 

69,8 


17 Getreide dt/ha 

38,2 

40,3 

35.9 

36,3 

39,4 

33,8 

fl riu 

18 Kartoffeln „ 

224 

234 

195 

197 

0 

181 

«1 

19 Zuckerrüben 

509 

558 

411 

391 

564 

437 


20 Milchleistung kg/Kuh 

3 673 

3 856 

3 431 

3 517 

3 803 

3 964 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

lei 

189 

160 

156 

129 

150 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

61 

68 

103 

50 

129 

0 

« 

e 

23 Wirtschaftsgebäude .............. ....... 

233 

124 

397 

357 

723 

58 

c 

24 Maschinen und Geräte 

320 

451 

283 

542 

815 

284 

m 

• 

25 Vieh,. 

33 

91 

25 

105 

447 

-73 

> 

26 Brutiomvestiüonen 

646 

734 

808 

1 054 

2 115 

269 


27 Nettotnvestitionen 

290 

392 

436 

564 

1 867 

-39 


2S ßodenerzeugnisse 

720 

715 

533 

979 

937 

927 


29dar.:Getreide.Hülsen - *Olfrüchte . ,, 

294 

337 

257 

354 

364 

360 


30 Zuckerrüben 

145 

154 

45 

239 

534 

146 

O!. 

31 Tierische Erzeugnisse - 

2312 

2 985 

1673 

3 297 

5 255 

1 611 

Z 

32 dar. 1 Milch ^ 

60 t 

541 

615 

509 

727 

551 

«1 

« 

£ 

U 

33 Sch weine% Ferkel verkaui 

1 043 

1 585 

551 

l 508 

2 873 

532 

“C 

itr 

34 Wald, Sonstiges^! 

257 

329 

162 

354 

111 

116 


35 Bare Einnahmen ...4 a..,. 

3 289 

4 029 

2 388 

4 630 

6 303 

2 654 


36 Bestandsver. , Eigen verhr. , N atural 1 . „ „ 

137 

153 

100 

181 

494 

-28 


37 Betnebsertrag ,, 

3 426 

4 183 

2 489 

4 811 

6 797 

2 626 


38 Spezial aufw. der Bodenproduktion ... 

345 

350 

305 

363 

359 

285 


39dar.: Schädlingsbekampfungsm. ....... 

43 

43 

31 

60 

58 

49 


40 Handelsdünger 

234 

233 

216 

232 

246 

185 


41 Spezi alaufwand der Viehhaltung 

848 

1 259 

501 

1 777 

3 433 

671 


4 2 dai . ? Futtemi ittel „ 

579 

646 

332 

1 078 

1793 

374 

n 

ti 

43 Arbeitshilf srnmal 

565 

557 

543 

597 

461 

578 

•fl 

X 

44 dar.i Unterhaltg Maschinen u Geräte „ 

182 

170 

169 

195 

140 

216 

7 

45 Abschreibitiw Maschinen 

260 

269 

249 

260 

169 

25$ 

ii 

& 

46 Treibstoffe, öle. Fette — 

52 

50 

54 

41 

29 

55 

T 

47 Sachaufwand ,, 

2 036 

2 382 

t 693 

2 905 

4 430 

l 769 


48 dar,: Unterh. Wirtschaflsg. u. Grundv. ,, 

46 

47 

35 

51 

50 

45 


49 Abschr. WirtschaJtsg. u. Grundv 

87 

73 

106 

07 

79 

53 


50 Betiiebssieuem 

64 

44 

77 

61 

60 

55 


5t Fremd lohnaufwand 

SS 

33 

83 

96 

47 

179 


52 Unfallversicherung ** 

12 

12 

10 

13 

11 

17 


53 Betriebsaufwand 

2 167 

2 471 

1 862 

3 135 

4 548 

2 020 


54 Lohnansatz^l „ 

950 

712 

1 057 

749 

630 

676 


55 Arbeitsaufwand^) „ 

1 017 

757 

1 149 

858 

688 

873 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaitsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Rheinland-Pfalz 

Durchschnitt (0 ). oberes ( 4 ) und unteres { - ) Viertel 


^ \ Betnebstorm . .... 

i^ennweri x Betriebsgröße in 1000 DM STBE») 

0 

LemdwirtschaftUche Gemischtbetrlebe 

20 bis 50 50 und 

— 0 -4- 

mehr 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude „ DM/ha LF 

4 063 

4 047 

3 702 

4 545 

5 220 

4 260 


57 Vieh 

1 618 

l 579 

1 510 

1 693 

2 230 

1 133 


58 Maschinen und Geräte 

1 325 

1372 

l 347 

1390 

1352 

1 279 


59 Umlaufkapital „ 

l 303 

l 317 

l 211 

1 605 

2 038 

l 061 

a 

60 AktivkapilaJ „ 

8 309 

8 315 

7 770 

9 233 

10 840 

7 734 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

123 275 

166 306 

103 328 

154 395 

215 938 

123 350 

< 

62 Maschlnenkapltal 

19 653 

27 441 

17 912 

23 249 

26 935 

20 403 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

48,9 

48,7 

47,6 

49,2 

48.2 

55,1 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

35.4 

35,5 

36,8 

33,4 

33,0 

31,2 


65 Umlaufkapital „ 

15,7 

15,8 

15,6 

17.4 

18,8 

13.7 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

408 

222 

602 

569 

265 

723 

s 

« 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

247 

115 

344 

490 

740 

390 

e 

5 g 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

2 466 

2 210 

3 290 

3 000 

2 809 

l 336 

<% u 

69 FremdkapitaJ^) 

3 121 

2 548 

4 236 

4 059 

3 813 

2 449 

i = 

70 Guthaben und Forderungen „ 

434 

379 

459 

534 

360 

452 

1 = 

71 21insen „ 

92 

76 

108 

141 

117 

134 

ul 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

2,9 

3,0 

2,6 

3,5 

3,1 

5,5 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

185 

225 

153 

315 

215 

401 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 326 

l 757 

719 

1785 

2 307 

803 

33 

a» 

75 Betriebsemkommen DM/ AK 

19 669 

35 141 

9 566 

29 857 

45 957 

12 803 

i 

76 Arbeitsertrag „ 

15 354 

29 320 

5 949 

24 453 

38 399 

8 486 

A 

77 Reinertrag DM/ha LF 

308 

l 000 

- 430 

927 

t 619 

-70 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

3,7 

12,0 

-5,5 

10,0 

14,9 

-0.9 


79 Betnebseinkommen DM/Untem. 

38 406 

51713 

20 549 

69 555 

93 112 

36 892 


80 — Fremdlohnaulwand „ 

1 942 

1 328 

2 637 

4 254 

2 337 

9 027 


81 “ Pachtaufwand „ 

2 224 

1 699 

2 486 

3 922 

4 312 

1 499 


82 — Fremdkapitalzinsen „ 

2 665 

2 227 

3 094 

5 507 

4 708 

6 164 

s 

83 -1- Pacht- u. Zinserträge „ 

551 

780 

496 

986 

1 467 

429 

E 

£ 

84 vom Verpächter getr. Aufw „ 

152 

29 

212 

223 

0 

0 

1* 

C 

85 = Gewinn „ 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

32 277 

18 205 

47 268 
34 317 

13 039 

6 732 

57 079 
30 525 

83 223 
52 071 

20 630 

10 440 


87 Arbeitsertrag Unternehmen 

15710 

30 587 

5 283 

27 484 

47 282 

6 452 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 114 

1 606 

456 

l 465 

2 062 

449 

9 

89 Gewinnrate Gew, % d. Untem.-Ertr. 

32,3 

38,2 

18,2 

30,3 

30.2 

17.0 

e 

e 

90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 

302 

528 

181 

721 

2 545 

-83 

u 

V 

5 ? 

91 Vergleichsreineinkommen*) DM/Fam.-AK 

18646 

34 853 

7 000 

30 911 

52 437 

10 750 

1 5o 
E 

92 Vergleichslohn’) „ 

21 518 

22 497 

21 062 

21 528 

22 397 

21 034 

1 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

2 477 

3 760 

1 448 

3 079 

4 846 

4 005 

Hi 

? V 
tt « 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

23 995 

26 257 

22 509 

24 607 

27 242 

25 038 

95 Abstand«) 

-5 350 

8 596 

-15 509 

6 303 

25 195 

-14 288 


96 Abstand'») % 

-22.3 

32,7 

-68,9 

25,6 

92,5 

-57.1 


97 Gewinn DM/Fam. 

32 277 

47 268 

13 039 

57 079 

83 223 

20 630 


98 4- Einkünfte aus selbst Tätigkeit 

1 223 

875 

2 297 

1 345 

142 

0 


99 -♦'Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

4 702 

3 483 

7 501 

877 

1 230 

0 


100 -♦• Renten 

311 

373 

435 

149 

0 

0 

i 

101 ~ Aulw. f. selbst. /unselbst. Tätigk. .... „ 

724 

5 

2 489 

40 

0 

0 

jj 

102 Einkommen aus Hrwerbstätigkeit 

37 789 

51 993 

20 783 

59 410 

84 594 

20 630 

B 

£ 

Ol 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

19 185 

33 856 

9 221 

30 458 

51 804 

10 440 

o 

V 

104 -♦- sonstige Einkünfte DM/Fam. 

905 

318 

2 398 

222 

l 378 

0 

c 

105 — Gesamteinkommen „ 

38 694 

52 311 

23 181 

59 632 

85 972 

20 630 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,20 

0,16 

0,32 

0.08 

0,03 

0,00 


107 Haushaltspersonen 

4.8 

5,4 

4.4 

5,2 

6,5 

5,3 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

3 172 

2 296 

5 062 

960 

786 

829 


109 Sonstige persönliche Steuern „ 

37 

27 

56 

46 

21 

55 

o 

3 « 

V ? 

110 Persönliche Steuern „ 

3 209 

2 323 

5 118 

1 006 

807 

884 


111 Vermögensabgabe 

58 

34 

12 

236 

149 

750 

U «4 
11 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... „ 

2 841 

2 457 

2 804 

3 725 

3 129 

3 451 

5 S 

•- ^ 

113 Lebensversicherung 

847 

533 

l 159 

1 485 

913 

928 

V 

o. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

142 

340 

58 

495 

2 135 

537 


115 Renten") DM/ha LF 

32 

75 

13 

83 

344 

76 


27«; 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Baden-Württemberg Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( -h ) und unteres ( — ) Viertel 


\ Betiiebsform _ 

rs.ennweri \ BetriebsgrölW m 1000 DM STBE») 

0 

Marktfrucht betriebe 

6 bis 13,5 

± = ^ 

13.5 bis 20 
+ - 


1 Zahl der Betriebe 

17 

4 

5 

22 

5 

6 


2 Standard betnebseinkommen 1000 DM/Betr. 

10.1 

11.0 

9.0 

17.4 

17,8 

16,4 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

12,43 

12,09 

12,99 

17,09 

18,78 

17,03 


4 darunter; Pachtland % 

21,5 

30,2 

18,8 

42,7 

55,4 

27.5 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 564 

1 829 

1 055 

l 522 

1 645 

1 302 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

12,47 

12,54 

12,69 

9,59 

8,38 

9,39 

1* 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

93.4 

75.1 

99,8 

86,1 

89,1 

95,1 

e 

8 AK je Betrieb AK/Betr 

1,55 

1,52 

1,65 

1,64 

1,57 

1,60 

m 

3 

9 Dauergrünland % LF 

13,3 

4.4 

23,6 

12,5 

12,9 

17.3 

e 

10 Hackfrüchte % AF 

10,8 

13,0 

5.8 

15,2 

10,6 

15,2 

le 

1 1 Ackerfutter 

12.7 

12.8 

9.0 

13,3 

15.8 

17.4 


J2 Rindvieh GV/lOO ha LF 

43.5 

39,7 

42.1 

55.4 

51,8 

67,5 


13 dar.; Milchkühe 

19,3 

17,8 

17.2 

26.8 

17,5 

33,4 


14 Schweine 

10,2 

17.3 

9.1 

15.1 

24.9 

9.0 


15 Sonst. Vieh 

0,5 

0.0 

1.8 

0.0 

0,0 

0.0 


16 Nutzvieh 

54,2 

57,0 

53.0 

70,5 

76.7 

76.5 


17 Getreide dt/ha 

40,2 

42,0 

37,9 

40,8 

39,3 

44,1 

* B 

3 ^ 

18 Kartoffeln 

274 

261 

273 

257 

266 

231 

• I 

19 Zuckerrüben 

517 

627 

0 

461 

469 

389 

Ui -J 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 637 

3 671 

3 835 

3 410 

2 720 

3 507 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

173 

163 

172 

161 

160 

172 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

0 

0 

0 

20 

0 

24 

c 

23 Wirtschaftsgebäude 

155 

40 

0 

233 

200 

108 

o 

24 Maschinen und Gerate „ 

304 

398 

442 

294 

393 

479 

m 

25 Vieh 

-57 

-15 

-66 

3 

-9 

-25 

> 

6 

26 Bruttoinvestitionen „ 

402 

423 

376 

549 

584 

587 


27 Nettoinvestilionen „ 

29 

- 112 

-27 

173 

-4 

300 


28 Bodenerzeugrüsse 

1 370 

2 884 

592 

l 438 

1 565 

855 


29 dar,: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

594 

602 

487 

666 

630 

569 


30 Zuckerrüben „ 

122 

102 

0 

248 

225 

189 

tr 

<• 

31 Tierische Erzeugnisse 

1 423 

l 504 

1 179 

1 483 

1 695 

l 309 


32 dar.: Milch „ 

224 

215 

138 

357 

154 

492 

e 

X 

33 Schweine-^ Ferkelverkauf 

390 

667 

284 

610 

926 

386 

X 

AB 

34 Wald. Sonstiges^) 

213 

372 

175 

243 

299 

293 


35 Bare Einnahmen 

3 006 

4 760 

1 946 

3 164 

3 559 

2 457 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall 

14 

96 

8 

87 

50 

120 


37 Betriebsertrag „ 

3 020 

4 856 

1 954 

3 252 

3 609 

2 577 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

363 

629 

238 

430 

435 

394 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm „ 

49 

75 

20 

89 

73 

58 


40 Handelsdünger * 

226 

342 

173 

258 

267 

264 


4 1 Spezialaufwand der Viehheütung 

420 

453 

277 

405 

391 

352 


42 dar.: Futtermittel „ 

209 

162 

192 

265 

281 

245 

•73 

43 Arbeitshiifsmittel 

659 

893 

650 

587 

466 

645 

n 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

186 

275 

165 

177 

100 

220 

S 

45 Abschreibung Maschinen „ 

316 

455 

339 

232 

195 

231 

n 

46 Treibstoffe, öle, Fette „ 

68 

68 

62 

66 

56 

85 

X 

47 Sachaufwand 

1 695 

2 510 

1 447 

1 574 

1 465 

1 579 

m 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

51 

26 

109 

29 

64 

9 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

57 

80 

63 

54 

45 

57 


50 Betriebssleuem 

62 

68 

54 

63 

59 

94 


51 Fremdlohnaulwand 

92 

349 

3 

78 

77 

39 


52 Unfallversicherung 

37 

33 

34 

30 

32 

24 


53 Betriebsaufwand 

1 885 

2 961 

l 539 

l 745 

1 633 

1 735 


54 Lohnansatz^) 

1 633 

1 397 

1 619 

1 215 

1 116 

1 217 


55 Arbeitsaufwand**) 

1 762 

1 779 

1 656 

l 324 

1 225 

1 279 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


WirtschaiUlahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Baden-Württemberg 

Durchschnitt (0), oberes und unteres (-) Viertel 


w-onnwori \ Betriebsform 

ivennwen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE») 

0 

Marktfruchtbetriebe 

6 bis 13,5 

4- - 0 

13,5 bis 20 
•f - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 885 

5 123 

4 218 

4 837 

4 998 

4 630 


57 Vieh 

864 

902 

842 

1 123 

1 212 

1 229 


58 Maschinen und Geräte 

1 521 

2 271 

1 626 

1 015 

789 

807 


59 Umlaufkapital 

1 671 

2 155 

1 453 

1404 

1 316 

1 406 

*a 

n 

60 Aklivkapital 

8 941 

10 451 

8 139 

8 379 

8315 

8 072 

> 

61 Aklivkapital DM/ AK 

71 696 

83 344 

64 136 

87 367 

99 226 

85 966 

jt 

< 

62 Maschinenkapital 

12 194 

18 112 

12 812 

10 580 

9413 

8 594 


63 Boden u. Gebäudekapitai % des Aktivkap. 

54,6 

49,0 

51,8 

57,7 

60,1 

57,4 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

26,7 

30,4 

30,3 

25,5 

24,1 

25.2 


65 Umlaufkapital „ 

18,7 

20,6 

17,8 

16,8 

15,8 

17.4 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LP 

322 

577 

56 

262 

389 

276 

a 

« 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

17 

0 

0 

193 

302 

32 

c 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

713 

567 

1 242 

1 259 

113 

1 126 

e u 

69 Fremdkapital*) „ 

1 052 

1 144 

1 298 

1 713 

804 

1 435 

1- 

70 Guthaben und Forderungen „ 

640 

1 487 

350 

446 

434 

127 

6 

7 1 iLinsen 

46 

43 

75 

54 

22 

42 

w 

72 21insen % d. Fremdkap. 

4.4 

3,7 

5,8 

3.2 

2,7 

2.9 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

268 

314 

137 

203 

214 

210 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 264 

2 278 

452 

1 615 

2 085 

905 

JZ 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

10 132 

18 162 

3 560 

16 842 

24 879 

9 634 


76 Arbeitsertrag 

7 623 

15 245 

1315 

13 784 

21 406 

6 626 


77 Reinertrag DM/ha LF 

- 498 

499 

-1 205 

291 

860 

- 375 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-5,6 

4,8 

-14,8 

3.5 

10,3 

-4.6 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

15 704 

27 542 

5 867 

27 595 

39 157 

15 405 


80 - Fremdlohnaufwand 

1 593 

4 619 

481 

1 857 

2 045 

1 064 


81 — Pachtaufwand „ 

698 

1 422 

235 

1 472 

2 072 

l 007 


82 — FremdkapiUüzinsen „ 

572 

514 

975 

929 

410 

711 

e 

ti 

83 4- Pacht- u. Zinserträge 

125 

117 

94 

260 

212 

164 

E 

84 4* vom Verpächter getr. Aufw 

9 

36 

0 

15 

7 

15 

Sl 

e 

85 = Gewinn a 

12 975 

21 140 

4 270 

23 633 

34 849 

12 802 

z 

86 Gewinn DM/Fam,-AK 

8 961 

18 558 

2 595 

16 745 

24 839 

8419 

c 

3 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

6 768 

15 386 

867 

14 334 

21 968 

6 052 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 044 

l 748 

329 

1 383 

1 855 

752 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

34.5 

35.9 

16,8 

42,3 

51,3 

29,1 

s 

e 

90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 

— 

— 

— 

228 

88 

333 

X 

b 

c 

« » 

91 Vergleichsreineinkommen^) . DM/Fam.-AK 

9 164 

18 851 

2 767 

17 083 

25 260 

8811 

il* 

92 Vergleichslohn^) 

20 218 

20 253 

20 470 

20 716 

21075 

21 080 

i s- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

2 195 

3 166 

l 728 

2 409 

2 892 

2 361 

±1 

94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

22 413 

23 419 

22 198 

23 124 

23 967 

23 441 

»i 

t w 

95 Abstand») 

- 13 249 

-4 568 

-19431 

-6041 

1 293 

-14 631 

> 

96 Abstand*®) % 

-59,1 

-19,5 

-87.5 

-26,1 

5.4 

-62,4 


97 Gewinn DM/Fam. 

12 975 

21 140 

4 270 

23 633 

34 849 

12 802 


98 4- Einkünfte aus selbst, Tätigkeit „ 

5 

14 

0 

193 

417 

216 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

10 122 

13 295 

14 321 

6 208 

1 294 

10 125 


100 4- Renten 

106 

0 

376 

166 

0 

0 

E 

lOl - Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk. 

0 

0 

0 

36 

0 

67 

V 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit „ 

23 208 

34 449 

18 967 

30 164 

36 561 

23 075 

6 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

13 856 

23 530 

9 562 

18 833 

24 991 

13 245 

B 

£ 

104 4- sonstige Einkünfte DM/Fam. 

169 

398 

81 

68 

44 

122 

c 

2 

105 « Gesamteinkommen 

23 377 

34 847 

19 048 

30 232 

36 605 

23 198 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,23 

0,32 

0.34 

0,19 

0,06 

0,22 


107 Haushaltspersonen .. 

3,7 

4.0 

3.5 

4,2 

4.9 

4,2 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

6 610 

9 239 

9 072 

4 376 

1 187 

6415 


109 Sonstige persönliche Steuern 

55 

80 

16 

253 

68 

72 

o 

110 Persönliche Steuern 

6 666 

9319 

9 088 

4 629 

1 255 

6 488 

X 

1 1 1 Vermögensabgabe „ 

0 

0 

0 

166 

155 

258 

u e 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... „ 

1473 

2 052 

818 

2 083 

2 534 

1 589 

to 2 

e S 

113 Lebensversicherung 

525 

543 

351 

540 

737 

365 

a 

B. 

114 Altenteil (bar u. unbar) „ 

98 

0 

19 

673 

0 

1 400 


115 Renten») DMiOiaLF 

51 

0 

9 

256 

0 

535 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Baden-Württemberg wirtschaftsjabr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt ( 0 oberes 1 4 * ) und unteres (— ) Viertel 


^ . \ Betrlebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE») 

0 

Marktfruchtbetriebe 

20 bis 50 

± = 2t 

50 und mehr 

-F — 


1 Zahl (der Betriebe 

89 

22 

23 

34 

8 

9 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

35,1 

36,6 

33,6 

76,3 

91.7 

70,2 


3 Landwirtschaftlich genutzte Rüche ha 

29,32 

32,64 

29,44 

69,24 

84,90 

74,26 


4 darunter: Pachüand % 

53,4 

47,3 

63,1 

62,7 

74.1 

42,6 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 734 

l 505 

1 785 

1 490 

l 346 

1 453 


6 AK-Besatz AK/lOO ha LF 

6,42 

5,07 

7,19 

3,92 

3,43 

4,12 

1* 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

89,7 

80,7 

94,9 

53,3 

35,0 

56,3 

» 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1,88 

1,65 

2.12 

2.71 

2,91 

3.06 

m 

lA 

9 Dauergrünland % LF 

12.7 

9.4 

14,4 

10,5 

11.3 

11.6 

o 

10 Hackfrüchte % AF 

16.9 

14,6 

19,0 

9.9 

6.9 

5.1 

Jit 

« 

1 1 Ackerfutter „ 

10.1 

3.9 

14,3 

6.1 

3,2 

10,3 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

52,8 

29,9 

58,2 

26.3 

20,1 

37,9 


13 dar.: Milchkühe „ 

24,5 

8.6 

29,9 

11,8 

5.4 

16,2 


14 Schweine 

21,7 

24,6 

16,9 

31,1 

37.3 

11,3 


15 Sonst. Vieh 

0.5 

0.0 

1,8 

0.3 

0.2 

0.3 


16 Nutzvieh „ 

74,9 

54,6 

76,9 

57.7 

57.6 

49,6 


17 Getreide dt/ha 

41,7 

42,2 

41,0 

40.6 

43.2 

36,9 


18 Kartoffeln 

270 

283 

262 

273 

287 

271 

® 1 

19 Zuckerrüben 

521 

567 

507 

536 

515 

471 

iü ^ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 561 

3 413 

3 371 

3 508 

4 332 

3 092 


21 Legeleistung St ck/ Legehenne 

159 

149 

145 

171 

175 

176 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

1 367 

5 048 

141 

396 

19 

1 300 

£ 

e 

23 Wirtschaftsgebäude 

188 

50 

446 

212 

549 

73 

o 

24 Maschinen und Geräte 

337 

352 

237 

359 

544 

354 

m 

e 

25 Vieh 

52 

35 

107 

48 

- 101 

69 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

1 945 

5 486 

932 

1 014 

l 011 

1 796 


27 Nettoinvestitionen 

1 579 

5 174 

579 

737 

748 

1 480 


28 Bodenerzeugnisse 

1 548 

1 809 

1 365 

1 275 

1 302 

l 177 


29 dar.: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

618 

718 

573 

763 

911 

854 


30 Zuckerrüben 

409 

390 

417 

329 

172 

130 

Ol 

e 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 113 

2 659 

1 512 

2 123 

2 504 

l 176 

z 

32 dar.; Milch 

369 

133 

426 

173 

104 

192 

«» 

Ji 

Ci 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

959 

1 212 

573 

1 461 

1 704 

417 

e 

n 

34 Wald, Sonstiges^) 

343 

348 

431 

260 

304 

315 


35 Bare Einnahmen 

4 004 

4 816 

3 308 

3 659 

4 HO 

2 668 


36 Bestandsver.. Eigenverbr., Naturall. .. 

116 

104 

152 

76 

- 109 

88 


37 Betriebsertrag „ 

4 120 

4 921 

3 459 

3 735 

4 000 

2 756 


38 Speziaiaufw. der Bodenproduktion 

463 

487 

417 

478 

477 

427 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

73 

80 

70 

88 

75 

71 


40 Handelsdünger 

277 

297 

248 

266 

273 

241 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung „ 

l 060 

1 377 

861 

1 090 

1 020 

654 


42 dar.: Futtermittel 

621 

926 

469 

604 

693 

298 

•o 

e 

43 Arbeitshilfsmittel ,, 

652 

600 

640 

533 

511 

501 

« 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

203 

189 

221 

183 

160 

157 

's 

45 Abschreibui^ Maschinen 

274 

2.58 

257 

216 

205 

235 

n 

«* 

ja 

1. 

46 Treibstoffe, öle, Fette ,, 

66 

58 

55 

49 

48 

36 

Z 

47 Sachaufwand 

2 409 

2 662 

2 187 

2 312 

2 140 

1 870 


48 dar.: Unterh. Wirtschaf tsg. u. Grundv. 

45 

70 

U 

35 

38 

60 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u, Grundv. 

58 

50 

51 

62 

58 

81 


50 Betriebssteuern 

47 

38 

71 

41 

64 

37 


51 Fremdlohnaufwand 

71 

120 

46 

213 

231 

332 


52 Unfallversicherung m 

27 

28 

22 

25 

21 

20 


53 Betriebsaufwand 

2 554 

2 849 

2 326 

2 591 

2 457 

2 259 


54 Lohnansatz’) 

957 

692 

1 141 

418 

253 

435 


55 Arbeitsaufwand**) 

1 055 

840 

l 210 

656 

505 

787 
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Deutscher Bundestag — 7 , Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Baden- Württemberg 

Durchschnitt (0). oberes ( -h) und unteres ( — | Viertel 


. \ Belriebsform . 

Fiennweri \ Betriebsgröße in t00() DM STBE'I 

0 

Marktfruchtbetriebe 
20 bis 50 

4- - 0 

50 und mehr 

- 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

5011 

4 796 

4 971 

4 257 

4 174 

3 873 


57 Vieh - 

1 189 

855 

1 231 

898 

888 

791 


58 Maschinen und Geräte „ 

1 390 

1 329 

l 218 

1 045 

1029 

1 124 


59 Umlaufkapital m 

1 533 

1 502 

1 557 

1 172 

l 035 

1 003 

m 

a 

m 

60 Aktivkapital 

9 124 

8 481 

8 976 

7 372 

7 126 

6 791 

jt 

> 

61 Aktivkapital * DM/ AK 

142 121 

167 282 

124 846 

188 061 

207 741 

164 836 

< 

62 Maschinenkapital „ 

21 659 

26 204 

16 940 

26 664 

30 009 

27 270 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

54,9 

56,5 

55,4 

57,8 

58,6 

57,0 


64 Vieh u. Maschinenkapital ,, 

28,3 

25,7 

27,3 

26,4 

26.9 

28,2 


65 Umlaufkapital ,, 

16,8 

17,7 

17.3 

15,9 

14.5 

14,8 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

813 

645 

1 606 

338 

372 

411 

e 

4» 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

299 

201 

284 

60 

0 

86 

c 

N g 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

l 228 

1 166 

1 299 

1 259 

1 743 

1 026 

« u 
— e 

69 Fremdkapital *) „ 

2 340 

2 012 

3 189 

1 658 

2 115 

1 523 

1 = 

70 Guthaben und Forderungen 

598 

432 

853 

449 

830 

373 

!=■ 

71 Zinsen 

103 

79 

156 

58 

65 

50 

e 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.4 

3.9 

4,9 

3,5 

3,1 

3,3 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

210 

195 

203 

182 

166 

143 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 664 

2 220 

1 201 

1 382 

1 796 

849 

JS 

» 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

25 917 

43 793 

16 707 

35 249 

52 364 

20 609 


76 Arbeitsertrag 

20 943 

37 938 

12 337 

28 667 

45 093 

14 840 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

609 

1 380 

-9 

726 

1 291 

62 


78 Reinertrag % d AkUvkap. 

6.7 

16,3 

-0,1 

9.9 

18.1 

0.9 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

48 782 

72 467 

35 364 

95 669 

152 491 

63 058 


80 - Fremdlohnauiwand 

2 869 

4 837 

2 015 

16 461 

21 430 

26 150 


81 — Pachtaufwand „ 

3 210 

2 923 

3 818 

7 167 

10 506 

4 069 


82 - Fremdkapitai zinsen 

3 275 

2 581 

5 545 

4 015 

5 521 

3 695 

c 

e 

83 + Pacht- u. Zinserträge 

277 

380 

232 

999 

2 430 

503 

E 

X 

84 + vom Verpächter getr. Aufw 

124 

85 

125 

1 058 

2 426 

53 

«t 

e 

85 * Gewinn 

39 831 

62 591 

24 342 

70 081 

119 890 

29 700 

£ 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

23 586 

46 888 

12 124 

48 431 

117 676 

17 238 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

20 195 

42 347 

9 808 

41070 

106 944 

10 572 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 359 

1 918 

827 

1 012 

1 412 

400 

9 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern.- Ertr, 

32,9 

38,9 

23,8 

27,0 

35,0 

14,5 

8 

3 

C 

90 Eigenkapitalveranderung DM/ha LF 

1 616 

5 408 

395 

503 

710 

766 

U 

«» 

• ? 

91 Vergleichsreineinkommen^) , DM/Fam.-AK 

23 890 

47 371 

12 358 

48 821 

117 968 

17 556 

g aü 

1 

92 Vergletchslohn^) 

21 642 

22 764 

21 198 

25 332 

28 594 

24 655 

1 

93 Zinsansatz f . Eigenkapital*) 

3 384 

4 590 

2311 

7 379 

10 624 

6 660 

e 

= 5l 

94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

25 026 

27 354 

23 509 

32711 

39 219 

31 315 


95 Abstand’) 

-1 136 

20 017 

-11 152 

16 111 

78 749 

-13 758 

> 

96 Abstand'*) % 

-4,5 

73,2 

-47,4 

49,3 

200.8 

-43,9 


97 Gewinn - ............. DM/Fam 

39 831 

62 591 

24 342 

70 081 

119 890 

29 700 


98 -¥ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

252 

7 

430 

218 

61 

79 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

1 310 

1 583 

1 505 

1 670 

167 

51 


100 4- Renten „ 

203 

106 

508 

146 

266 

67 

1 

101 - Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

39 

31 

64 

6 

0 

0 

e 

e> 

102 Einkommen aus Erwerbstäügkeit 

41 557 

64 256 

26 721 

72 109 

120 384 

29 896 

S 

X 

e 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

23 992 

46 987 

12 948 

48 352 

117 964 

17 315 

8 

5 

104 4- sonstige Einkünfte DM/Fam. 

698 

1 311 

309 

1 487 

335 

l 521 

5 

105 = Gesamteinkommen 

42 255 

65 567 

27 030 

73 596 

120 719 

31 417 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. Je Farn. 

0,04 

0,03 

0,06 

0,04 

0,00 

0,00 


107 Haushaltspersonen 

4.5 

4.7 

4.3 

4.2 

4.8 

3.5 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 322 

2 390 

1 368 

3 763 

3 465 

864 


109 Sonstige persönliche Steuern 

91 

132 

95 

469 

404 

132 

e 

« n 

3 * 

• * 

1 10 Persönliche Steuern „ 

1 413 

2 522 

1 463 

4 232 

3 869 

996 

<7) ZI 

1 1 1 Vermögensabgabe „ 

154 

240 

80 

240 

140 

48 

i5 

112 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse 

2 971 

2 870 

3 335 

4 030 

5 185 

2 913 

’S o 

113 Lebensversicherung 

721 

721 

768 

1 975 

1 995 

940 

(L. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

I 180 

916 

1 801 

2 351 

3 063 

1 512 


115 Renten”) DM/ha LF 

262 

182 

398 

221 

234 

132 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Baden-Württemberg Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( + ) und unteres ( — ) Viertel 


k'onnworf \ Belriebsfomi ... 

rwennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE') 


Futterbaubetriebe 

6 bis 13,5 

-f- - 

13,5 bis 20 
+ — 


1 Zahl der Betriebe 

89 

22 

23 

119 

29 

30 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

9.8 

10,4 

8.8 

17.4 

18.4 

16,8 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

12.95 

14,02 

11,01 

18,02 

18,15 

18,22 


4 darunter: Pacht land % 

25,1 

24,3 

23,9 

25,7 

29,6 

24,1 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

932 

822 

979 

1 049 

1 089 

1 084 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

10,01 

8,34 

13,48 

8,40 

7,00 

9,15 

l' 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

97,8 

96,6 

96,4 

91,4 

89,6 

90,1 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.30 

1.17 

1.48 

1.51 

1.27 

1,67 

«1 

a 

9 Dauergrünland % LF 

64,0 

68.5 

53,3 

62,3 

64,4 

66.1 

o 

10 Hackfrüchte % AF 

13,2 

10,7 

18,5 

11.4 

10,3 

11,7 

JC 

u 

11 Ackerfutter 

16,0 

18,2 

17.1 

19,9 

18.4 

21.2 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

115,8 

119,5 

112,3 

131,4 

139,0 

128.9 


13 dar.: Milchkühe 

69,2 

74,2 

63,8 

78,7 

92,9 

74,6 


14 Schweine 

10,2 

9.3 

13,6 

13,4 

10,5 

11.6 


15 Sonst. Vieh „ 

0.2 

0,0 

0.3 

0,2 

0.3 

0.7 


16 Nutzvieh 

126,1 

128,8 

126,2 

145,1 

149,8 

141.2 


17 Getreide dt/ha 

38,1 

37,6 

37,6 

38,8 

40,2 

38.0 


18 Kartoffeln 

266 

278 

262 

272 

282 

269 

&| 

19 Zuckerrüben 

400 

400 

0 

512 

516 

0 


20 Milchleistung kg/Kuh 

3 162 

3 291 

2 940 

3 459 

3 866 

3 230 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

150 

166 

134 

169 

184 

173 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

34 

0 

28 

204 

10 

714 

s 

c 

23 Wirtschaftsgebäude 

115 

15 

75 

227 

116 

276 

© 

24 Maschinen und Geräte 

350 

416 

248 

428 

306 

386 


25 Vieh 

-14 

-18 

-11 

9 

14 

-1 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen ...» 

486 

412 

339 

868 

446 

1 375 


27 Nettoinvesütionen 

152 

126 

- 135 

476 

76 

887 


28 Bodenerzeugnisse 

160 

168 

146 

248 

449 

210 


29 dar.: Getreide, Hülsen -.Ölfrüchte 

65 

51 

77 

67 

121 

35 


30 Zuckerrüben 

1 

4 

0 

4 

7 

0 

C! 

m 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 034 

2 099 

1 981 

2 496 

2 991 

2 184 


32 dar.: Milch 

827 

916 

702 

1 107 

1 499 

954 

© 

w 

ja 

33 Schweine-, Ferkelverkauf 

337 

299 

434 

444 

381 

380 

e 

CB 

34 Wald, Sonstiges^) 

375 

587 

273 

319 

387 

240 


35 Bare Einnahmen 

2 568 

2 854 

2 400 

3 063 

3 628 

2 634 


36 Bestandsver.» Eigenverbr.. Natuxall 

110 

130 

109 

109 

104 

92 


37 Betriebsertrag „ 

2 678 

2 984 

2510 

3 171 

3 931 

2 726 


38 Spezial aufw. der Bodenproduküon ... „ 

189 

162 

217 

231 

248 

247 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm 

17 

14 

23 

27 

27 

33 


40 Handelsdünger ,, 

134 

115 

148 

162 

182 

166 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung „ 

479 

430 

580 

677 

866 

648 


42 dar.; Futtermittel „ 

278 

242 

326 

414 

482 

374 

B 

43 Arbeitshilfsmittel 

577 

554 

636 

578 

570 

592 

m 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte ,. 

186 

179 

199 

172 

175 

179 


45 Abschreibuim Maschinen 

252 

250 

277 

263 

256 

263 

m 

ja 

46 Treibstoffe. (5le, Fette 

65 

63 

70 

68 

63 

71 

© 

47 Sachaufwand „ 

1 453 

1 307 

l 699 

l 771 

1 929 

1 906 

AB 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

48 

42 

56 

48 

42 

77 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

50 

36 

57 

88 

104 

101 


50 Betriebssteuem 

49 

43 

46 

59 

48 

72 


51 Fremdiohnaufwand 

19 

19 

42 

46 

47 

49 


52 Unfallversicherung 

21 

21 

25 

19 

19 

21 


53 Belriebsaufwand 

1 542 

1 389 

1 811 

1 895 

2 043 

2 048 


54 Lohnansatz^) 

1 466 

1 176 

1 842 

1 127 

1 006 

1 187 


55 Arbeitsaufwand^) „ 

l 506 

1 216 

1 908 

1 192 

1 072 

1 257 
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Deutscher Bimdestag — 7, Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaltsjahr t973/74 Streuung der Ergebnisse Baden-WUrttemberg 

Durchschniti (0), oberes ( + ) und unteres [-) Viertel 


Wört 1 \ Ö^triebsform 

ivenn wen . BelriebsgröOe in 1 üOrt DM STBE'l 


Futteibaube h- lebe 

6 bis 13,3 

4-0 

13,5 bis 20 

f 


56 Boden und WirUchaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 761 

3 481 

3 819 

3 968 

4 075 

4 055 


57 Vieh !♦ 

2 031 

2 076 

2 029 

2 335 

2 41$ 

2 276 


58 Maschinen und Geräte * 

l 175 

1 163 

1 162 

1 310 

l 265 

1 346 


59 Um lauf kapital i, 

1 259 

1 062 

1 556 

1 244 

l 253 

1 32t 

'C 

& 

60 Aktivkapital 

S 227 

7 782 

8 566 

8 857 

9 00? 

6 998 

> 

€1 Aktivkflpital DM/ AK 

82 187 

93 311 

63 548 

105 441 

128 678 

98 336 

< 

62 Maschine nkapilal 

n 740 

13 942 

8 620 

15 596 

18 073 

14 711 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Akbvkap. 

45,7 

44,7 

44,6 

44,8 

45,2 

45.1 


64 Vieh u. Maschinenkapital „ 

.'19,0 

41,6 

37,3 

41,2 

40.9 

40,3 


65 UmlauTkapita] „ 

13,3 

I3»6 

18,2 

14,0 

13,9 

14.7 


66 Kurxfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

336 

240 

407 

314 

68 

662 

ü 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten x, 

442 

154 

451 

349 

405 

279 

s 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

698 

515 

927 

1 432 

1 216 

1 901 

- i? 

69 Fremdkapital®! 

1 476 

909 

1 785 

2 095 

1 690 

2 842 

J’2 

70 Guthaben und Forderungen , w... .» 

547 

547 

585 

558 

722 

374 

1 = 

7t Zinsen 

81 

33 

120 

79 

56 

119 


72 Zinsen % d. Fremd kap 

5.5 

3,6 

6,7 

3,8 

3,3 

4,2 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

155 

U7 

175 

183 

182 

198 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 176 

] 634 

765 

1 34J 

1 954 

748 

£ 

y 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

H 746 

19 594 

5 674 

15 966 

27 912 

8 177 


76 ArbellseTtrag 

77 Reinertrag DM/ha LF 

8 869 

16 328 

3 450 

12 277 

23 4D8 

4 735 


- 330 

418 

-1 143 

149 

082 

- 509 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-4,0 

5,4 

-13,3 

1,7 

9,8 

-5,7 1 


79 Betriebseinkommen DM/Untern 

15 221 

22 906 

8 419 

24 167 

35 464 

13 630 


80 - Fiemdlohnaufwand 

518 

553 

730 

1 169 

1 187 

1275 


81 ^ Pachtaufwand 

409 

255 

386 

729 

778 

803 


82- Fremdkapitalsdnsen - 

l 043 

465 

l 317 

1 427 

1 015 

2 172 

c 

y 

83 Pacht- u. Zinserträge 

85 

147 

39 

140 

108 

133 

B 

84 + vom Verpächter getr. Aufw. 

1 

0 

0 

41 

0 

166 

u 

E 

85 = Gewinn ,, 

13 336 

21 780 

6 024 

21 025 

32 592 

9 680 

t 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

10523 

19 279 

4 213 

15 194 

28 638 

6 448 


8? Arbeitsertrag Uaiernehmen * ^ 

8 262 

16 430 

2 517 

12 326 

24 851 

4 018 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 030 

l 554 

547 

t 167 

1 796 

531 

a» 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Eitr. 

38,4 

51,9 

213 

36,7 

45.6 

19»4 


90 Eigenkapitai Veränderung DM/ha LF 

- 

— 

— 

571 

222 

943 

u 

* ^ 

91 Vergleichsremeinkommen*') . DM/Fam.-AK 

10 977 

19 893 

4 573 

15 623 

29100 

6 846 

i h 

92 Vergleichs lohn ,p 

20652 

20 843 

20 276 

21 367 

22 000 

21210 

1 

93 Ztnsansatz L Elgenkdpital’l 

2 252 

2 634 

l 696 

2 866 

3 781 

2 428 

1 lr 
"*11 

94 Sunune d. Vergleichsansäize 

22 904 

23 677 

21 972 

24 233 

25 782 

23 638 


95 Abstand») 

- U 927 

-3 784 

- 1? 399 

-8 6JO 

3 319 

-16 792 


96 Abstand“» % 

-52.1 

-16,0 

-79.2 

-35.5 

12,9 

-71,0 


97 Gewinn DM/?am. 

13 336 

21 780 

6 024 

21 025 

32 532 

9 680 


98 4 Ei nk ünf te aus sei bst . Tätig kei t ...... . » » 

211 

1 

422 

38 

81 

22 


99 4 Hinkünfte aus unseibst. Tätigk „ 

4 933 

6 639 

4 B18 

2 32? 

2 032 

2 898 

«r 

100 4 Renten * 

79! 

79 

701 

394 

130 

179 

i 

lOl —Aufw. f. seihst. /unseibst. Tätig k. .... ,, 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

SS 

& 

1 02 Einkoinmen aus Erwe rbstäli gkei t ^ , 

19 256 

28 499 

u ms 

23 783 

34 835 

12 779 

E 

Ä 

y 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. OM/Fam.-AK 

13 654 

2] 723 

1 518 

16 168 

28 585 

8 044 

c 

i; 

104 4 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

123 

232 

64 

329 

89 

266 

li» 

105 = Gesa m teinkommen 

19 378 

28 732 

12 028 

24 U 2 

34 924 

13 045 


106 ArbeilskTx m, auöetbelr. Erwerbst. ** je Fam. 

O.H 

0,18 

0,16 

0x09 

0.08 

0,09 


107 Haushaltspersonen 

4,4 

5,0 

4,1 

4,3 

4*3 

4.5 


108 Einkommensteuer DM/Fam- 

3 127 

4 207 

3 053 

1 530 

1 328 

1 839 


109 Sonstige persönliche Steuern 

33 

30 

31 

53 

49. 

68 

t= 

=» « 

110 Persönliche Steuern „ 

3 159 

4 237 

3 084 

1 583 

1377 

1 907 


111 Vermögensabgabe 

16 

8 

8 

112 

99 

224 

<;r m 

1 12 Kranken*» Renten vers>, Alterskasse 

1 779 

1 748 

i 755 

2 131 

2410 

2 013 

t s 

1 13 Lebensversicherung „ 

359 

477 

291 

372 

400 

344 

Cu 

1 14 Aitenteü (bar u* unbar J 

635 

1 005 

669 

l 129 

l 134 

1 045 


115 Renten^*) DM/ha LF 

319 

466 

395 

407 

406 

373 
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Deutsdter Bundestag — 7, Wahlperiode 


Baden^Württemberg wirt 5 chafts|ahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (01, oberes ( + ) und unteres ( — ) Viertel 


^ \ Beiriebsform , 

itennwen \ Betriebsgiöö^ tu 1000 DM FTTBE^ 

Flitterbaubetriebe 

20 bis 50 

Veredelun gsbe trieb e 

20 bis 50 

o + - 


1 Zahl der Betriebe 

268 

67 

67 

14 

3 

4 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

28,9 

30,6 

27,4 

36.7 

39,4 

32.3 


3 Landwirtschaftlich genutzte Flache ha 

27,06 

26,95 

26,92 

18.46 

19,94 

18, H 


4 darunter; PachUand % 

31,7 

26,3 

35,6 

34,7 

25,6 

28,5^ 


5 Vergj eichswert DM/ha LF 

1 23t 

1 246 

1217 

1 281 

1 252 

1298 


6AX-Besatz AK/tOOhaLF 

6,42 

5,63 

7.37 

8,31 

6,43 

9,14 

Di 

C 

7 darunter: FamiUenarheitskräfte % 

89,4 

85,1 

89,8 

92,5 

96,4 

82,4 

% 

8 AK je Betrieb * AK/Betr* 

1J4 

1,52 

1,98 

1,53 

1,28 

1,66 

le 

3 

9 Dauefgrünland % LF 

52.6 

56.3 

54,8 

13,3 

13.7 

12,4 


10 Hackfrüchte % AF 

8,4 

8,6 

e.4 

9,6 

10,5 

5,2 

X 

M Ackerfutter 

26,7 

24,9 

29,7 

t4 

0,0 

0,0 


J2 Rindvieh GV/IOÖ ha LF 

138.3 

148,6 

135.1 

12 A 

0,0 

0,0 


13 dar.; Milchkühe». 

76,1 

80,5 

76,6 

7,4 

0,0 

0,0 


14 Schweine 

13,5 

t6,0 

10,0 

147,4 

153,3 

106,9 


15 Sonst. Vieh 

0,1 

0,0 

0.3 

0,0 

0,0 

0.1 


löHutxvieb ,, 

151,9 

164,6 

145,4 

159,7 

153,3 

107,0 


17 Getreide dt/ha 

39,2 

39,1 

39,5 

45.5 

46,9 

40.9 

a & 

18 Kartoffeln 

268 

274 

263 

261 

371 

0 

« s 

«>5 

19 Zuckerrüben 

523 

551 

464 

498 

488 

498 


20 Milchleistung kg/Kuh 

3 685 

3 785 

3 591 

3 468 

0 

0 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

171 

182 

159 

213 

257 

187 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

281 

476 

447 

642 

239 

2 041 

fr 

23 Wirtschaftsgebäude 

340 

156 

667 

461 

13 

sm 

D 

24 Maschinen und Geräte „ 

406 

467 

456 

538 

50? 

935 


25 Vieh.... „ 

78 

7? 

92 

“83 

101 

“ 636 

> 

JB 

26 Bruttoin vestitionen ,, 

l 105 

1 176 

1 663 

t 558 

859 

2 849 


27 Nettoinvestitionen ,, 

692 

800 

1 218 

t 021 

219 

2 281 


28 Bodenmeugnisse . 

297 

299 

264 

826 

723 

842 


29 dar.; Getreide, Hülsen -.Ölfrüchte 

llß 

103 

U6 

340 

257 

442 


30 Zuckemlben „ 

44 

60 

26 

256 

296 

98 

•« 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 679 

3 252 

2 252 

6532 

6 352 

6 997 

r 

32 daj,: Milch 

1 160 

1 259 

I 127 

115 

0 

0 

U 

33 Schweine-, Ferkeiverkauf „ 

472 

613 

314 

4 769 

4 907 

4 926 

« 

X 

B 

34 Wald, Sonstiges^) .. 

279 

452 

216 

832 

755 

l 349 


35 B are Einnahmen „ 

3 255 

4 003 

2 731 

S 191 

7 829 

9 188 


36 Bestandsver.. Eigenverbr., NaturalL .. „ 

158 

159 

162 

“6 

155 

- 6X9 


37 Betriebserlrag ,, 

3 413 

4 162 

2 893 

6 184 

7 984 

8 568 


33 Spezial aufw, der ßodenproduktion ... „ 

274 

265 

272 

447 

540 

393 


39 dar.; SchädlingtBbekämpfungsm. 

36 

32 

39 

61 

94 

110 


40 Handelsdünger „ 

185 

163 

183 

230 

349 

193 


4 1 Spezial aufwand der Viehhaltung 

841 

l 024 

752 

3 563 

2 477 

4 732 


42 dar.i Futtermittel 

501 

604 

435 

2 919 

2 279 

3 616 

•■o 

43 Arbeitshtlfsmittel 

576 

582 

594 

959 

938 

943 

m- 

44 dar.: UnCerhaltg Maschinen u. Geräte „ 

167 

167 

171 

287 

284 

163 


45 Abschreibujm Maschinen „ 

263 

269 

270 

404 

477 

456 

>19 

£ 

46 Treibstoffe, tfle, Fette „ 

68 

67 

72 

85 

65 

95 

r 

47 Sachaufwand 

1 975 

2 166 

l 925 

5 653 

4 41? 

7 452 

B 

48 dar.: Onterh. WirtschafUg, u, Grundv. ,, 

50 

50 

52 

102 

151 

61 


49 Abschiv WirUchaftsg. u. Grundv. „ 

99 

107 

97 

133 

163 

HO 


50 Betriebssteuem 

61 

46 

106 

88 

39 

132 


5t Fremdlohnaufwand 

4t 

49 

50 

86 

25 

107 


52 Unfallversicherung „ 

Iß 

20 

IB 

!9 

26 

27 


53 Betriebsaufwand 

2 095 

2 282 

2 098 

5 847 

4 507 

7718 


54 Lohnansatz^^) 

692 

766 

1 0l3 

1 158 

917 

1 072 


55 Arbeitsaufwand'*) 

951 

836 

1 082 

1 263 

968 

1 207 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Baden-Württem berg 

Durchschnitt (0), oberes (-f ) und unteres ( — ) Viertel 


Kennwert N Be'nebsform 

i^ennweri Betnebsgrööe in 1000 DM STBE») 

Futterbaubetriebe 

20 bis 50 

0 - 

O 

Veredelungsbetnebe 

20 bis 50 
-1- ^ 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

4 213 

4 281 

4 224 

4 481 

4 280 

4 560 


57 Vieh 

2 446 

2 647 

2 344 

2411 

2 300 

t 604 


58 Maschinen und Geräte „ 

1 346 

1 412 

1 385 

1 933 

2 600 

2 122 


59 Umlaufkapitai 

l 167 

1 185 

1226 

3 146 

2 359 

4 027 

e 

a 

e 

60 Aktivkapital 

9 171 

9 525 

9 179 

11 971 

11 539 

12314 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

142 855 

169 183 

124 545 

144 054 

179 457 

134 724 

< 

62 Maschinenkapital 

20 960 

25 081 

18 798 

23 262 

40 441 

23 219 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

45,9 

44.9 

46.0 

37.4 

37.1 

37,0 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

41.3 

42.6 

40.6 

36.3 

42,5 

30.3 


65 Umlaufkapitai 

12.7 

12.4 

13.4 

26,3 

20.4 

-32,7 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

429 

468 

615 

622 

141 

42 

B 

01 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

214 

250 

171 

376 

35 

82 

c 

£ 

68 Langfristige Verbindlichkeiten .4....... „ 

2 404 

1 709 

3 170 

2 561 

2 905 

2 525 

ji 

« u 
e 

69 Fremdkapital^) * 

3 046 

2 428 

3 956 

3 559 

3 082 

2 650 

a®* 

|i 

70 Guthaben und Forderungen 

454 

578 

406 

543 

996 

549 

E 

71 Zinsen 

111 

74 

169 

162 

14 

112 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

3.6 

3.1 

4.3 

4.5 

0.4 

4.2 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

202 

236 

186 

309 

404 

376 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 377 

1 949 

863 

2 443 

3 528 

985 

o 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

21 4,52 

34 619 

11 707 

29 395 

54 868 

10 777 


76 Arbeitsertrag „ 

16 452 

28 698 

7 348 

24 353 

48 587 

6 062 

a 

77 Reinertrag DM/ha LF 

426 

1 113 

- 219 

1 180 

2 560 

- 222 


78 Reinertrag «... % d Aktivkap. 

4.6 

11.7 

-2.4 

9.9 

22.2 

-1.8 


79 Betriebseinkommen DM/Unlcm, 

37 263 

52 526 

23 228 

45 105 

70 349 

17 839 


80 - Fremdlohnaufwand „ 

1 615 

l 869 

1 835 

1 948 

1 014 

2 435 


81 — Pachtaufwand m 

1 519 

1 407 

1 884 

1 545 

1 378 

1 141 


82 — Fremdkapitalzinsen ,, 

2 992 

2 007 

4 543 

2 984 

272 

2 019 

c 

83 + Pacht- u. Zinserträge „ 

146 

295 

120 

492 

191 

135 

fi 

84 vom Verpächter getr Aufw „ 

53 

82 

76 

43 

127 

62 

e 

e 

85 = Gewinn 

31 337 

47 619 

15 161 

39 163 

68 004 

12 441 


86 Gewinn DM/Fam.*AK 

20 177 

36 889 

8 507 

27 580 

55 007 

9 123 

’o 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

16 764 

31959 

5 991 

24 157 

50 581 

5 050 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 158 

1 767 

563 

2 121 

3410 

687 


89 Gewinnrate Gew, % d. Untem.-Erti. 

33.9 

42.3 

19.4 

25.8 

42.7 

8.0 

s 

90 Eigenkapitalveranderung DM/ha LF 

537 

616 

613 

1 087 

- 298 

2 587 

X 

u 

c 

« ? 

91 Vergleichsreineinkommen^l . DM/Fam.-AK 

20 574 

37 364 

8818 

27 882 

55 279 

9 359 

1 J ^ 

92 Vergleichslohn^ „ 

22 113 

22 870 

21 654 

21 195 

20 744 

21 715 

S 

o S- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

3 402 

4 871 

2 516 

3 424 

4 498 

4 066 

e Jb*^ 

** w e 

94 Summe d. Vergieichsansätze „ 

25 515 

27 741 

24 170 

24 619 

25 242 

25 781 

og 

95 Abstand^) 

-4 941 

9 623 

-15 352 

3 263 

30 037 

-16 422 

> 

96 Abstand *®) % 

-19,4 

34.7 

-63.5 

13.3 

119«0 

-63.7 


97 Gewinn DM/Fam. 

31 337 

47 619 

15161 

39 163 

68 004 

12 441 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

33 

35 

21 

259 

135 

760 


99 Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

l 687 

1 562 

1 894 

5 648 

6 867 

8 977 


100 -»“Renten „ 

128 

25 

177 

178 

527 

0 

i 

101 — Aufw. f. selbst. /unselbst Tätigk .. 

68 

35 

1 

1 510 

3 819 

0 

e 

•» 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit „ 

33 118 

49 206 

17 252 

43 738 

71 714 

22 178 

6 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät .. DM/Fam.-AK 

20 696 

36 797 

9 435 

27 989 

49 025 

14 345 

E 

» 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam, 

175 

113 

187 

186 

219 

109 

c 

3 

105 = Gesamteinkommen ,. 

33 293 

49 319 

17 438 

43 924 

71933 

22 287 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0.05 

* 0.05 

0.05 

0.14 

0.23 

0.18 


107 Haushaltspersonen .. 

4.8 

5.0 

4.5 

4.1 

3.3 

4.6 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 349 

1 317 

1415 

3580 

4 353 

5 688 


1 09 Sonstige persönliche Steuern «. 

78 

93 

63 

28 

30 

27 

c 

** w 

1 10 Persönliche Steuern 

1 427 

1 410 

1 478 

3 608 

4 383 

5715 

Ix S 

• *g 

111 Vermögensabgabe „ 

138 

209 

70 

64 

0 

0 

u e 

1 12 Kranken-« Rentenvers.« Alterskasse ..< „ 

2 568 

2 542 

2 568 

1 951 

1 910 

1 629 

« s 
c 2 

113 Lebensversicherung «. 

823 

906 

873 

1 261 

2 140 

838 

CL 

114 Altenteil (bar u. unbar) «« 

1 808 

2 135 

1 659 

1311 

114 

219 


115 Renten”) DM/ha LF 

434 

515 

401 

462 

37 

79 


EriAutoTUAg d«r Fußnoten «ul Sette \ \4 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Baden-Württemberg Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 J, oberes ( 't' ] und unteres ( - ) Viertel 





Landwinschafiiiche Gemischtbetriebe 


Kennwert \ Betriebtigröße m IWKJ DM STBE'J 

0 

6 bis 13.5 
+ 


0 

13,5 bis 20 
± ^ 


1 Zahl der Bettiefae ^ 

28 

7 

7 

38 

9 

10 


2 Standardbetrlebseinkomroen lOöO DM/Betr 

9.6 

11*6 

7,5 

17.7 

18*1 

17.4 


3 Landwimchaftlich genutsrte Fläche ha 

IV, 55 

11,75 

9*90 

17,48 

15*54 

15,33 


4 damnter: PachUatid % 

31.2 

22*8 

30,8 

35*9 

23,2 

51*5 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 U9 

t 401 

1 149 

1 093 

t 147 

V 385 


6 AK -Besatz AK/ 100 ha LF 

10*01 

8.93 

12,.59 

8*06 

7.14 

10*13 


7 darunter: Familien arbeitskrafte % 

99,9 

100.0 

100*0 

96*9 

97,6 

100*0 


8 A.K je Betrieb AK/Betr, 

1,16 

1.05 

1*25 

1.41 

1*11 

1*55 

a 

9 Dauergrünland % LF 

36*2 

27*5 

37*0 

32.9 

28.1 

25.1 

e 

1 0 Hackfrüchte % AF 

14J 

11,8 

13*7 

lU 

13,8 

8,6 


U Ackerfuttex „ 

13*7 

14*3 

12*7 

20,4 

24.2 

22*5 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

76,5 

85,7 

76.5 

82,8 

63,6 

90,4 


13 dar.; Milchkühe 

41,9 

43*4 

42*8 

45,2 

46.7 

50*4 


14 Schweine 

26, B 

40*8 

17*1 

30*7 

47,7 

30*7 


15 Sonst. Vieh 

0,0 

0,0 

0,0 

0*1 

0*0 

0,2 


16 Nutzvieh * ,1 

103.4 

126,5 

93.6 

113*7 

131*2 

121*2 

'S 1- 

l7 Getreide dt/ha 

37,8 

40*7 

36.9 

40,2 

41.3 

37*4 


18 Kartoffeln 

275 

271 

231 

283 

270 

273 


19 Zuckerrüben „ 

654 

679 

600 

336 

0 

0 


20 Milchleistung kg/Kuh 

2 757 

3 304 

2 572 

3 145 

3 131 

2 960 


21 Legetejstung Stck/Legehenne 

15Ö 

168 

160 

173 

172 

154 


22 Bodenzukäufa DM/ha LF 

4 

0 

14 

78 

54 

83 

» 

c; 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

206 

286 

12 

15? 

244 

78 

o 

24 Maschinen und Geräte 

137 

326 

99 

262 

387 

274 


25 Vieh 

-ß 

76 

-66 

34 

29 

9 









> 

s 

26 Bruttoin vesütionen 

340 

690 

59 

551 

7U 

444 


27 Netfoinvestitionen „ 

-33 

273 

- 353 

136 

270 

26 


28 Bodenerzeugnisse „ 

370 

475 

369 

368 

377 

407 


29 dar.: Getreide. Hüisen-.ölfriichte 

166 

242 

170 

206 

144 

256 


30 Zuckerrüben 

35 

75 

24 

8 

0 

0 

tn 

V 

3 ! Ti ertsche Erzeugnisse 

2 045 

3 096 

1 731 

2 426 

3 425 

l 956 

z 

32 dar.; Milch i 

453 

505 

450 

555 

625 

549 

9 

W 

9 

33 Schweine-. Ferkelverkaui .....*. 

828 

l 553 

483 

1 041 

V 705 

806 

1 

34 Wald, Sonstiges^! 

203 

3t4 

93 

190 

197 

143 


35 Bare Einnahmen 

2 616 

3 886 

2 193 

2 983 

3999 

2 506 


36 Bestandsver. . Eigenverbi,. Natural 1 . 

148 

202 

103 

146 

157 

96 


37 Betnebsertrag *, 

2 767 

4 068 

2 296 

3 129 

4 156 

2 602 


38 Spezialauf w. der Bodenproduktion ... „ 

259 

304 

245 

263 

251 

274 


39 dar.: Schidlingsbekämpfungsm 

30 

44 

30 

35 

22 

47 


40 Handelsdünger 

171 

195 

155 

17V 

176 

159 


4 t Spezia lauf wand der Viehhaltung 

544 

739 

779 

810 

1 074 

584 


4 2 dar. ; Futtermittel „ 

309 

386 

476 

507 

713 

391 

“O 

c 

43 Arbeitahihsmititel 

684 

712 

737 

615 

686 

717 

V 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Gerate 

200 

161 

220 

184 

177 

230 


45 Abschreibung Maschinen 

294 

325 

320 

285 

343 

346 

s 

& 

46 Treibstoffe. CTle. Fette 

65 

68 

72 

55 

55 

51 


47 Sachaufwand ,, 

1756 

2 129 

2 023 

1 890 

2 243 

1828 


48 dar.: Unterh. WLrtschaftsg. u. Grund v. 

67 

110 

26 

53 

42 

97 


49 Abschr. WLrtschaftsg. u. Grundv, „ 

72 

91 

65 

73 

lOl 

71 


50 Betriebssieuem 

52 

54 

49 

40 

41 

43 


51 Fremdlohnaufwand 

l 

0 

0 

11 

6 

0 


52 UnfallversicheTUng 

28 

21 

34 

22 

22 

27 


53 Be triebsauf wand r* 

V 837 

2 204 

2 106 

1 964 

2 312 

1 899 


54 Lohnansalz'] 

1 520 

1 322 

1 929 

1 171 

1 102 

1 472 


55 Arbeitsaufwand'*) „ 

1 549 

1 343 

I 963 

t 205 

1 X30 

1499 


B(tiaT«Jting d^i Fuftnotfiu auf Sötte 1 14 
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Deutscher Bimdestag — Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Baden-Württemberg 

DurchschmU <01, oberes ( + 1 und unteres j — ) Viertel 


Kennwert \ 

Nennwert \ Betriebsgröße tn lOtH) DM STBE*l 

0 

Landwirtschaftliche 
6 bis 13,5 
+ — 

Gemi s chtbetri ebe 

13.5 bis 20 

0 + - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

4 170 

4 880 

4 166 

4 126 

4 337 

4 728 


57 Vieh 

1 643 

2000 

1 496 

1 805 

2 069 

1 927 


5ß Maschinen und Geräte „ 

59 Umlaufkapital ,, 

1 237 

1 569 

1 378 

1 65t 

1 326 

1 908 

1 308 
1409 

1 S44 

1 588 

1 693 

1 502 



<D 

'ä 

60 Aktivkapitai 

8 618 

9 909 

3 896 

8 648 

9 538 

9 851 

je 

61 AkÜvkapilal DM/ÄK 

86 095 

110 966 

70 663 

107 298 

133 560 

9? 244 

< 

62 Maschinenkapital * „ 

12 353 

15 436 

10 534 

16 233 

21631 

16714 


63 Boden u. GebäudekapUal % des AJrtivkap. 

4S.4 

49,2 

46.8 

47.7 

45,5 

48,0 


64 Vieh Ur Maschinenkapital 

33,4 

34,1 

3L7 

36.0 

37.9 

36,8 


65 Umlaufkapital „ 

18.2 

16.7 

21,4 

16.3 

16.6 

15,3 


66 Kurzhlstige VerbindÜchkeiten DM/ba LF 

20? 

67 

349 

324 

400 

361 

c 

V 

67 Mitteiinstige Verbtndhchketten 

139 

132 

120 

355 

152 

44 

c _ 

6a Langfristige Verbindlichkeiten ,* 

1 075 

1 38? 

462 

1 360 

1 390 

l 259 


69 Fremdkapital^) 

1421 

1 586 

931 

2 038 

2 142 

1 663 


70 Guthaben und Forderungen 

478 

634 

335 

440 

350 

477 


71 Zinsen 

57 

29 

38 

78 

96 

77 

J. 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4,0 

1,8 

4,1 

3.8 

4.6 

4.6 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

180 

210 

128 

173 

214 

137 


74 Betriebseinkomnjen DM/ha LF 

958 

1 905 

224 

3 196 

1 872 

731 


75 BetriebseiTikomoien DM/ AK 

9 574 

21 331 

1 779 

14 869 

26 218 

7 217 

"Z 

76 Arbeitsertrag 

6561 

1? 44? 

- 695 

11 114 

21 543 

3 613 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 590 

562 

- l 739 

-6 

742 

- 768 


76 Reinertrag ^ Aktivkap. 

“6.9 

5,7 

“19.5 

-0.1 

7.8 

-7,8 


79 Betnebseinkomnien . DM/Untern. 

11 071 

22 379 

2 218 

20 944 

29 095 

1 1 206 


80 — Fremdlohnaufwand 

328 

244 

337 

585 

446 

420 


81 - Pachtaufwand ,, 

580 

515 

413 

952 

482 

l 081 


82 — Fremdkapitalzmsen 

653 

339 

378 

t 369 

1 524 

1 !84 

R 

% 

83 + Pacht-u. Zinserträge 

in 

23 

55 

97 

50 

69 

E 

84 + vom Verpächter getr. Aufw. „ 

0 

0 

0 

33 

15 

95 

ü 

a 

85 = Gewinn 

9 621 

21 305 

1 144 

18 16? 

26 708 

8 686 

V 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

8 329 

20 307 

916 

13310 

24 654 

5 593 

i: 

P 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

6 009 

1?286 

-1 201 

10631 

21 162 

3 158 


88 Gewinn DM/ha LF 

833 

! 813 

1X6 

I 040 

1718 

567 


89 Gewinnrate Gew % d. Untern. -Ertr. 

30.0 

44.3 

5,0 

33.2 

41.3 

21.7 


90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 

— 



26 

406 

- 223 

'S 

? 

91 Vergleichsreineinkomnien*') , DM/Fam.-AK 

8 631 

20 786 

1 381 

13 768 

25 242 

5 943 

S it; 

i f 

92 Vergleichsiohn’) ....^ „ 

20 567 

21 028 

20 332 

21318 

22 100 

21 112 

1 F 

93 Zinsansatz L Eigenkapital") ............... „ 

2 323 

3 043 

2 119 

2 682 

3 466 

2 437 

c r- ^ 

2 iiS 
«fl 

£ ® 
> 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

22 890 

24 071 

22451 

24 001 

25 566 

23 548 

95 Abstand^} 

-14 059 

-3 285 

-21 070 

*10232 

- 324 

- 17 605 

96 Abstand“) % 

-61.4 

-13.6 

-93,8 

-42.6 

-1,3 

-74,8 


97 Gewinn OM/Fam. 

9 621 

21 305 

1 144 

18 167 

26 708 

8 686 


98 +Emkünfie aus selbst. Tätigkeit ....... ,, 

716 

t 001 

1 505 

178 

0 

5Ö6 


99 + Einkünfte aus unselbsl. Tätigk. ...... 

5 907 

5 9.30 

444 

4 623 

3 623 

6 855 


100+ Renten „ 

2 744 

249 

7 285 

!20 

0 

363 

i 

101 --Aufw. f selbst./unselbsi, Tätigk, .... „ 

47 

0 

0 

0 

0 

0 

&r 

102 Einkommen aus Erwerbstäligkeil 

18 940 

28 484 

10 379 

23 088 

30 331 

16410 

E 

103 Einkommen aus Erwerbstät. DM /Farn. -AK 

13 896 

20 806 

7 404 

15 600 

26 076 

9 723 

P 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

167 

592 

46 

51 

17 

68 


105 =* Gesamteinkommen ,p 

19 107 

29 076 

10 425 

23 139 

30 348 

16 478 


106 Arbeitski. m. außerbetr. Hrwerbst. .. je Farn. 

0,21 

0,32 

0,15 

0,12 

0,08 

0.13 


107 Haushaltspersonen 

3,8 

3,t 

4.2 

4,5 

4.2 

4.2 


108 Einkommensteuer DM/Fain, 

3 743 

3 758 

283 

2 931 

2 297 

4 344 


1 09 Sonstige persönl iche Steuern 

32 

26 

28 

SO 

39 

20 

C 

* « 

s 

b 

110 PersonÜche Steuern 

3 775 

3 783 

311 

2 981 

2 336 

4 364 


111 Vermögensabgabe „ 

0 

0 

0 

36 

93 

38 

W 3i 

112 Kran ken * . Renten vers , . Al terskasse ... „ 

1 499 

1 531 

l 451 

1941 

1 904 

t 810 

O 2 
w C 

1- » 

1 13 Lebensversicherung ..... „ 

285 

320 

178 

657 

667 

577 

b 

&• 

1 14 Altenteil (bar u. unbar} „ 

722 

658 

357 

1 070 

1 260 

486 . 


H5 Renten") DM/ha LF 

406 

364 

234 

398 

527 

206 
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Drucksache 7/3211 Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Baden-Württemberg 

Streuung der Ergebnisse 
Durchschnitt (0 oberes ( + ) und unteres ( 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

— ) Viertel 

Kennwert \ Betriebsfomj 

^ennweri \ Botnebsgrdße in 1000 DM STBE») 

0 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

20 bis 50 

4- - 

1 Zahl der Betriebe 

146 

36 

37 

2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

30,6 

32,7 

30,1 

3 Landwirtschaftlich genutzte Flache ha 

25,38 

27,83 

24,49 

4 darunter: Pachtland % 

38,1 

31,0 

41.7 

5 Vergleichswert DM/ha LF 

l 313 

1 233 

1 266 

6 AK-Besatz AK/tOO ha LF 

7,04 

5,75 

8,35 

c 7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

89,6 

76.0 

92,0 

r 8 AK Je Betrieb AK/Beti. 

1.79 

1,60 

2,04 

i 9 Dauergrünland % LF 

29,4 

33,0 

27,6 

5 10 Hackfrüchte % AF 

12.6 

11,1 

14,0 

2 11 Ackerfutter 

18,2 

16,3 

19,3 

12 Rindvieh GV/100haU= 

86.8 

81,9 

89,1 

13 dar.; Milchkühe •» 

44.8 

44.1 

41,7 

14 Schweine 

34.2 

35.2 

31,7 

15 Sonst. Vieh 

0,2 

0.1 

0.0 

16 Nutzvieh „ 

121.2 

117,1 

120.9 

17 Getreide dt/ha 

39.7 

39.4 

38,7 

1 S 18 Kartoffeln 

264 

269 

250 

• 5 19 Zuckerrüben 

o»5 

481 

569 

425 

55 20 Milchleistung kg/Kuh 

3 399 

3 328 

3 344 

21 Legeleistung Stck/Legehenne 

166 

179 

156 

22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

369 

176 

1 003 

S 23 Wirtschaftsgebäude „ 

223 

293 

332 

S 24 Maschinen und Geräte 

400 

495 

428 

= 25 Vieh 

52 

40 

45 

c 26 Brunoinvestitionen „ 

1 044 

1 004 

1 808 

27 Nenoinvestitionen „ 

636 

663 

1 339 

28 Bodenerzeugnisse 

708 

765 

647 

29 dar.: Getreide.Hülsen-, Ölfrüchte ...... ,, 

207 

214 

225 

30 Zuckerrüben 

155 

130 

141 

» 31 Tierische Erzeugnisse ,» 

2 722 

3 161 

2 144 

z 32 dar.: Milch „ 

602 

601 

514 

S 33 Schweine-, Ferkelverkaul „ 

JO 

1 220 

1 345 

956 

$ 34 Wald, Sonstiges^) 

dD 

268 

413 

186 

35 Bare Einnahmen „ 

3 699 

4 339 

2 977 

36 Bestandsver.. Eigenverbr., Naturall. 

149 

138 

136 

37 Betriebsertiag 

3 847 

4 477 

3 113 

38 Spezialaufw. der Ek>denproduktion ... „ 

353 

327 

355 

39dar.: Schädiingsbekämpfungsm 

66 

55 

63 

40 Handelsdünger .. 

215 

205 

218 

41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

1000 

1 103 

874 

42 dar.; Futtermittel 

655 

757 

564 

TI 43 Arbeitshilfsmittel 

636 

597 

649 

1 44 dar.; Unterhai tg Maschinen u. (Geräte „ 

204 

177 

227 

•3 45 Abschreibuim Maschinen 

275 

265 

273 

S 46 Treibstoffe. CJle, Fette „ 

73 

64 

77 

3 47 Sachaufwand „ 

2 230 

2 260 

2 157 

* 48 dar«: Unterh. Wirtschaftsg . u. Grundv. „ 

61 

55 

52 

49 Abschr. Wirtschaftsg.u. Grund V. 

88 

76 

114 

50 Betriebssteuem .. 

47 

42 

77 

51 Fremdlohnaufwand 

56 

99 

49 

52 Unfallversicherung „ 

21 

21 

21 

53 Betriebsaufwand 

2 355 

2 422 

2 304 

54 Lohnansatz^) 

994 

722 

1 152 

55 Arbeitsaufwand^) 

1 071 

841 

1 223 


Erläuterung der Fufinoten auf Seite 114 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0), oberes (-»-) und unteres ( — | Viertel 


Baden- Württemberg 


Kennwert 


Betrlebsform 

BetriebsgröÖe in 1000 DM STBE*) 


0 


Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 
20 bis SO 
-f- 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude 

.. DM/ha LF 

4 345 

4 

232 

4 

222 

57 Vieh 

,, 

l 923 

1 

856 

1 

920 

58 Maschinen und Geräte 


l 336 

1 

263 

1 

361 

59 Umlauikapital 


1 434 

1 

339 

1 

458 

60 Aktivkapital 

«» 

9 038 

8 

690 

8 

960 

61 Aktivkapital 


128 374 

151 

128 

107 

307 

62 Maschinenkapital 

•*••••••• «* 

18 975 

21 

962 

16 

297 


63 Boden u, Gebäudekapital % des Aktivkap. 

64 Vieh u. Maschinenkapital 

65 Umlaufkapital 


48,1 

48.7 

47.1 

36,1 

35.9 

36,6 

15,9 

15.4 

16.3 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 


490 
295 
2 060 


301 
305 
1 542 


843 
261 
3 407 


5 

69 Fremdkapital’) 


2 845 

2 148 

4511 


70 Guthaben und Forderungen . 


478 

574 

412 

1 = 

7 1 Zinsen 

,, 

116 

76 

168 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.1 

3,5 

3.7 


73 Pacht 1 

DM/ha Pachlfl. 

202 

206 

174 


74 Betriebseinkommen 


1 570 

2 175 

880 

£ 

75 Betriebseinkommen 

DM/ AK 

22 298 

37 833 

10 533 


76 Arbeitsertrag 


17 805 

32 543 

6 777 

m 

77 Reinertrag 

DM/ha LF 

499 

1 334 

- 343 


78 Reinertrag 

% d Aktivkap. 

5.5 

15.4 

-3,8 


79 Betriebseinkommen 

... DM/Unlem. 

39 841 

60 550 

21539 


80 — Fremdlohnaufwand ,.... 4 .,., 


1 953 

3 332 

1720 


81 — Pachtaufwand 

.............. „ 

l 869 

l 643 

1 688 


82 - Fremdkapitalzinsen 


2 952 

2 123 

4 103 

e 

8> 

83 Pacht- u. Zinserträge 


159 

227 

243 

S 

£ 

84 + vom Verpächter getr. Aufw „ 

47 

25 

107 

tt 

e 

85 « Gewinn 


33 272 

53 705 

14 378 

C 

i» 

86 Gewinn 

.. DM/Fam.-AK 

20 776 

44 152 

7 645 

e 

ZJ 

87 Arbeitsertrag Unternehmen . 


17 716 

39 281 

5 884 


88 Gewinn 

....... DM/ha LP 

1 311 

1 929 

587 

1 

89 Gewinnrate Gew, % d. Untern. -Ertr. 

34.0 

43.0 

18,8 


90 Eigenkapital Veränderung .... 

DM/ha LF 

490 

496 

826 

■ CD 

91 Vergleichsreineinkommen^J 

. DM/Fam.-AK 

21 176 

44 699 

7 958 

lli 

92 Vergleichslohn 

r r-ti 

21 820 

22 459 

21 659 

1 

93 Zinsansatz f . Eigenkapital*) . 



3 074 

4 869 

l 760 

: js 

94 Summe d. Vergleichsansätze 



24 894 

27 328 

23 419 




95 Abstand^) 

96 Abstand % 


-3718 

-14,9 


17 372 

63,6 


•15 461 

- 66,0 


97 Gewinn DM/Fam. 

98 -f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

99 Einkünfte aus unselbst. Tätigk. ...... 

100 -f Renten „ 

101 -Aufw, f. selbst. /unselbst. Tätigk „ 


33 272 

53 705 

14 378 

45 

16 

59 

2 045 

1 650 

3 074 

280 

121 

301 

17 

13 

19 


102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

35 625 

55 479 

17 793 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

21 489 

43 691 

9 051 

104 -h sonstige Einkünfte DM/Fam. 

362 

223 

702 

105 * Gesamteinkommen .. 

35 987 

55 701 

18 495 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

107 Haushaltspersonen „ 


0,06 

4.4 


0,05 

4.5 


0,08 

4.3 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

109 Sonstige persönliche Steuern 


V) « 

S « 


1 12 Kranken*. Rentenvers . Alterskasse . 

113 Lebensversicherung 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 


l 776 
138 


2 509 
745 
1 208 


2 213 
208 


2 772 
926 
1 669 


1 999 
59 


1 10 Persönliche Steuern ...< 



1 913 

2 422 

2 058 

1 1 1 Vermögensabgabe 



108 

198 

126 


2 342 
644 
656 


115 Renten**) DM/ha LF 


309 


390 


174 
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Deutsdier Bundestag — 7, Wahlperiode 


Bayern WlrtschafU|ahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ). oberes ( -f ) und unteres ( — ) Viertel 


j. Betriebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE«) 

0 

6 bis 
-F 

Mar ktfru cht be triebe 
13,5 

= ^ 

13.5 bis 20 
-h — 


\ Zahl der Betriebe 

36 

9 

9 

42 

10 

11 


2 Standardbetriebseinkominen 1000 DM/Betr. 

9.1 

16,1 

6.1 

18,2 

10,7 

17.6 


3 Landwirtschaltlich genutzte Fläche ha 

11,29 

17.48 

8.19 

18.35 

17.50 

19.29 


4 darunter; Pachlland % 

22,2 

24,8 

20,7 

33,2 

37,4 

30,0 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 120 

l 587 

902 

1 254 

1 323 

l 263 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

9.49 

5,79 

12,41 

7,81 

7,18 

9,46 


7 darunter; Familienarbeitskräfte % 

97.9 

90.7 

99,9 

86,7 

82,2 

78.3 


8 AK je Betrieb AK/Belr. 

1.07 

l.Ol 

1,02 

1,43 

1,26 

1,83 

a 

9 Dauergrünland % LF 

12,0 

11.2 

14,8 

12,2 

15.4 

11,7 

e 

10 Hackfrüchte % AF 

14.8 

19.0 

12.4 

17.5 

22,0 

n.B 


1 1 Ackerfutter 

8.4 

21.6 

4.7 

9.8 

11,7 

11,6 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

20,7 

24,2 

18.0 

43.1 

36,7 

44.2 


13 dar.; Milchkühe 

7.7 

8.8 

9.7 

22,5 

19,0 

21,2 


14 Schweine „ 

35.0 

40,3 

32,6 

23.3 

25,1 

21,9 


15 Sonst. Vieh ... „ 

0.1 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 


16 Nutzvieh 

55.7 

64,5 

50,6 

66,4 

61,8 

66,1 


17 Getreide dt/ha 

36,6 

41,3 

31,6 

41.8 

44.2 

38,9 


18 Kartoffeln 

228 

418 

215 

267 

259 

314 


19 Zuckerrüben „ 

548 

553 

444 

494 

574 

456 

iU ^ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

2 868 

4 291 

2 201 

3 426 

3 754 

3 095 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

143 

187 

136 

184 

140 

223 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

129 

510 

0 

60 

0 

0 

S 

s 

23 Wirtschaftsgebäude ,, 

392 

1 516 

89 

78 

8 

222 

o 

24 Maschinen und Geräte 

148 

121 

137 

374 

330 

255 

m 

t) 

25 Vieh ; „ 

-84 

-55 

- 188 

-71 

-78 

- 109 

> 

C 

26 Bruttoinvestitionen 

585 

2 092 

38 

442 

259 

368 


27 Nettoinveslitionen 

185 

1 669 

- 369 

62 

- 122 

18 


28 Bodenerzeugnisse 

865 

1 728 

412 

1 212 

1 774 

877 


29 dar.. Getreide.Hülsen-.Ölfrüchte 

478 

686 

335 

620 

530 

561 


30 Zuckerrüben 

217 

637 

35 

319 

592 

149 

CP 

31 Tierische Erzeugnisse 

1 903 

3 104 

1 236 

1 735 

1 961 

1 598 

z 

32 dar.; Milch 

138 

444 

42 

287 

296 

251 

«> 

M 

i9 

33 Schweine*. Ferkelverkauf 

1 375 

1 842 

1 004 

899 

834 

854 

X 

«a 

34 Wald, Sonstiges^! 

339 

550 

290 

283 

292 

262 


35 Bare Einnahmen 

3 108 

5 383 

1 938 

3 229 

4 027 

2 737 


36 Bestandsver.. Eigenverbr.. Naturall. .. 

-18 

-29 

-48 

-2 

-10 

-29 


37 Betriebsertrag 

3 090 

5 354 

1 889 

3 226 

■4 017 

2 709 


38 Spezialaulw, der Bodenproduktion ... „ 

292 

389 

254 

397 

473 

372 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm 

37 

42 

34 

59 

84 

41 


40 Handelsdünger 

182 

231 

166 

240 

275 

234 


4 1 Speziaiaufwand der Viehhaltung „ 

681 

1 263 

395 

625 

578 

617 


42 dar.: Futtermittel „ 

350 

652 

203 

311 

298 

338 

e 

43 Arbeitshilfsmittel .. 

744 

801 

748 

625 

623 

649 

<• 

% 

44 dar.: Unterhai tg Maschinen u. Geräte „ 

178 

197 

187 

181 

176 

185 

X 

45 Abschreibung Maschinen 

328 

321 

337 

281 

282 

288 

jä 

46 Treibstoffe, öle, Fette 

05 

78 

107 

60 

57 

73 

X 

47 Sachaufwand 

2 013 

2 700 

1 866 

1 823 

1860 

1 901 

to 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u Gnindv, „ 

53 

44 

42 

66 

55 

86 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u, Grundv. 

71 

102 

70 

57 

77 

62 


50 Betriebssteuem 

92 

206 

87 

47 

36 

57 


51 Fremdlohnaufwand 

7 

26 

1 

56 

114 

58 


52 Unfallversicherung „ 

19 

24 

16 

17 

20 

17 


53 Betriebsaulwand 

2 131 

2 956 

1 970 

1 942 

2 030 

2 034 


54 Lohnansatz^l 

1 520 

1 130 

1 691 

1 091 

1 039 

1 141 


55 Arbeitsaufwand**) 

1 547 

1 180 

l 707 

1 164 

1 173 

1 216 


Erläuterung der Fufinoten auf Seit« 1 14 
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WirtschafUjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( + ) und unteres ( 

— ) Viertel 



Bayern 

\ Betriebsform 

Kennwert X Betriebsgröße in lOOO DM STBE *) 

0 

Marktfruchtbethebe 

6 bis 13.5 

4* - 0 

13,5 bis 20 

4- - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 041 

4 838 

3 672 

4 412 

4 590 

4 380 


57 Vieh 

861 

997 

781 

1 048 

971 

1 044 


58 Maschinen und Geräte 

1 490 

1 397 

1 339 

1 336 

1 314 

1 411 


59 Umlaufkapital ,, 

1 742 

l 958 

1 754 

1 421 

1 468 

l 450 

Q. 

•e 

60 Aktivkapital 

8 133 

9 190 

7 546 

8217 

8 342 

8 285 

jti 

> 

61 Aktlvkapital DM/AK 

85 698 

158715 

60 805 

105 207 

1 16 190 

87 577 

JC 

< 

62 Maschinenkapital 

15 697 

24 130 

10 790 

17 102 

18 295 

14 912 


63 Boden u. Gebäudekapitai % des Aktivkap, 

49,7 

52,6 

48,7 

53,7 

55,0 

52.9 


64 Vieh u. Maschinenkapital ,, 

28,9 

26.1 

28,1 

29.0 

27.4 

29,6 


65 UmlaufkapitaJ tr 

21.4 

21.3 

23,2 

17,3 

17,6 

17.5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

835 

751 

1 050 

448 

151 

1 108 

s 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

1 103 

858 

l 202 

398 

364 

323 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 178 

1 679 

1 492 

687 

890 

1 193 

m V 

69 Fremdkapital 

3 116 

3 288 

3 744 

1 533 

1 404 

2 623 

1 = 

70 Guthaben und Forderungen 

563 

718 

498 

434 

610 

580 

!=• 

7 1 Zinsen 

142 

119 

181 

80 

45 

185 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4,6 

3,6 

4,8 

5,2 

3,2 

7.0 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

227 

307 

204 

216 

259 

226 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

985 

2 447 

-64 

1 356 

2 121 

750 

n 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

10 380 

42 267 

- 513 

17 366 

29 538 

7 928 


76 Arbeitsertrag 

7 380 

36 712 

-2641 

13 684 

25 471 

4 862 

tt 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 562 

1 267 

-1771 

193 

948 

- 466 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-6.9 

13.8 

-23,5 

2,3 

11.4 

-5,6 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

11 121 

42 772 

- 521 

24 891 

37 123 

14 469 


80 - Fremdlohnaufwand 

299 

873 

134 

1 331 

2 347 

1 447 


81 — Pachtaufwand 

549 

1 373 

343 

1 305 

1 615 

1 327 


82 - Fremdkapilalzinsen 

1 607 

2 081 

1 482 

1472 

795 

3 565 

e 

83 4* Pacht- u. Zinserträge 

280 

287 

31 

286 

159 

620 

E 

X 

84 4 vom Verpächter geti Aufw 

40 

201 

0 

90 

226 

45 

c 

85 = Gewinn 

8 985 

38 932 

-2 450 

21 158 

32 750 

8 796 

? 

86 Gewinn .... DM/Fam.-AK 

8 567 

42 430 

-2413 

17 030 

31 712 

6 152 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

6 792 

38 646 

-3413 

13 906 

28 222 

3 683 


88 Gewinn DM/ha LF 

796 

2 228 

- 299 

1 153 

1 871 

456 

e 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

25.6 

41,5 

- 15.8 

35.6 

46,5 

16,6 

c 

c 

90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 

— 

— 

— 

187 

463 

- 336 

w 

ik 

2 06 

91 Vergleichsreineinkommen*) , DM/Fam.-AK 

8 929 

42 670 

-1 951 

17 404 

32 128 

6 457 


92 Vergleichslohn^) 

20 796 

21 919 

20 097 

21 671 

22 116 

21 173 

i 

93 21insansatz f. Eigenkapital^) 

1 774 

3 717 

999 

3 105 

3 519 

2 469 

*c 

“5| 

94 Summe d. Vergleichsansatze 

22 570 

25 636 

21 096 

24 777 

25 635 

23 642 

rl 

95 Abstand*) 

-13 642 

17 035 

-23 047 

-7 373 

6493 

- 17 185 

> 

96 Abstand*®) % 

-60,4 

66.4 

- 109.2 

-29,8 

25.3 

-72.7 


97 Gewinn DM/Fam. 

8 985 

38 932 

-2 450 

21 158 

32 750 

8 796 


98 + Einkünfte aus selbst Tätigkeit 

689 

1 894 

1 090 

218 

823 

37 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

12 559 

4 396 

18 753 

6 550 

1 170 

12 697 


100 4- Renten „ 

75 

0 

0 

504 

127 

1 106 

1 

101 - Aufw, f. selbst./unselbst. Tätigk. .... 

0 

0 

0 

35 

0 

140 

t 

102 Einkommen aus Erwerbstatigkeit 

22 309 

45 222 

17 393 

28 395 

34 870 

22 495 

E 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. ,. DM/Fam.-AK 

16 599 

41875 

11 845 

20 584 

30 814 

13 526 

c 

104 4- sonstige Einkünfte DM/Fam. 

1 110 

6 823 

299 

38 

-4 

91 


105 = Gesamteinkommen „ 

23 419 

52 046 

17 692 

28 433 

34 866 

22 587 


106 Arbeitskr. m. auBerbetr Erwerbst. je Farn 

0.30 

0,16 

0,45 

0.14 

0.10 

0.23 


107 Haushaltspersonen 

3.7 

3.5 

3.8 

4.1 

3.3 

3.9 


108 Einkommensteuer DM/Pam. 

7 980 

2 956 

11 878 

4 203 

820 

8 173 


1 09 Sonstige persönliche Steuern 

9 

26 

4 

32 

20 

70 

c 

« 1 
a 5 

1 10 Persönliche Steuern 

7 990 

2 982 

11 882 

4 235 

840 

8 243 

5» s 

i» 

111 Vermögensabgabe 

11 

59 

0 

74 

39 

235 

u ^ 

'S 2i 

112 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse 

1 092 

1 986 

650 

2 191 

1 981 

1508 

’S 5 

113 Lebensversicherung 

377 

442 

372 

536 

516 

444 

a. 

114 Altenteil (bar u. unbar) 

1 781 

2 503 

844 

1 900 

2 154 

2311 


115 Renten”) DM/ha LF 

1 025 

931 

670 

673 

800 

778 




Qoa. 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bayern WlrUchaitsJabr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ). oberes ( } und unteres ( - 1 Viertel 


\ Betriebsforra 

*^®"nweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

0 

Marktfruchtbetriebe 

20 bis 50 

-h - 0 

50 und mehr 

-h - 


\ Zahl der Betriebe 

256 

64 

64 

177 

44 

45 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

36,2 

39,6 

34,7 

89,3 

115.7 

72.5 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

30.21 

30.59 

32,28 

73.29 

92,41 

65.68 


4 darunter: Pachtland % 

29,3 

30,5 

29,6 

21,5 

24.3 

21,3 


5 Vergleichsweii DM/ha LF 

1 434 

1 542 

1 325 

1 624 

1 716 

1 428 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

5,78 

4.91 

6,69 

4,23 

3,97 

4,54 

c 

7 darunter; Familienarbeitskräfte % 

85,3 

75.2 

83,7 

42.1 

26,7 

57,0 

“m 

8 AK Je Betrieb AK/Betr. 

1.75 

1,50 

2,16 

3,10 

3,67 

2,98 

m 

3 

9 Dauergnmland % LF 

9.8 

6.4 

13,0 

5.6 

5.2 

8.4 


10 Hackfrüchte % AF 

18,0 

19,0 

14.8 

22,8 

27,7 

15,0 

JK 

2 

1 1 Ackerfutter ,» 

9.4 

6,5 

11,3 

5.1 

3,4 

9.3 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

45.9 

34,6 

47.7 

19,7 

14.5 

31.3 


13 dar.; Milchkühe 

21,9 

16,6 

22,1 

5.4 

3,1 

9,1 


14 Schweine 

30,2 

40,6 

20,5 

20.6 

19.4 

14,6 


15 Sonst. Vieh „ 

0.3 

0,3 

0.4 

0,4 

1,2 

0,1 


16 Nutzvieh „ 

76,4 

75.5 

68,6 

40.6 

35,2 

46.0 


17 Getreide dt/ha 

42.5 

43,8 

40,2 

43.3 

45,0 

40.3 

S 1 

18 Kartoffeln 

260 

267 

261 

279 

302 

232 


19 Zuckerrüben „ 

508 

554 

479 

542 

584 

487 

*2 

Ui 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 529 

3 713 

3 262 

3 908 

4 007 

3 935 


21 LegeleisUmg Stclu'Legehenne 

175 

180 

160 

163 

179 

155 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

124 

303 

48 

21 

13 

38 

ii 

23 Wirtschaftsgebäude 

110 

92 

141 

46 

27 

49 

0 

24 Maschinen und Geräte 

421 

540 

362 

432 

459 

411 

i 

25 Vieh 

13 

42 

16 

-3 

-36 

-2 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

668 

976 

566 

496 

464 

497 


27 Nettoinvestitionen 

274 

551 

178 

186 

177 

135 


28 Bodenerzeugnisse .. 

1 265 

1 650 

959 

2 002 

2 436 

1 457 


29 dar.: Getreide, Hülsen-.Olfrüchte 

640 

722 

582 

942 

1 024 

837 


30 Zuckerrüben 

450 

633 

233 

772 

991 

386 

tü 

m 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

2 113 

2 738 

1 565 

1 599 

1 809 

1 273 


32 dar.: MUch .. 

298 

252 

269 

84 

51 

141 

M 

33 Sch weine*. Ferkel verkauf 

1 131 

1 656 

632 

894 

889 

553 

X 

34 Wald. Sonstiges^) 

361 

548 

275 

398 

462 

318 


35 Bare Eirmahmen „ 

3 740 

4 936 

2 799 

3 999 

4 708 

3 048 


36 Bestandsver.. Eigenverbr., Naturall. .. „ 

76 

129 

70 

6 

-35 

8 


37 Betriebsertrag 

3 816 

5 065 

2 869 

4 005 

4 673 

3 056 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... „ 

442 

511 

403 

571 

599 

510 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm. 

66 

74 

60 

86 

87 

76 


40 Handelsdünger „ 

281 

321 

253 

348 

363 

305 


4 1 SpeziaJaufwand der Viehhaltung 

896 

1 255 

692 

925 

l 055 

659 


42 dar.; Futtermittel „ 

589 

914 

381 

498 

636 

325 

« 

43 Arbeitshilfsmittel 

639 

696 

608 

539 

527 

539 

n 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

186 

191 

184 

176 

186 

169 

3 

45 Abschreibuim Maschinen „ 

306 

342 

278 

234 

221 

237 

3 

ja 

46 Treibstoffe, öle, Fette „ 

56 

60 

53 

55 

54 

54 

X 

X 

47 Sachaufwimd 

2 221 

2 701 

1 986 

2 285 

2 379 

2 047 

m 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

63 

62 

51 

73 

45 

112 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

72 

83 

62 

56 

58 

59 


50 Betriebssteuem 

50 

46 

58 

46 

42 

49 


51 Fremdlohnaufwand „ 

67 

100 

86 

283 

391 

207 


52 Unfallversicherung „ 

20 

20 

17 

26 

26 

23 


53 Betriebsaufwand 

2 359 

2 867 

2 148 

2 640 

2 839 

2 327 


54 Lohnansatz^) 

812 

648 

888 

388 

275 

472 


55 Arbeitsaufwand^) 

899 

769 

991 

697 

692 

702 
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Wirtschaltsiahr 1 973/74 Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( + ) und unteres ( 

— ) Viertel 



Bayern 

\ Belriebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE») 

0 

Marktfruchtbetriebe 
20 bis 50 

^ 0 

50 und mehr 

4- — 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

4 538 

4 753 

4 308 

4 523 

4 609 

4 297 


57 Vieh 

1 200 

l 174 

1 085 

632 

543 

728 


58 Maschinen und Geräte 

1 587 

1 931 

1397 

1 094 

995 

1 201 


59 Umiaufkapital „ 

1 360 

l 517 

1 261 

1 208 

1 246 

l 097 

% 

~ä. 

60 Aktivkapital „ 

8 686 

9 374 

8 052 

7 458 

7 393 

7 323 


61 Aktivkapital DM/ AK 

150 273 

190 907 

120 354 

176 311 

186 227 

161 308 

< 

62 Maschmenkapital 

27 464 

39 319 

20 887 

25 867 

25 071 

26 451 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

52.2 

50,7 

53,5 

60,6 

62.3 

58,7 


64 Vieh u. Maschinenkapitai 

32,1 

33,1 

30,8 

23,1 

•20,8 

26.3 


65 Umiaufkapital „ 

15,7 

16,2 

15,7 

16.2 

16,8 

15,0 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

667 

824 

879 

735 

621 

878 

e 

n 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

578 

509 

883 

300 

190 

359 

* 

c 

r: c 

68 Langfristige Verbindlichkeiten ». 

1 113 

1 263 

1 059 

833 

542 

997 

q w 

— « 

69 Fremdkapital^) 

2.359 

2 596 

2 820 

1 868 

l 354 

2 234 


70 Guthaben und Forderungen ,, 

471 

717 

421 

597 

800 

357 

1' 

71 Zinsen „ 

117 

116 

150 

124 

95 

145 

«r 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

5.0 

4.5 

5,3 

6.6 

7.1 

6.5 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

262 

290 

242 

338 

315 

258 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

l 544 

2 319 

824 

1 674 

2 251 

960 


75 Betriebseinkommen DM/AK 

26 716 

47 222 

12 323 

39 582 

56 706 

21 147 


76 Arbeitsertrag 

21 456 

40 540 

8 110 

33411 

50 189 

15 501 

S 

77 Reinertrag DM/ha LF 

645 

1550 

- 167 

978 

1 559 

258 


78 Reinertrag d Aktivkap. 

7.4 

16,5 

-2.1 

13.1 

21.1 

3,5 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

46 648 

70 933 

26 607 

122 716 

208 046 

63 059 


80 — Fremdlohnaufwand 

2 633 

3 690 

3 337 

22 641 

38 559 

15 144 


81 — Pachtaufwand „ 

2 063 

2 392 

2 236 

4 515 

6 097 

3 344 


82 — Fremdkapitalzinsen „ 

3 538 

3 549 

4 855 

9 088 

8 819 

9 520 

e 

% 

83 4- Pacht- u. Zinserträge 

873 

l 678 

630 

2 146 

3 957 

1 209 

e 

84 4- vom Verpächter getr. Aufw 

91 

64 

77 

384 

725 

250 

V 

e 

85 * Gewinn „ 

39 379 

63 045 

16 886 

89 002 

159 253 

36 510 

jj 

86 Gewinn DM/Tani.-AK 

26 441 

55 847 

9 343 

68 221 

162 572 

21 463 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

22 398 

50 020 

6 348 

58 260 

146 250 

15 191 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 304 

2 061 

523 

1 214 

1 723 

556 


89 Gewinnrate Gew % d. Untem.-Ertr. 

33,9 

40,2 

18.1 

30,1 

36.5 

18,1 

c 

3 

e 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

126 

238 

- 206 

392 

644 

85 

£ 

V 

- w 

91 Vergleichsreineinkommen*) DM/Fam.-AK 

26 799 

56 169 

9 655 

68414 

164 193 

21 681 

i J* 

92 Vergleichslohn^ „ 

22 322 

23 625 

21 967 

26 176 

29 693 

24 467 

i 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

4 040 

5 726 

3 001 

9 850 

17 576 

6 242 

<• <*« 

e js 

= 51 

94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

26 363 

29 351 

24 968 

36 026 

47 269 

30 709 

r » 

95 Abstand*) 

437 

26 818 

-15 313 

32 388 

116 923 

-9 029 

;> 

96 Abstand *®) % 

1.7 

91,4 

-61,3 

89,9 

247,4 

-29,4 


97 Gewinn DM/Fam, 

39 379 

63 045 

16 886 

89 002 

159 253 

36 510 


98 4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

131 

150 

335 

82 

266 

6 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk ,, 

l 701 

1 397 

3 489 

499 

l 026 

40 

% 

100 4^ Renten „ 

236 

196 

437 

95 

39 

11 

i 

101 - Aufw. f. selbsl./unselbst Tätigk 

74 

50 

255 

0 

0 

0 


102 Einkommen aus ErwerbstäUgkeit ,, 

41 372 

64 738 

20 892 

89 677 

160 584 

36 568 

s 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

26 775 

54 581 

11 048 

67 975 

157 397 

21 480 

s 

£ 

104 *»■ sonstige Einkünfte DM/Fam. 

1 032 

1 428 

1 849 

1 891 

894 

1 198 

s 

105 = Gesamteinkommen 

42 405 

66 165 

22 741 

91 569 

161 478 

37 766 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. Je Farn. 

0,06 

0,06 

0.08 

0,01 

0,04 

0,00 


107 Haushaitspersonen 

4.4 

4.5 

4.5 

4.0 

4.1 

3.8 


108 Einkommensteuer DM/Fam, 

1786 

1927 

3 405 

7 983 

14 708 

2 385 


109 Sonstige persönliche Steuern 

390 

1 062 

372 

753 

1 785 

353 

e 

^ & 

110 Persönliche Steuern 

2 176 

2 989 

3 777 

8 736 

16 492 

2 738 

aiS 

111 Vermögensabgabe „ 

278 

320 

257 

1343 

1724 

1091 

w J* 

*c JS 

112 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... „ 

2 860 

2 924 

2 643 

4 416 

4 699 

3 913 

!• O 

113 Lebensversicherung 

759 

976 

639 

2 390 

3 368 

1 506 

t 

114 Altenteil (bar u. unbar) „ 

2 306 

2 814 

2 259 

4 216 

8 606 

1 286 


1 15 Renten”) DM/ha LF 

496 

598 

455 

374 

605 

127 
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Deutscher Bundestag — Wahlperiode 


Bayern WirtscbaiUjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( + ) und unteres ( — ) Viertel 


\ Belriebsform 

Kennwert Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

0 

Futterbaubetriebe 

6 bis 13,5 

+ - 0 

13,5 bis 20 

-h — 


l Zahl der Betriebe 

236 

59 

59 

269 

67 

68 


2 Standardbethebseinkommen 1000 DM/Betr. 

lO.l 

11.1 

9.4 

17.1 

17,8 

16.7 


3 Landwirtschaltlich genutzte Fläche ha 

12,93 

13,61 

12,74 

18,62 

18,88 

18,73 


4 darunter: Pachtland - % 

19,5 

23.2 

17,8 

21,5 

22,5 

20,9 


5 Vergleichswerl DM/ha LF 

908 

954 

927 

994 

1 036 

1 004 


6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

9,33 

7.71 

10,78 

8,19 

6,24 

9,53 

O) 

e 

7 darunter: FamlUenarbeitskxälte % 

98,0 

95,1 

97.6 

94,3 

90,5 

96.7 

e 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.21 

1,05 

1,37 

1,53 

1,18 

1,79 

3 

9 Dauergrünland % LF 

64.4 

65.3 

66.3 

63,4 

66,2 

62,0 


10 Hackfrüchte % AF 

11.7 

14,4 

9,8 

10,0 

10,0 

9,1 

JC 

*1 

1 1 Ackerfulter „ 

19,0 

20,9 

19,0 

24.4 

24,9 

23,5 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

125,6 

128,9 

121,1 

139,1 

143,6 

136,7 


13 dar.: Milchkühe 

77,6 

79,6 

76.6 

83,5 

85,2 

81,2 


14 Schweine «... 

7.7 

8.8 

6.8 

7,6 

1L2 

5,7 


15 Sonst. Vieh 

0.1 

0.1 

0,3 

0.2 

0.1 

0,2 


16 Nutzvieh „ 

133,4 

137,7 

128,2 

146,9 

154,9 

142,6 


17 Getreide * dt/ha 

33,2 

33,2 

32,9 

35,8 

37,6 

36,1 

1| 

10 Kartoffeln 

226 

228 

222 

238 

237 

248 

cs2 

19 Zuckerrüben „ 

500 

525 

424 

465 

619 

440 

TT 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 583 

3 680 

3 394 

3 774 

3 799 

3 721 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

174 

158 

186 

188 

184 

191 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

42 

3 

28 

37 

37 

83 

y 

23 Wirtschaftsgebäude 

84 

82 

35 

137 

60 

297 

2 

24 Maschinen und Gerate „ 

248 

241 

228 

296 

270 

271 

m 

25 Vieh 

1 

6 

-35 

52 

76 

27 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen „ 

376 

332 

256 

522 

443 

678 


27 Nettoinvestitionen „ 

11 

15 

- 133 

112 

93 

132 


28 Bodenerzeugnisse 

104 

101 

65 

125 

157 

113 


29 dar.: Getreide. Hülsen-, öl flüchte „ 

56 

41 

42 

65 

50 

89 


30 Zuckerrüben 

11 

18 

7 

16 

31 

2 

9 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

2 213 

2 485 

2 001 

2 445 

2 676 

2 230 

z 

32 dar.: Milch 

1 066 

1 132 

991 

1 259 

1 289 

1 215 

4k 

JO 

33 Schweine-, Ferkelverkauf „ 

271 

337 

236 

290 

429 

186 

X 

83 

34 Wald. Sonstiges») 

372 

561 

258 

348 

502 

221 


35 Bare Einnahmen 

2 688 

3 148 

2 324 

2 918 

3 334 

2 565 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall. .. „ 

110 

109 

64 

127 

157 

94 


37 Betriebsertrag 

2 798 

3 257 

2 388 

3 046 

3 492 

2 659 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... „ 

208 

205 

190 

240 

232 

247 


39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm 

15 

13 

17 

17 

14 

19 


40 Handelsdünger 

155 

159 

139 

105 

177 

190 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung „ 

525 

569 

547 

649 

646 

713 


42 dar.: Futtermittel „ 

305 

311 

292 

400 

441 

397 


43 Arbeitshilfsmittel „ 

595 

548 

678 

562 

563 

589 


44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

179 

172 

221 

177 

181 

190 

*3 

45 Abschreibui^ Maschinen 

279 

249 

303 

257 

255 

266 

<• 

46 Treibstoffe, öle. Fette 

56 

53 

60 

54 

50 

57 


47 Sachaufwand „ 

1 628 

1 536 

1765 

1742 

1710 

1 882 

n 

48 dar.: Unterh. Wlrtschaftsg. u. Grundv. 

57 

48 

69 

64 

54 

91 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

69 

61 

72 

84 

79 

97 


50 Betriebssteuem 

41 

35 

45 

42 

32 

62 


51 Fremdlohnaufwand..... 

12 

19 

14 

22 

28 

15 


52 Unfallversicherung 

14 

14 

14 

15 

15 

15 


53 Betriebsaufwand 

1 695 

1604 

1 838 

1 620 

1 792 

1 974 


54 Lohnansatz») „ 

1 348 

1 123 

1 576 

1 125 

893 

1 335 


55 Arbeitsaufwand^) ,, 

1 374 

1 156 

1 604 

1 162 

935 

1 364 
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^ Streuung der Ergebnisse 

Wirtschaftsjahr 1973/74 Durchschnitt (0 ). oberes (4-) und unteres ( 

- ) Viertel 



Bayern 

^ \ Betriebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE ') 

0 

Futterbaubetriebe 

6 bis 13.5 

+ - 0 

13,5 bU 20 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. OM/ha LP 

3 644 

3 774 

3 662 

3 868 

3 927 

3 866 


57 Vieh 

2 152 

2 221 

2 069 

2 371 

2 495 

2 304 


58 Maschinen und Geräte „ 

1 304 

l 188 

1 396 

1 337 

1 324 

1 398 


59 Umlaufkapital 

1 287 

1 148 

1 429 

1 209 

1 090 

1 377 

*5. 

60 Aktivkapital 

8 387 

8 330 

8 555 

8 785 

8 837 

8 944 

jt 

> 

61 Aktivkapltai DM/ AK 

89 892 

108 047 

79 364 

107 267 

141 622 

93 853 

jt 

< 

62 Maschinenkapital „ 

13 976 

15413 

12 946 

16 320 

21 221 

14 669 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

43.4 

45.3 

42.8 

44.0 

44,4 

43,2 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

41.2 

40.9 

40.5 

42.2 

43.2 

41,4 


65 Umlaufkapital 

15.3 

13.8 

16.7 

13.8 

12.3 

15.4 


66 KurztrisUge Veibindiichkeiten ... DM/ha LF 

407 

228 

742 

483 

274 

867 

s 

« 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

557 

466 

758 

579 

517 

797 

e 

M ? 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 128 

646 

2 185 

1 460 

1 314 

l 821 

<■ U 

69 Frerodkapital^) 

2 092 

1 341 

3 685 

2 522 

2 106 

3 485 


70 Guthaben und Forderungen 

518 

673 

328 

492 

821 

345 

1 = 

71 Zinsen „ 

101 

59 

205 

103 

63 

169 

c 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.8 

4.4 

5.6 

4.1 

3,0 

4.8 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

172 

171 

161 

186 

202 

185 


74 Betnebseinkommen DM/ha LF 

1 130 

1 685 

578 

1 262 

1 742 

715 

.o 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

12 106 

21857 

5 365 

15 410 

27 910 

7 502 


76 Arbeitsertrag „ 

8 960 

18 075 

2 587 

11 656 

22 953 

4 217 

CB 

77 Reinertrag DM /ha LF 

- 245 

530 

-1 026 

100 

807 

- 650 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-2.9 

6.4 

-12.0 

l.l 

9.1 

-7.3 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

14 608 

22 930 

7 365 

23 503 

32 878 

13 392 


80 - Premdlohnaufwand 

81 — Pachtaufwand „ 

338 

401 

446 

477 

357 

369 

676 

723 

802 

835 

558 

667 


82 *- Fremdkapitalzinsen 

1 309 

796 

2 610 

1 915 

1 193 

3 164 

C 

83 -»■ Pacht- u- Zinserträge .. 

153 

244 

79 

250 

574 

139 

E 

84 vom Verpächter gelr. Aufw. „ 

15 

13 

5 

14 

14 

13 

« 

c 

85 = Gewinn 

12 728 

21 467 

4 114 

20454 

30 635 

9 156 

«. 

86 Ge%vinn DM/Fam,-AK 

10 768 

21522 

3 070 

14 227 

28 722 

5 301 

e 

87 Arbeitsertrag Unternehmen - ,t 

8 485 

18 424 

1 565 

11567 

24 822 

3 379 


88 Gewinn DM/ha LF 

984 

1 578 

323 

1 098 

1 623 

489 


89 Gewinnrate Gew. % d, Untem.-Ertr. 

35.0 

48.2 

13,5 

35.9 

46.1 

18.3 

? 

3 

90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 

— 

- 

- 

129 

198 

140 

JS 

«J 

- o» 

91 Vergleichsreinelnkommen^l . DM/Fam.-AK 

11 200 

22 084 

3 422 

14 589 

29 232 

5 572 

il» 

92 VergleichslohnT „ 

21057 

22 020 

20 636 

21 329 

22 216 

20 679 

B W 

ö 

93 TLinsansatzf. Ei genkapital *) 

2 276 

3 118 

1 504 

2 672 

3 902 

1 919 

~ P 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

23 333 

25 138 

22 141 

24 001 

26 118 

22 598 


95 Abstand^) 

-12 133 

-3 054 

-18718 

-9412 

3 114 

- 17 025 

> 

96 Abstand *®) % 

-52.0 

-12,1 

-84.5 

-39.2 

11,9 

-75.3 


97 Gewinn DM/Fam. 

98 4* Einkünfte aus selbst. Tätigkeit ,, 

12 728 
359 

21 467 
245 

4 114 
779 

20 454 
115 

30 635 
26 

9 156 
227 


99 *f Einkünfte aus unselbst Tätigk „ 

7 433 

6 508 

8 894 

3 229 

5 199 

4 631 


100 4- Renten „ 

566 

693 

286 

243 

271 

167 

i 

101 — Aufw. f. selbst./unselbst. TäUgk 

35 

58 

37 

50 

63 

105 

«t 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

21051 

28 855 

14 034 

23 991 

36 069 

14 076 

6 

JS 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.- AK 

15 406 

24 959 

8 885 

15 720 

30 041 

7 617 

1 

•« 

104 4* sonstige Einkünfte DM/Fam. 

164 

141 

502 

192 

162 

265 

e 

D 

105 = Gesamteinkommen „ 

21 214 

28 996 

14 537 

24 183 

36 230 

14 341 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbs!. je Farn. 

0.18 

0,16 

0,24 

0.09 

0,13 

0,12 


107 Haushaltspersonen 

4.0 

4.1 

4.0 

4.4 

4.4 

4.1 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

4 715 

4 148 

5 635 

2 068 

3 327 

2 966 


109 Sonstige persönliche Steuern ............ „ 

11 

17 

11 

18 

18 

19 

c 

s »• 

1 10 Persönliche Steuern 

4 726 

4 165 

5 646 

2 087 

3 345 

2 984 


1 1 1 Vermögensabgabe 

9 

18 

8 

40 

38 

49 

U • 

15 

112 Kranken-« Rentenvers,, Alterskasse ... 

1 409 

1458 

1 529 

l 847 

1 961 

1 909 

«1 o 

1 13 Lebensversicherung 

249 

218 

227 

426 

540 

341 

B' 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

1 548 

1 831 

1 258 

1 748 

2 022 

1 612 


1 15 Renten") DM/ha LF 

778 

875 

642 

610 

696 

559 
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Bayern 

Streutmg der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ), oberes ( 4- ) und unteres ( 

— 1 Vierte] 

Wirtscbail5|abr 1973/74 

\ Bet riebsf oTm 

Kennwert Betriebsgröße in iOOO DM STBE i) 

0 

Futterb aubetri ebe 

20 bis 50 

— 0 

50 und mehr 

+ - 


1 Zahl der Betnebe 

612 

153 

153 

25 

6 

7 


2 Stand^dbetriebsalnkt^nmea 1000 DM/Betr. 

29.5 

33,3 

28,6 

67,4 

70,4 

73,3 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ........ ha 

26.69 

28.3t 

26,60 

54,97 

45,87 

66,74 


4 darunter: Fachtland % 

23.1 

19.4 

22,9 

11,1 

16,3 

9,2 


5 Vergleichswerl DM/ha LF 

1 154 

! 265 

1 144 

1 419 

1 646 

1 286 


6 AK -Besatz AK/100 ha LF 

6,51 

4,76 

8.00 

5,56 

3,97 

6,51 


? dar unten FamiUenarbeltskräfte % 

90,8 

85,1 

92,6 

54.7 

57,4 

38.9 


8AK jeBeliieb AK/Betr, 

1.74 

1,35 

2,13 

3,06 

1,82 

4.34 

s 

9 Dauergrünland % LF 

49,6 

47,1 

51,4 

35.7 

25,1 

27.9 


10 Hackfrüchte % AF 

e,o 

8.0 

8,0 

6.2 

14,6 

1.2 

i? 

1 1 Ackerfutter 

32.4 

35,5 

29.9 

34.0 

38,9 

38,1 


12 Rindvieh,. GV/lOOhaLF 

151,4 

161.9 

145,0 

153,1 

192,7 

135,1 


13 dar.: Milchkühe 

62.8 

83.0 

82,4 

53,8 

28,7 

62,8 


14 Schweine 

a.4 

7.9 

8,4 

7,6 

27.4 

1.8 


15 Sonst Vieh .* 

0.1 

0,0 

0,1 

1.8 

7.3 

0,2 


16 Nutzvieh 

159,8 

169,8 

153.5 

t62,5 

227,5 

137,1 


17 Getreide dt/ha 

38.3 

40,4 

37,2 

38,2 

43.3 

35,7 

5 ® 

lö Kartoffeln 

253 

264 

246 

216 

209 

0 

ft 

19 Zuckerrüben *>■-...**»*.. 4*. i.. .■.»»««.,. ... j.t, ««.,■. n 

$14 

565 

482 

623 

668 

0 

iS-i 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 917 

4 086 

3 762 

3 629 

3 397 

3 720 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

164 

169 

159 

134 

138 

0 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

46 

76 

51 

144 

599 

0 

(t 

ft 

23 Wirtschaftsgebäude 

23t 

150 

466 

199 

578 

28 

D 

24 Maschinen und Geräte 

375 

407 

354 

329 

411 

397 


25 Vieh : 

52 

73 

53 

159 

265 

78 

> 

B 

26 Brunoinvestitionen ^ 

704 

706 

924 

831 

1 852 

503 


27 Nettoinvestitionen t......... ............ 

303 

300 

520 

493 

1 466 

128 


28 Bodenerzeugnisse ........ 

236 

339 

185 

475 

764 

402 


29 dar.: Getreide, Hülsen ^.Ölfrüchte 

130 

16! 

H7 

300 

308 

358 


30 Zuckerrüben 

44 

84 

26 

123 

297 

31 

m 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

2807 

3 190 

2 557 

3 388 

5192 

2 173 


32<lar.rMUch 

l 305 

1359 

1 242 

833 

436 

979 

ft 

33 Sebwe ine- , Ferkel v erkauf 

297 

293 

254 

335 

1 181 

141 

ft 

ft 

m 

34 Wald. Sonstiges^) 

330 

447 

264 

527 

89 t 

315 


35 Bare Einnahmen 

3 373 

3 976 

3 006 

4 390 

6 867 

2 891 


36 Bestandsver.. Eigenverbr., Naturall 

U3 

135 

113 

190 

338 

92 


37 Betriebsertrag 

3 488 

4 ni 

3 1 19 

4 581 

7 204 

2 983 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... .. 

301 

335 

286 

352 

395 

396 


39 dar. 1 Schädlings bekämpfungsm. „ 

27 

31 

24 

39 

40 

45 


40 Handelsdünger 

217 

235 

209 

244 

262 

273 


41 Spezial auf wand der Viehhaltung ,. 

8?4 

! 006 

936 

1 683 

2 646 

1 074 


42 dar.: Futtermittel 

530 

573 

554 

771 

1 331 

555 1 


43 Arbettshilfsmltte] 

604 

600 

633 

587 

697 

604 

« 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

ta? 

175 

210 

208 

213 

227 

3 

45 Abschrelbui^ Maschinen 

282 

288 

279 

238 

293 

253 

s 

46 Treibstoffe, ule, Fette 

57 

57 

59 

öl 

87 

58 

ft 

ft 

4? Sachaufwand 

2 049 

2 186 

2 159 

2 898 

3 897 

2 516 

et 

48 dar,: ünterh, Wirtschaftsg. u. Grtandv. 

51 

53 

64 

57 

56 

59 


49 Abschr. Wirtschaftsg- u. Gnindv. 

95 

92 

93 

99 

94 

122 


50 Betriebssteuem * 

50 

40 

81 

49 

7? 

52 


5 1 Fremdlohnaufwand „ 

39 

45 

46 

166 

205 

238 


52 Unfallversicherung 

15 

16 

15 

16 

17 

15 


53 Betriebsaufwand 

2 153 

2 28? 

2 301 

3 130 

4 195 

2 820 


54 Lohnansatz^i 

899 

677 

t092 

506 

430 

436 


55 Arbeitsaufwand*) ,i 

953 

738 

l 153 

689 

651 

689 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtechaitsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Bayern 

Durchschnitt (0), oberes (-4*) und unteres ( — ) Viertel 






Futterbaubetriebe 



Kennwert \ Betriebsform 


20 bis 50 


50 imd mehr 


^ BetriebsgroUe in 1000 DM STBE ') 


•4- 

- 

0 

-1- 

- 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LP 

4 HO 

4 292 

4 116 

4 381 

4 905 

4 059 


57 Vieh - 

2 580 

2 742 

2 477 

2 618 

3 627 

2 219 


58 Maschinen und Geräte 

1 510 

1 530 

1 481 

1 233 

1 569 

1 198 


59 Umlaufkapital ,, 

1 171 

1 137 

1 294 

1 340 

1 739 

1 175 

1 

a 

« 

60 Aktivkapital 

9 370 

9 701 

9 ^68 

9 572 

n 840 

8 650 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

143 937 

203 797 

117 103 

172 159 

298 227 

132 877 

< 

62 Maschinenkapital 

23 196 

32 143 

18 510 

22 182 

39 511 

18 401 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

43.9 

44.2 

43.9 

45,8 

41.4 

46.9 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

43,6 

44.0 

42,2 

40,2 

43.9 

39,5 


65 Uralaufkapital „ 

12,5 

n.7 

13,8 

14,0 

14.7 

13,6 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

533 

446 

892 

1 077 

420 

2 088 

a 

9 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

765 

805 

961 

411 

0 

681 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

1 613 

l 450 

1 961 

1 023 

1 743 

1 429 

m u 

i.a 

69 Fremdkapilal^ 

2911 

2 703 

3 814 

2511 

2 163 

4 198 

70 Guthaben und Forderungen „ 

436 

664 

317 

507 

373 

512 

1» 

71 Zinsen 

130 

112 

203 

164 

157 

268 

Ul 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.5 

4J 

5.3 

6.5 

7.3 

6.4 


73 Pacht DM/ha PachUl 

222 

255 

204 

314 

442 

126 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 389 

1 885 

879 

1 634 

3 230 

416 

ja 

• 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

76 Arbeitsertrag 

21 330 
16 292 

39 594 
32 461 

10 990 

6 892 

29 380 
23 355 

81 365 
70 927 

6 391 

1 740 

1 

77 Reinertrag DM/ha LF 

436 

1 147 

- 274 

945 

2 579 

- 273 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

4.6 

1L8 

^2.9 

9.9 

21.8 

-3.2 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

37 059 

53 349 

23 389 

89 796 

148 180 

27 766 


80 — Fremdlohnaufwand 

1 445 

1 718 

1 620 

10 032 

10147 

16 888 


81 — Pachtaulwand „ 

1 298 

1 294 

1 209 

1 891 

3 367 

782 


82 — Fremdkapitalzinsen 

3 459 

3 158 

5 409 

9 013 

7 217 

17 859 

o 

« 

83 Pacht- u. Zinserträge „ 

363 

493 

414 

626 

47 

562 

B 

X 

84 -f* vom Verpächter geir. Aufw. 

35 

31 

25 

28 

0 

122 

V 

B 

85 * Gewinn 

31 255 

47 702 

15 589 

69 515 

127 496 

-7 079 

c 

w 

86Gewiim DM/Fam.-AK 

19 816 

41 609 

7 909 

41 598 

121 900 

-4 193 

B 

ZU 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

16 220 

35 798 

5 395 

33 653 

107 483 

-10 566 


88 Gewinn DM/ha LF 

l 171 

1 685 

586 

1 265 

2 779 

- 106 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

33,4 

40.8 

18.7 

27,5 

38.6 

-3.5 

Ol 

B 

a 

90 Eigenkapital verändenmg DM/ha LF 

264 

391 

96 

493 

1 695 

- 448 

ja 

V 

t e> 

91 Vergleichsreineinkommen*} . DM/Fam.-AK 

20 177 

42 038 

8 205 

41 884 

122 288 

-4 059 

B aO 

S 

92 Vergleichslohn'') 

22 148 

23 457 

21 427 

23 402 

25 389 

22 195 

5 

O 5 

93 Zinsansatz f. Eigenkapitai*) „ 

3 601 

5 765 

2 514 

7 940 

14 212 

6 376 

ja 

J2 «2 
" ±1 

94 Summe d Vergleichsansätze ,, 

25 749 

29 221 

23 941 

31 342 

39 601 

28 572 

gig 

• » 

95 Abstand*) #♦ 

-5 573 

12 817 

-15 736 

10 542 

82 687 

-32 630 

> 

96 Abstand*®) % 

-21,6 

43.9 

-65,7 

33,6 

208,8 

- 114,2 


97 Gewinn DM/Fam. 

31 255 

47 702 

15 589 

69 515 

127 496 

-7 079 


98 -f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit .. 

147 

210 

90 

53 

0 

0 


99 -4- Einkünfte aus unselbst. Täügk 

1 141 

1 577 

1 679 

128 

0 

0 


100 -»-Renten 

274 

129 

550 

714 

0 

0 

6 

101 — Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk. .... 

15 

45 

14 

0 

0 

0 

e 

e 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

32 802 

49 574 

17 894 

70 410 

127 496 

-7 079 

B 

jB 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

20 325 

4t 947 

8 837 

41 941 

121 900 

-4 193 

i 

• 

104 -f sonstige Einkünfte DM/Fam. 

270 

491 

175 

2 052 

17 

6 215 

B 

105 *= Gesamteinkommen „ 

33 072 

50 065 

18 070 

72 462 

127 513 

- 864 


106 Arbeitski. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0,04 

0,04 

o:o5 

0.01 

0,00 

0,00 


107 Haushaltspersonen 

4.6 

4,6 

4.5 

4.1 

4.5 

3.1 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

826 

l 153 

1 172 

670 

49 

1 087 


109 Sonstige persönliche Steuern 

52 

86 

41 

54 

22 

55 

Ji w 
QflS 

1 10 Persönliche Steuern 

878 

1 238 

l 213 

725 

71 

1 142 

JS« 

111 Vermögensabgabe 

168 

210 

174 

836 

763 

880 

*5 J5 
>0 2 

C S 

1 12 Kranken-. Rentenvers., Alterskasse ... 

2 257 

2 122 

2 234 

3 362 

2 725 

2 991 

w 

a 

113 Lebensversicherung „ 

561 

697 

478 

748 

1 316 

630 


1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

2 520 

3 250 

2011 

3 906 

3 202 

5 320 


115 Renten**) DM/ha LF 

614 

746 

491 

462 

454 

518 
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Drucksache 7/3211 Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bayern 

Streuung der Ergebnisse 
Durchschnitt (0 ), oberes ( + ) und unteres ( 

WtrtschafUlahr 1973/74 

— ) Viertel 

Kennwert \ Betriebsform 

ivennweri \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

0 

Veredel ungsbetriebe 

20 bis 50 


1 Zahl der Betriebe 

20 

5 

5 

2 StandArdbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

34.5 

43.2 

32,5 

3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche 4....... ha 

20,92 

25.23 

16.75 

4 darunter: Pachtland % 

30,0 

29,6 

22,8 

5 Vergleichswert DM/ha LF 

l 187 

1 215 

1 096 

6 AK-Besatz AK/100 ha LF 

7.54 

6,28 

7.98 

g 7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

82,2 

59,7 

98,1 

= 8 AK je Betrieb AK/Betr* 

1,58 

1,58 

1.34 

5 9 Dauergrünland % LF 

7.2 

5.6 

3,4 

5 10 Hackfrüchte % AF 

5,1 

3,2 

0.5 

3 1 1 Ackerfutter 

3.9 

2,6 

0,7 

12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

3.4 

2,2 

0.0 

13 dar.: Milchkühe 

0.4 

1.1 

0,0 

14 Schweine ,, 

186,6 

255,1 

234,1 

15 Sonst. Vieh 

1.0 

0,0 

2.6 

16 Nutzvieh 

190,9 

257,3 

236.7 

^ 17 Getreide dt/ha 

39.8 

43.1 

38,2 

§ 1 18 Kartoffeln 

276 

0 

175 

»1 19 Zuckerrüben 

475 

609 

0 

2 * 20 Milchleistung kg/Kuh 

3 303 

3 000 

0 

21 Legeleistung Stck/Legehenne 

196 

178 

0 

^ 22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

387 

37 

1 158 

1 23 Wirtschaftsgebäude 

1 005 

426 

1 946 

S 24 Maschinen und Geräte 

714 

630 

1 014 

i 25 Vieh „ 

40 

- 133 

205 

> 

J5 26 Bruttoinvestitionen 

2 146 

961 

4 323 

27 Nettoinvestitionen 

258 

475 

-2 061 

28 Bodenerzeugnisse 

571 

466 

145 

29 dar.: Getreide.Hülsen-.ölfrüchte 

433 

306 

144 

30 Zuckerrüben „ 

125 

155 

0 

S* 31 Tierische Erzeugnisse 

8 216 

8 149 

8 882 

r 32dar.:Milch 

1 

0 

0 

1 33 Schweine-, Ferkelverkauf 

6 967 

8 132 

8 851 

S 34 Wald. Sonstiges») 

aa 

620 

762 

574 

35 Bare Einnahmen 

9 407 

9 377 

9 602 

36 Bestandsver.. Eigenverbr., Naturall. „ 

140 

87 

256 

37 Betriebsertrag „ 

9 546 

9 465 

9 858 

38 Spezialaufw. der Bodenproduktion „ 

500 

534 

469 

39 dar.: Schädlingsbekämpf ungsm „ 

75 

49 

95 

40 Handelsdünger 

268 

406 

257 

41 Spezialaufwand der Viehhaltimg 

4 702 

3 986 

5 773 

42 dar.! Futtermittel 

3 586 

2 759 

4 532 

■g 43 Arbeitshilfsmittel 

908 

866 

1 128 

g 44 dar.: Unterh£Ütg Maschinen u. Geräte „ 

238 

158 

329 

3 45 Abschreibuim Maschinen „ 

379 

371 

470 

J 46 Treibstoffe, Öle, Fette 

73 

53 

119 

X 47 Sachaufwand „ 

6 545 

5 708 

8 094 

“ 48 dar.; Unterh. Wirtschaftsg. u, Grundv. „ 

66 

60 

139 

49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

129 

115 

170 

50 Betriebssteuem 

59 

33 

123 

51 Fremdlohnaufwand 

83 

152 

24 

52 Unfallversicherung 

18 

17 

13 

53 Betriebsaufwand 

6 705 

5 910 

8 255 

54 Lohnansatz^) 

948 

584 

1 131 

55 Arbeitsaufwand^) „ 

1 049 

753 

1 168 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Bayern 

Durchschnitt (0), oberes (-I-) und unteres (~) Viertel 


W'ase.esssra.r* \ Belriebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

0 

V erede 1 ungsbetnebe 

20 bis SO 



56 Boden und Wirtschaftsgebäude . DM/ha LF 

4 299 

4 478 

4 035 


57 Vieh 

2 867 

3 862 

3 545 


58 Maschinen und Geräte „ 

2 126 

2 247 

2 448 


59 Umiaufkapital 

3 281 

2 671 

4 202 

sL 

m 

60 Aktivkapital 

12 574 

13 258 

14 230 

> 

1 

61 Aktivkapital DM/AK 

62 Maschinenkapital ,, 

166 762 

28 202 

211 120 

35 785 

178 318 

30 677 


63 Boden u. Gebäudekapital % des AkUvkap. 

34,2 

33.8 

28.4 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

39,7 

46.1 

42.1 


65 Umlaufkapital 

26.1 

20,1 

29.5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

901 

348 

1 664 

s 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

1 117 

0 

1 857 

•Sö 

N S 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

3 939 

4 910 

3 697 

« U 

S m 

69 Fremd kapital’) 

5 957 

5 258 

7 218 

0.0. 

70 Guthaben und Forderungen 

912 

529 

l 133 


71 Zinsen „ 

248 

154 

436 

s 

B« 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

4.2 

2.9 

6.0 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

365 

290 

222 


74 Betriebsemkommen DM/ha LF 

2 942 

3 724 

1 641 


75 Betriebseinkommen DM/ AK 

39 019 

59 296 

20 562 


76 Arbeitsertrag „ 

33 183 

51 907 

14 321 

CQ 

77 Reinertrag DM/ha LF 

1 893 

2 970 

472 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

15.1 

22.4 

3.3 


79 Betriebseinkommen DM/Uniem. 

61 557 

93 960 

27 484 


80 — Fremd lohnaufwand „ 

2 107 

4 273 

627 


81 — Pachtaufwand „ 

2 255 

1878 

864 


82 — Frerodkapi talzinsen 

5 190 

3 878 

7 303 

0 

« 

83 -1- Pacht- u. Zinserträge ,, 

884 

197 

964 

8 

84 + vom Verpächter getr. Aufw. ........... ,, 

0 

0 

0 

e 

0 

85 = Gewinn 

52 889 

84 128 

19 654 

k 

« 

86 Gewinn DM/Fam.- AK 

40 771 

88 910 

14 986 

B 

87 Arbeitsertrag Unternehmen ♦, 

37 786 

82 247 

12 285 


88 Gewinn DM/ha LF 

2 528 

3 334 

l 173 


89 Gewiniuate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

26.4 

35,2 

U.8 

o* 

9 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

1 165 

712 

- 721 

JB, 

U 

S O 

91 Vergleichsreineinkommen*! , DM/Fam. -AK 

41033 

89 268 

15 199 

S a O 

92 Vergleichslohn „ 

22 027 

22 893 

21473 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

2 964 

6 660 

2 697 

iir 
“ 21 

94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

24 990 

29 553 

24 171 


95 Abstand*) 

96 Abstand*^ ... % 

16 042 

59 715 

-8 972 

> 

64.2 

202,1 

-37.1 


97 Gewinn DM/Fam. 

52 889 

84 128 

19 654 


98 -f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit .. 

21 

40 

25 


99 + Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

5 839 

8 860 

6 869 


100 + Renten „ 

24 

0 

64 

1 

101 - Aufw. 1. selbst. /unselbst. Tätigk. .... 

0 

0 

0 

« 

»> 

1 02 Einkommen au s Erwerbstätigkeit , , 

58 773 

93 028 

26 612 

B 

J3 

103 Einkommen aus Erwerbstät .. DM/Fam.-AK 

42 522 

84 872 

18 854 

1 

W 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

43 

40 

33 

o 

D 

105 = Gesamteinkommen 

58 816 

93 069 

26 646 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbsl. je Fam. 

0,08 

0,15 

0,10 


107 Haushaltspersonen 

4.2 

4.9 

3,9 


108 Einkommensteuer DM/Fam, 

3 745 

5 812 

4 353 


109 Sonstige persönliche Steuern „ 

10 

8 

5 

If 

«= 

110 Persönliche Steuern 

3 754 

5 820 

4 359 

U V 

11 

111 Vermögensabgabe 

44 

85 

0 

1 12 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... „ 

1 944 

1 329 

1740 

& 

113 Lebensversicherung 

919 

758 

901 


1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

2 219 

5 589 

1740 


1 15 Renten“) DM/ha UF 

690 

1 440 

675 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bayern WtrUcbaiUjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0 ). oberes ( -H) und unteres ( - ) Viertel 


Kpnnwprt \ Betriebsform 

\ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

0 

Landwirtschaftliche Gemischtbethebe 

6 bis 13,5 13.5 bis 20 

+ - 0 - 


l Zahl der Betriebe 

35 

8 

9 

69 

17 

18 


2 Standardbetnebseinkommen 1000 DM/Beti. 

11.3 

13,1 

9,4 

17,0 

17.4 

17.0 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

11,29 

12,51 

10,13 

16,75 

16,31 

16,57 


4 darunter: Pachtland % 

24,0 

26,5 

15,6 

25,9 

29,7 

23,7 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1005 

909 

854 

926 

983 

1 050 


6 AX-Besatz AK/ 100 ha LF 

10,90 

8,35 

13,14 

9,09 

6,26 

12,63 

e 

7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

98,3 

95,7 

99,6 

96,6 

93,1 

99,0 


8 AK je Betrieb AK/Beti. 

1,23 

1.04 

1,33 

1,52 

1.02 

2,09 

a 

9 Dauergrünland % LF 

30,1 

36,2 

33,5 

29,8 

32,1 

27,5 


10 Hackfrüchte % AF 

18,6 

14,8 

18.4 

18,6 

17,5 

15,6 


11 Ackerfutter.... 

16,1 

10,9 

14,0 

17.3 

16,4 

19,8 


12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

87.7 

79,4 

90,6 

87,4 

85,6 

87,4 


13 dar.; Milchkühe 

52,6 

47,2 

56,9 

49,2 

48,4 

50,1 


14 Schweine 

38,2 

67.3 

31.9 

30,3 

41.4 

26,0 


15 Sonst. Vieh 

0,5 

1.5 

0,8 

0,0 

0.1 

0.0 


16 Nutzvieh 

126.4 

148,2 

123,3 

117,6 

127,1 

113,4 


17 Getreide dt/ha 

39,0 

39,6 

37,5 

38,1 

37.2 

38,7 

S 5 

18 Kartoffeln 

240 

262 

238 

260 

266 

258 


19 Zuckerrüben „ 

438 

150 

600 

454 

395 

484 

Ui “ 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 404 

3 250 

3 349 

3 481 

3 787 

3 144 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

167 

136 

151 

169 

156 

180 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

35 

0 

0 

44 

0 

0 

S 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

64 

14 

124 

131 

10 

349 

o 

24 Maschinen und Geräte 

398 

272 

625 

333 

322 

393 

• 

25 Vieh 

18 

155 

1 

29 

71 

1 

> 

s 

26 Bruttoinvestitionen 

515 

442 

750 

537 

404 

744 


27 Nettoinvestitionen 

91 

75 

299 

157 

20 

371 


20 Bodenerzeugrüsse 

412 

166 

311 

393 

272 

470 


29 dar.: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

183 

158 

168 

173 

110 

173 


30 Zuckerrüben 

52 

0 

0 

63 

43 

73 

o* 

m 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

2 656 

3 851 

2 336 

2 513 

3 247 

2 091 


32dar.:MÜch 

690 

599 

777 

641 

689 

598 

4) 

«R 

£ 

33 Schweine-, Ferkel verkauf 

1 243 

2 651 

791 

1 031 

1 442 

906 

S 

34 Wald. Sonstiges^) 

423 

952 

240 

283 

317 

210 


35 Bare Einnahmen „ 

3 492 

4 968 

2 887 

3 189 

3 836 

2 771 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall 

136 

217 

102 

131 

182 

74 


37 Betriebsertrag 

3 628 

5 186 

2 989 

3 320 

4 018 

2 845 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... 

290 

215 

376 

295 

292 

287 


39 dar.: Scbädlingsbekämpfungsm 

32 

16 

40 

32 

31 

37 


40 Handelsdünger „ 

193 

150“ 

269 

201 

208 

191 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung ...... .. 

708 

1 454 

540 

795 

985 

683 


42 dar.: Futtermittel 

423 

821 

324 

565 

773 

470 

TI 

43 Arbeitshilfsmittel 

722 

682 

788 

616 

627 

636 

T 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

220 

224 

257 

191 

178 

229 

3 

45 Abschreibuim Maschinen „ 

339 

271 

362 

294 

310 

279 

£ 

46 Treibstoffe. (5le. Fette „ 

58 

62 

51 

61 

56 

66 

T 

47 Sachaufwand 

2 138 

2 898 

2 338 

1 927 

2 113 

1 914 

ca 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Gnindv. 

175 

125 

389 

49 

41 

87 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

84 

96 

88 

85 

74 

90 


50 Bethebssteuern 

70 

98 

92 

41 

32 

67 


51 Fremdlohnaufwand „ 

23 

64 

8 

27 

63 

21 


52 Unfallversicherung 

19 

23 

15 

14 

14 

16 


53 Bethebsaufwand „ 

2 251 

3 082 

2 452 

2 010 

2 222 

2 018 


* 54 Lohnansatz^) 

l 552 

1 161 

1771 

1 249 

881 

1 733 


55 Arbeitsaufwand*) 

1 594 

1 248 

1 793 

1 291 

958 

1 770 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Bayern 

Durchschnitt (0 ). oberes ( 1 und unteres | - ) Viertel 





Landwirtschaftliche Gemischt betriebe 


Kennwert \ »eineosionn 

N Belnebsgröüe in 1000 DM ST3E *) 

0 

6 bis 13.5 

4- — 

0 

13,5 bis 20 

4- — 


56 Boden und Wiitschaitsgebaude .. DM/ha LP 

3 795 

3 664 

3 483 

3 629 

3 865 

3 815 


57 Vieh 

2 003 

2 326 

1 957 

1 869 

2 010 

1 806 


58 Maschinen und Geräte „ 

1 721 

l 561 

1 875 

1 481 

1 698 

l 191 


59 Umlaufkapital 

1 829 

1 978 

2 038 

1528 

1425 

1 788 

m 

a 

e 

60 Aktivkapital „ 

9 347 

9 528 

9 353 

8 508 

8 998 

8 601 


61 Aktivkapitai DM/AK 

85 753 

114 112 

71 177 

93 592 

143 732 

68 097 

< 

62 Maschinenkapital „ 

15 790 

18 694 

14 266 

16 289 

27 130 

9 434 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap 

40.6 

38,5 

37.2 

42.7 

43,0 

44,4 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

39.8 

40,8 

41,0 

39,4 

41.2 

34,8 


65 Umlaufkapital 

19,6 

20,8 

21,8 

18,0 

15,8 

20,6 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LP 

337 

124 

771 

581 

295 

1392 

o 

s 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

667 

389 

1295 

692 

371 

993 

a 

N S 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

580 

231 

988 

1 097 

944 

1 188 

»X 

5* 

69 Fremdkapilal*) 

1 584 

744 

3 055 

2 370 

1611 

3 573 

o.®* 

70 Guthaben und Forderungen „ 

490 

683 

370 

345 

355 

220 


7 1 Zinsen 

61 

30 

119 

79 

52 

140 

£ 

72 Zinsen % d Freradkap. 

3,8 

4,0 

3,9 

3.3 

3,2 

3.9 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

211 

211 

242 

183 

181 

199 


74 Betriebseinkommen DM/ha LP 

1 420 

2 190 

560 

1 352 

1 873 

864 

ja 

75 Betriebseinkommen «... DM/AK 

13 028 

26 224 

4 260 

14 878 

29 920 

6 842 

r 

76 Arbeitsertrag „ 

10 027 

22 230 

1 769 

11 602 

24 889 

4 459 

i» 

m 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 174 

942 

-l 234 

62 

915 

- 906 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

“1.9 

9.9 

-13,2 

0.7 

10,2 

-10,5 


79 Betnebseinkommen DM/Untern. 

16 034 

27 396 

5 672 

22 650 

30 557 

14 316 


80 - Fremdlohnaufwand „ 

483 

1 082 

228 

699 

1 254 

617 


81 - Pachtaufwand 

538 

630 

383 

694 

668 

798 


82 - Fremdkapitalzinsen 

684 

370 

1 209 

1 317 

841 

2312 

8 

m 

83 -f Pacht- u. Zinserträge 

783 

3 218 

9 

70 

70 

81 

B 

ja 

84 •+• vom Verpächter getr Aufw „ 

19 

13 

12 

24 

33 

11 

• 

E 

m 

85 = Gewinn 

15 131 

28 545 

3 872 

20 034 

27 898 

10 682 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

12 513 

28 555 

2 919 

13 624 

29 331 

5 158 

8 

D 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

10 147 

25 101 

1 274 

11 357 

25 162 

3 857 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 340 

2 282 

382 

l 196 

1 710 

645 


89 Gewinmate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

36,2 

41.9 

12,8 

36,0 

42.5 

22,6 

8 

8 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

— 

— 

— 

291 

44 

206 

•5 

91 Vergleichsreineinkommen*^) . DM/Fam.-AK 

12 995 

29 109 

3 337 

14 015 

29 975 

5 392 

S So 
S 

92 Vergleichslohn'^l 

20 872 

21 703 

19 462 

21 148 

22 404 

20 423 

i £- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

2 365 

3 440 

1 647 

2 262 

4 146 

1 303 

ii» 

94 Summe d. Vergteichsansätze 

23 237 

25 143 

21 109 

23 411 

26 551 

21 726 

ps 

» Ol 

95 Abstand^) ,, 

-10 242 

3 965 

-17 772 

-9 395 

3 424 

- 16 334 


96 Abstand »») % 

-44,1 

15,8 

-84,2 

-40,1 

12,9 

-75,2 


97 Gewinn DM/Fam 

15 131 

28 545 

3 872 

20 034 

27 898 

10 682 


98 4* Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

79 

171 

0 

70 

67 

98 


99 + Einkünfte aus unselbst Tätigk. 

4 780 

6 085 

10 015 

2714 

3 769 

2 208 

• 

1 

100 + Renten 

1 303 

0 

3 634 

303 

0 

30 

101 - Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk 

1 

3 

0 

66 

0 

251 

m 

k. 

• 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

21 293 

34 797 

17 521 

23 056 

31 735 

12 767 

B 

ja 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

15 299 

28 185 

10 270 

14 506 

29 150 

5 916 

E 

8 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

8 

7 

15 

99 

53 

14 

8 

o 

105 =* Gesamteinkommen 

21 301 

34 804 

17 536 

23 155 

3 t 787 

12 782 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Fam. 

0J8 

0.23 

0,38 

0,12 

0,14 

0.09 


107 Haushaltspersonen 

4.0 

4,2 

3.4 

4.7 

4.9 

3,9 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

3 029 

3 856 

6 344 

1 755 

2414 

1 503 

i« 

109 Sonstige persönliche Steuern .. 

11 

23 

7 

10 

6 

16 

1? 

UJS 

110 Persönliche Steuern „ 

3 041 

3 879 

6 352 

l 765 

2 420 

1 519 

J§« 

111 Vermögensabgabe 

0 

0 

0 

51 

138 

54 

8 .5 
■O S 

M O 

1 12 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... „ 

2 588 

8 102 

924 

1717 

1 435 

1 940 

« 

113 Lebensversicherung 

299 

637 

186 

250 

222 

189 


1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

831 

474 

679 

1 257 

l 680 

796 


1 15 Renten'») DM/ha LF 

478 

246 

436 

488 

669 

312 
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Drucksache 7/3211 


Bayern Wirtschaftsjahr 1973/74 

Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0), oberes ( + ) und unteres (-) Viertel 


tCi>nnwpri \ Betriebsform 

\ Betriebsgröße in 1000 DM STBE 

0 

Landwirtschaftliche Gemischt betriebe 

20 bis 50 50 und mehr 

— 0 -K — 


1 21ahl der Betriebe 

198 

49 

50 

24 

6 

6 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

31,0 

35,9 

27.9 

66,9 

69,3 

64,6 


3 Landwirtschaftlich genutzte Flüche ha 

26,52 

27.53 

24..59 

48,83 

48,07 

51,60 


4 darunter: PachtJand % 

28,5 

23,2 

32,5 

19,8 

12.6 

39,2 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 109 

l 259 

1 044 

1 569 

1 523 

l 529 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

6,58 

5,50 

8,05 

4,83 

3.74 

4,31 

Ot 

c 

7 darunter: Familienarbeitskrüfte % 

91,8 

82.5 

97,4 

56,5 

50,3 

59,2 

e 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.74 

1.51 

1,98 

2,36 

1,80 

2,22 

m 

9 

9 Dauergrünland % LF 

25,2 

22,3 

22,8 

15,5 

15,5 

13,1 


10 Hackfrüchte — % AP 

16,2 

16.2 

15,9 

9,0 

8.4 

6.9 

% 

1 1 Ackerfutter ,, 

18,7 

17,2 

19,9 

19,5 

13,0 

24,8 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

89,5 

90,8 

87,8 

89,6 

120,2 

94,3 


13 dar.: Milchkühe „ 

44,6 

40,3 

45,5 

28,5 

31,9 

11,9 


14 Schweine * 

38,5 

50,2 

32,4 

35,3 

40.4 

22,9 


15 Sonst. Vieh 

0,0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


16 Nutzvieh 

128,0 

141,0 

120,2 

124,9 

160,6 

117,1 


17 Getreide dt/ha 

39,6 

42,3 

37.4 

40,3 

38,5 

40,9 

e ® 

3 « 

18 Kartoffeln ,, 

258 

306 

238 

242 

223 

308 

® 5 

19 Zuckerrüben 

492 

514 

463 

545 

539 

570 

T. 

Ui 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 631 

4 006 

3 290 

3 941 

4 024 

3 921 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

186 

183 

165 

177 

184 

108 


22 Bodenzukaufe DM/ha LF 

83 

123 

35 

26 

0 

0 


23 Wirtschaftsgebäude 

217 

176 

301 

232 

104 

77 

o 

24 Maschinen und Geräte „ 

449 

504 

401 

380 

261 

375 


25 Vieh 

16 

42 

-56 

76 

51 

32 

> 

a 

26 Bruttoinvesütionen 

765 

845 

682 

714 

* 417 

484 


27 Nettoinvestitionen 

325 

337 

297 

215 

- 433 

55 


28 Bodenerzeugnisse 

515 

770 

433 

1 033 

1 018 

1 042 


29 dar.; Getreide.Hülsen-, Ölfrüchte 

232 

308 

204 

510 

563 

525 


30 Zuckerrüben 

151 

244 

98 

182 

198 

190 

oc 

« 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

2 939 

4 060 

2 326 

3 105 

4 498 

3 059 


32 dar.: Milch 

613 

633 

567 

448 

529 

171 

m 

m 

.0 

33 Schweine-, Ferkelverkauf „ 

1 276 

l 901 

864 

1 151 

1 828 

1 043 

X 

m 

34 Waid, Sonstiges^) 

324 

494 

236 

540 

759 

407 


35 Bare Einnahmen „ 

3 778 

5 324 

2 995 

4 678 

6 276 

4 508 


36 Bestandsver.. Eigen verbr., Naturall. .. „ 

94 

109 

19 

137 

117 

43 


37 Betriebsertrag 

3 872 

5 433 

3 014 

4 815 

6 393 

4 551 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion 

345 

427 

330 

466 

430 

444 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

42 

49 

42 

56 

28 

49 


40 Handelsdünger 

234 

288 

218 

294 

317 

277 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

1 078 

1 776 

803 

1 678 

2 625 

2 233 


42 dar.: Futtermittel 

674 

995 

511 

863 

1 619 

900 

« 

43 Arbeitshilfsmittel „ 

637 

676 

642 

635 

448 

800 

o 

44 dar.; Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

188 

182 

211 

202 

154 

275 

3 

45 Abschreibui^ Maschinen 

312 

346 

299 

293 

191 

- 336 

: 

0 


55 

57 

54 

56 

47 

74 

X 

47 Sachaufwand 

2 331 

3 183 

2 139 

3 095 

3 742 

3 872 

m 

48 dar.; Unterh. Wlrtschaftsg. u. Grundv. „ 

61 

76 

86 

100 

108 

128 


49 Abschr. Wlrtschaftsg. u. Grundv. „ 

88 

99 

86 

87 

75 

92 


50 Betriebssteuem „ 

50 

47 

66 

56 

36 

49 


51 Fremdlohnaufwand 

30 

56 

23 

201 

193 

240 


52 Unfallversicherung .. 

17 

20 

16 

22 

21 

25 


53 Betriebsaufwand 

2 429 

3 306 

2 244 

3 374 

3 992 

4 185 


54 Lohnansatz^) „ 

938 

731 

1 159 

486 

359 

483 


55 Arbeitsaufwand^) „ 

986 

807 

1 198 

709 

573 

748 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Streuung der Ergebnisse Bayern 

Durchschnitt (0 ), oberes ( ) und unteres ( - ) Viertel 


Kennwert \ Be‘«ebsforin 

iKennwen \ Betriebsgröße in 1000 DM STBE *) 

0 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

20 bis 50 50 und mehr 

4- - 0 -1- - 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude „ DM/ha LF 

3 987 

4 195 

3 913 

4 645 

4 530 

4 611 


57 Vieh 

2 027 

2 224 

1 908 

1 981 

2 554 

1 870 


58 Maschinen und Gerate », 

1 583 

1 766 

1471 

1 461 

925 

1 668 


59 Umlaufkapital 

1 446 

l 741 

t 483 

1 523 

1 706 

1 890 

« 

b 

60 Aktivkapital », 

9 043 

9 926 

8 775 

9611 

9 716 

10 040 

> 

< 

61 Aktivkapital DM/ AK 

62 Maschinenkapital 

137 438 
24 053 

180 470 
32 102 

109 010 
18 279 

198 988 
30 254 

259 775 
24 741 

232 942 

38 710 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktlvkap. 

44,1 

42.3 

44.6 

48.3 

46,6 

45,9 


64 Vieh u, Maschinenkapital 

39.9 

40,2 

38.5 

35,8 

35,8 

35.2 


65 Umlaufkapital 

16,0 

17.5 

16,9 

15,9 

17,6 

18,8 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

446 

410 

552 

1 112 

466 

1 240 

c 

%i 

67 Mittelfnstige Verbindlichkeiten „ 

690 

866 

475 

844 

855 

649 

c ^ 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

1 335 

1 425 

1 852 

1 318 

395 

1 502 

« w 
tr 

69 Fremdkapital’) „ 

2 471 

2 701 

2 879 

3 274 

1 717 

3 391 


70 Guthaben und Forderungen 

481 

737 

247 

641 

495 

642 

E ^ 

7 1 21insen 

96 

106 

136 

213 

117 

228 

Ol 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

3.9 

3,9 

4.7 

6.5 

6,8 

6.7 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

225 

262 

199 

295 

357 

300 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 491 

2 203 

809 

1 664 

2 614 

631 

£ 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

22 654 

40 054 

10 055 

34 460 

69 898 

14 634 


76 Arbeitsertrag „ 

17 843 

3T738 

6 240 

27 495 

60 806 

6 481 

n 

77 Reinertrag ... DM/ha LF 

505 

l 396 

- 389 

955 

2 041 

- 117 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

5.6 

14,1 

-4,4 

9.9 

21,0 

-1.2 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

39 528 

60 648 

19 900 

81 269 

125 675 

32 547 


80 — Fremdlohnaulwand ,, 

1 266 

2 085 

959 

10 891 

10 285 

13 663 


81 — Pachtaufwand 

1 496 

1 408 

1431 

2 692 

2 278 

5 927 


82 “ Fremdkapitalzinsen 

2 558 

2 930 

3 334 

10 409 

5 632 

11 756 

s 

c 

83 + Pacht- u. Zlinserträge 

612 

1 566 

402 

999 

1 138 

1 078 

E 

84 + vom Verpächter getr. Aufw. „ 

109 

86 

35 

35 

0 

127 

« 

8.S = Gf>winr| . . 

34 928 

55 877 

14 613 

58 312 

108 618 

2 406 

o 

86 Gewinn DM/Fani../U< 

21 807 

44 707 

7 582 

43 745 

120 180 

1 828 

c 

Zi 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

18 271 

39 474 

5 204 

36 048 

106 397 

-6 509 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 317 

2 030 

594 

l 194 

2 259 

47 

gt 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

33.8 

37.0 

19.6 

24,7 

35,2 

1.0 

C 

a 

c 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

315 

456 

ISO 

177 

199 

- 513 

£ 

u 

r « 

91 Vergleichsreineinkommen*^) DM/Fam.-AK 

22 211 

45 185 

7 907 

44 099 

121 023 

2 078 

£ aw 

E 

92 Vergleichslohn^) „ 

22 116 

23 018 

21 530 

23 001 

26 511 

23 691 

E u’-» 

o S*^ 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital’) 

3 525 

5 220 

2 378 

7 605 

14 102 

6 342 

c 

~ 1 

94 Summe d. Vergleichsansätze „ 

25 641 

28 238 

23 908 

30 606 

40 612 

32 033 

5 o. 

95 Abstand’) 

-3 430 

16 947 

-16 001 

13 492 

80 411 

-29 955 


96 Abstand “>) % 

-13.4 

60,0 

-66.9 

44,1 

198,0 

-93,5 


97 Gewinn DM/Fam. 

34 928 

55 877 

14 613 

58 312 

108 618 

2 406 


98 + Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

135 

19 

263 

16 

0 

57 


99 4- Einkünfte aus unselbst. Tätigk. 

1 597 

2 121 

1 820 

231 

0 

837 

Jj 

100 4- Renten «. 

240 

154 

440 

0 

0 

0 

i 

101 — Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk „ 

14 

28 

8 

0 

0 

0 

< 

V 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

36 887 

58 145 

17 129 

58 558 

108 618 

3 299 

E 

£ 

103 Einkommen aus Erwerbstäl. .. DM/F4un.-AK 

22 310 

44 306 

8 580 

43 754 

120 180 

2 470 

V 

104 4* sonstige Einkünfte DM/Fam. 

353 

183 

423 

BOO 

2 815 

124 

s 

105 = Gesamteinkommen 

37 239 

58 327 

17 552 

59 358 

111 433 

3 423 


106 Arbeitskr. m. auBerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0.05 

0.06 

0.07 

0,01 

0,00 

0,02 


107 Haushaltspersonen „ 

4.5 

4.6 

4.0 

4.5 

4.3 

3.6 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

1 207 

1 681 

1 325 

2 382 

1 836 

2 110 


1 09 Sonstige persönliche Steuern 

47 

60 

23 

144 

167 

81 

c 

* ^ 

S> M 

4» ^ 

110 Persönliche Steuern 

1 254 

1 741 

1 348 

2 526 

2 002 

2 191 

ZL 

& 

1 1 1 Vermögensabgabe 

93 

163 

54 

720 

934 

383 

U Or 

15 

112 Kranken-, Rentenvers.. Alterskasse ... „ 

2 217 

2 111 

2 321 

3 496 

3 429 

3 277 

t o 

t- m 

113 Lebensversicherung 

466 

648 

269 

1 865 

1 848 

868 

V 

e. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) „ 

2 185 

3 128 

1 284 

3 113 

3 224 

966 


115 Renten**) DM/ha LF 

535 

739 

339 

414 

436 

122 
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Saarland 

Streuung der Ergebnisse 
Durchschnitt (0 ). oberes ( -f | und unteres ( 

Wiii 5 chalts)ahr 1973/74 

— ) Viertel 

. \ Belrlebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße ln lOOO DM STBE ') 

0 

Futterbaubetriebe 
20 bis 50 
+ 


1 Zahl der Betriebe 

79 

19 

20 

2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

34,4 

36,9 

33.9 

3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

42,55 

42.71 

42,18 

4 dartinter; Pachtland % 

39,3 

39,3 

37.9 

5 Vergletchswert DM/ha LF 

l 248 

1 303 

1 251 

6 AK-Besalz AK/100 ha LF 

3.93 

3.12 

4,66 

c 7 darunter: Familienarbeitskräfte % 

90,3 

82,4 

91,2 

r 8 AK je Betrieb AK/Betr 

1,67 

1.33 

1.97 

5 9 Dauergrünland % LF 

49,9 

49.5 

47,8 

1 10 Hackfrüchte % AF 

4,6 

4,3 

6.0 

5 11 Ackerfutter „ 

% 

16,5 

12.7 

20.6 

12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

102,3 

108,1 

101.4 

13 dar.: Milchkühe 

54.9 

60,2 

51,6 

14 Schweine „ 

4.1 

4.3 

4.9 

15 Sonst. Vieh .. 

0.5 

1.0 

0.3 

16 Nutzvieh „ 

107,0 

113,4 

106,5 

17 Getreide dt/ha 

35,2 

36,5 

33.9 

1 S 18 Kartoffeln 

226 

260 

232 

• 5 19 Zuckerrüben 

0 

0 

0 

25 20 Milchleistung kg/Kuh 

3 716 

3 907 

3 435 

21 Legeleistung Stck/Legehenne 

169 

161 

155 

22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

51 

146 

6 

1 23 Wirtschaftsgebäude ,, 

101 

153 

166 

2 24 Maschinen und Geräte ,, 

305 

340 

325 

^ 25 Vieh •.«.••^t«*444»4«*Mt»*»«44444M4t4.t**t«*.t.*.t*«444.« ff 

73 

75 

74 

1 26 Bruttoinvestitionen 

530 

715 

572 

27 Nettoinvestitionen „ 

230 

396 

260 

26 Bodenerzeugnisse .. 

197 

255 

166 

29 dar.: Getreide.Hüisen-.Olfruchte 

155 

195 

127 

30 Zuckerrüben „ 

0 

0 

0 

» 31 Tierische Erzeugnisse 

1 626 

1 887 

1 480 

^ 32 dar.: Milch 

869 

1 027 

752 

S 33 Schweine-, Ferkel verkauf 

jd 

181 

258 

180 

1 34 Wald, Sonstiges^) „ 

145 

147 

152 

35 Bare Einnahmen 

1 968 

2 289 

1 799 

36 Bestandsver.. Eigenverbr.. Natural!. 

120 

117 

128 

37 Betriebsertrag 

2 088 

2 405 

1 926 

38 Spezialaufw der Bodenproduktion 

201 

195 

233 

39dar.: Schädlingsbekämpfungsm ...... 

15 

15 

19 

40 Handelsdünger „ 

160 

158 

180 

41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

396 

446 

399 

42 dar.: Futtermittel „ 

256 

291 

244 

V 43 Arbeitshilfsmittel 

433 

435 

464 

« 44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

120 

127 

135 

■3 45 Abschreibung Maschinen „ 

234 

244 

234 

m 46 Treibstoffe, öle, Fette „ 

JO 

34 

26 

37 

Z 47 Sachaufwand „ 

1 185 

1 252 

1 267 

* 48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

15 

21 

11 

49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

61 

69 

67 

50 Betnebssteuem 

31 

33 

39 

51 Fremd lohnaufwand 

-97 

38 

20 

52 Unfallversicherung 

142 

20 

22 

53 Betriebsaufwand 

1 261 

1 343 

1 348 

54 Lohnansatz') 

584 

463 

678 

55 Arbeitsaufwand^) «1 

628 

521 

720 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Streuung der Ergebnisse 

Durchschnitt (0), oberes (-h) und unteres ( - ) V iertel 


Saarland 


\ Betrlebsform 

Kennwert \ Betriebsgröße ln 1000 DM STBE •) 


0 

Futterb aubethebe 

20 bis 50 


4 147 

4 200 

4 128 

1 730 

1 836 

1721 

1428 

1 563 

1 421 

691 

679 

755 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

57 Vieh 

58 Maschinen und Geräte i, 

59 Umlaufkapital 


60 Aktivkapital 


7 995 

8 277 

8 024 

61 Aktivkapital 

62 Maschinenkapital 


203 438 

36 333 

265 292 

50 087 

172 198 
30 488 


3 


63 Boden u. Gebäude kapital % des Aktivkap. 

64 Vieh u. Maschinenkapital „ 

65 Umlaufkapital 


51,9 

50.7 

51.4 

39,5 

41.1 

39.2 

8.6 

8.2 

9.4 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten DM/ha LF 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

68 LangfrisUge Verbindlichkeiten 


198 
168 
3 535 


173 
122 
3 749 


376 
232 
4 143 


o.®* 

2*0 

P 

t 


3*2 69 Fremdkapital’) 


70 Guthaben und Forderungen „ 

71 Zinsen .. 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

73 Pacht DM/ha Pachtfl 


3 901 


4 044 


4 751 


184 

257 

157 

88 

89 

133 

2.3 

2,2 

2.8 

110 

120 

108 


74 Betriebseinkommen .... 


872 

1 121 

621 

75 Betriebseinkommen .... 


22 192 

35 924 

13 319 

76 Arbeitsertrag 


15 071 

26 638 

7 292 

77 Reinertrag 

DM/ha LF 

244 

600 

--99 

78 Reinertrag 


3.0 

7.2 

•L2 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

37 

108 

47 866 

26 

179 

80 - Fremd lohn auf wand 

1 

901 

2 479 

1 

788 

81 - Pachtaufwand 

1 

454 

1447 

1 

608 

82 - Fremdkapitalzinsen 

3 

875 

3 899 

5 

784 

83 Pacht- u. Zinserträge 


65 

50 


23 

84 -t vom Verpächter getr. Aufw. 


851 

900 


827 

85 s= Gewiim „ 

30 

795 

40 991 

17 

850 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

20 

387 

37 347 

9 

958 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

17 

139 

32 638 

7 

791 


tä 

Ol 

I 

V 

E 


88 Gewinn DM/ha LF 

89 Gewinnrate ........... Gew % d. Uniern.-Ertr 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 


724 

960 

423 

34.6 

39.9 

22,0 

166 

347 

-3 


91 Vergleichsreineinkommen^l . DM/Fam.-AK 


20 868 


37 897 


10 351 


0 90 

8 

§ 5' 

92 VergleichslohnH 


23 392 

24 900 

22 820 

93 Zinsansatz !. Eigenkapital*) 


3 295 

4 703 

2 168 

^ -r 
= 11 

94 Summe d. Vergleichsansatze 


26 687 

29 603 

24 988 

• » 

95 Abstand*) 

.... 4 ... 

-5 820 

8 294 

-14 637 


96 Abstand *®) 

-21,8 

28.0 

-58,6 


97 Gewinn 

DM/Fam. 

30 795 

40 991 

17 850 


98 -»-Einkünfte aus selbst. Tätigkeit .. 


48 

0 

165 


99 -t Einkünfte aus unselbst. Tätigk. j 


478 

1 347 

0 


100 + Renten 


366 

479 

648 

i 

101 - Aufw. f. selbst /unselbst. Tätigk. 

.... r. 

0 

0 

0 

m 

X 

%i 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit . 


31687 

42 817 

18 664 

B 

XI 

103 Einkommen aus Erwerbstät .. DM/Fam.-AK 

20 896 

39 011 

10412 

fi 

V 

104 + sonstige Einkünfte 

, DM/Fam. 

1 794 

2 015 

1 710 

a 

O 

105 = Gesamteinkommen 

M 

33 481 

44 831 

20 374 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. 

.. je Farn. 

0.01 

0.00 

0.00 


107 Haushaltspersonen 


5,4 

5.0 

6.0 


108 Einkommensteuer 

DM/Fam. 

329 

860 

8 

1« 

109 Sonstige persönliche Steuern 

»» 

10 

5 

18 

1? 

»>= 

110 Persönliche Steuern 

!•»».. tt 

340 

865 

25 

J* 

111 Vermögensabgabe 


0 

0 

0 

*9 * 

li 

1 1 2 Kranken-. Rentenvers.. Alterskasse ... 

2 808 

2 648 

3 107 

« 

A. 

113 Lebensversichenmg 

»♦ 

562 

877 

614 


114 Altenteil (bar u. unbai) 


232 

374 

206 


115 Renten*») DM/ha LF 

35 

57 

32 
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Deutsdier Bmiäestag — 7> Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland wirtscbaitsjahr 1973/74 


Betriebsformen Insgesamt 


Kennwert \ BetTiebsgröÖe in , , ha LF 

u. 10 

10—20 

20—30 

30—50 

50 u. m, 


! ZaW der Betriebe 

201 

1 805 

2 346 

2 140 

1 003 


2 Standard betrieb selnkDimtieii 1000 DM/Betr 

8,3 

19,0 

29*2 

40,0 

75*8 


3 Landivirtscha/thch genutzte Fläche ha 

8J3 

15,97 

24*57 

37*96 

76.58 


4 darunter: Pachtl and % 

T7.8 

27*5 

32.8 

33,7 

30,0 


5 Vergleichs wert DM/ha LF 

l 162 

1 270 

1 269 

1 311 

1502 


6 AK-Besa(z ;... AK/lOO ha LF 

13,74 

9,14 

6,78 

4,96 

3.68 

c 

7 darunter: Faimhenarbeitskrältc % 

97,8 

95,0 

91.4 

81,2 

47,3 


8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.12 

1,46 

1.67 

t*88 

2,82 

M 

«1 

9 Dauergrünland % LF 

42,5 

43,0 

42*5 

38,0 

25*4 


10 Hackfrüchte % AF 

12*3 

14,1 

12,6 

ll*i 

12,5 

m 

11 Ackerfütter.... ,, 

11*8 

15,6 

15*5 

13*0 

8*4 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

101*0 

114*3 

110*7 

93*2 

57,0 


13 dar.: Milchkühe - 

61,2 

64.9 

58.4 

45*5 

23.3 


14 Schweine 

36,8 

28,6 

24,0 

19*3 

14.6 


15 Sonst Vieh 

1.0 

0.3 

0,5 

0*6 

0,8 


16 Nutzvieh 

t38.8 

143*2 

135.2 

113,1 

72,5 


17 Getreide , clt./ha 

37,3 

38.8 

38,7 

38,2 

40.2 

1 * 
i %, 

löKarloffeln „ 

243 

246 

249 

240 

250 

ä» a 

19 Zuckerrüben ,„ 1 ...,*».-.. 

496 

485 

461 

446 

442 

1 s 
= 2i 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 458 

3 749 

3947 

4 tu 

4 303 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

IBS 

188 

197 

189 

190 


22 Bodenzukäufe , DM^ha LF 

40 

53 

102 

141 

50 

s 

23 Wirtschaftsgebäude 

257 

189 

229 

193 

120 


24 Maschinen und Geräte 

321 

364 

332 

303 

272 


25 Vieh * 

- 18 

17 

56 

46 

18 

:s> 

E 

26 Bnittninvesmionen 

601 

624 

720 

684 

460 


2? Netto Investitionen ........ 

145 

181 

348 

358 

198 


28 Boden erzeug msse 

354 

484 

468 

570 

1 034 


29 dar. Getr ei de, Hülse n-,OJ fruchte — „ 

159 

176 

214 

338 

659 


30 Zuckerrüben 

49 

119 

123 

131 

240 

01 

31 Tierische Erzeugnisse 

3 on 

3 082 

2 783 

2 405 

l 742 

a 

32 dar.: Milch 

829 

I 000 

972 

801 

434 

V 

«e 

33 Schweine-, Ferkelverkaul ,, 

1 363 

I 103 

954 

843 

727 

ft) 

n 

34 Wald* Sonstiges^J 

312 

310 

293 

271 

284 


3$ Bare Einnahmen ** 

3 677 

3 884 

3547 

3 245 

3 060 


SBBestandsver., Eigenverbr. NaturaU. „ 

120 

111 

126 

99 

40 


37 Betriebserlrag h 

3 797 

3 996 

3 673 

3 344 

3 100 


3 8 Spezi a lauf w. der Boden Produktion . 

268 

320 

329 

344 

4t5 


39dar Schädllngsbekämpfungsm „ 

27 

38 

37 

41 

63 


40 Handelsdünger 

180 

219 

230 

234 

262 1 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

992 

1 166 

1 ni 

1 054 

866 


42dar.: Füliermiltel 

675 

792 

746 

678 

527 


43 Arbeitsbdfsmittel 

754 

654 

574 

503 

441 


44 dar.; Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

212 

197 

175 

157 

146 


45 Abschreibung Maschinen 

342 

295 

251 

221 

179 

3 

46 Treibstoffe, Oie, Fette.. 

66 

59 

50 

43 

39 

41 

47 Sachaufwand „ 

2418 

2 44B 

2 289 

2 153 

1 970 


48 dar. : Unterh Wirtschaflsg u. Grundv. 

101 

71 

61 

57 

66 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv 

91 

09 

87 

72 

59 


SOBetriebssteuem 

78 

37 

54 

53 

52 


51 Fremdlohnaufwand 

18 

33 

44 

77 

242 


52 Unfallversicherung 

20 

18 

16 

19 

15 


53 Betriebsaufwänd 

2 535 

2 556 

2 403 

2 303 

2 279 


54 Lohnansatz') 

1 839 

l 247 

899 

621 

359 


55 Arbeitsaufwand'*) ,, 

1 878 

1 297 

959 

717 

617 
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Wirtschaftsiabr 1973/74 Betriebsforraen insgesamt Bundesrepublik Deutschland 


Kennwert Betriebsgröße ln haLF 

u 10 

10—20 

20—30 

30—50 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

4 157 

4 347 

4 186 

4 285 

4 157 


57 Vieh 

2 205 

2 286 

2 161 

1 B09 

1 157 


58 M/wchmen und Geräte 

1 614 

l 479 

1 365 

1 177 

905 


59 ümlaufkapital — 

1 979 

1 725 

l 278 

l 136 

975 

m 

a 

e 

60 Akttvkapital 

9 955 

9 838 

8 990 

8 408 

7 193 

u 

_> 

< 

61 Aktivkapital DM/AK 

62 Maschinenkapital ^ 

72 4.'i0 

11 744 

107 636 

16 186 

132 597 

20 131 

169 510 

23 738 

19.5 471 

24 584 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap 

41,8 

44.2 

46.6 

51,0 

57,8 


64 Vieh u Maschinenkapital 

38,4 

38,3 

39.2 

35,5 

28,7 


65 Umlaufkapital „ 

19.9 

17,5 

14.2 

13,5 

13,6 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten . DM^ha LF 

422 

432 

481 

604 

663 

e 

V 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

419 

426 

335 

304 

218 

e 

68 Langfristige Verbindlichkeiten „ 

l 017 

1 781 

2 228 

l 867 

1 088 

e w 
— e 

69 Fremdkapital^) 

1 858 

2 640 

3 044 

2 776 

1 968 


70 Guthaben und Forderungen 

682 

610 

519 

456 

471 

1 = 

71 Zinsen 

107 

106 

112 

117 

107 

» 

72 Zinsen % d Fremdkap. 

5.7 

4.0 

3.7 

4.2 

5.5 


73 Pacht DM/ha PachtiL 

240 

230 

217 

215 

267 


74 Betriebseinkommen ..... DM/ha LF 

l 301 

l 491 

l 329 

1 137 

1 078 

X 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

9 471 

16 308 

19 609 

22 929 

29 297 

T 

76 Arbeitsertrag 

6 935 

12 541 

14 968 

16 996 

22 456 

e 

CS 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 577 

193 

370 

420 

461 - 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

-5.8 

2,0 

4.1 

5.0 

6.4 


79 Betriebseinkommen OM/Untern 

10 575 

23 797 

32 669 

43 173 

82 563 


80 - Fremdlohnaufwand 

314 

810 

1 472 

3 663 

19 729 


81 — Pachtaufwand 

.344 

975 

1 658 

2 548 

5 420 


82 - Fremdkapitalzinsen 

878 

1 700 

2 770 

4 461 

8 239 

c 

83 Pacht- u Zinserträge 

359 

299 

403 

757 

1 034 

E 

84 + vom Verpächter getr Aufw — 

32 

65 

111 

199 

529 

« 

c 

85 = Gewinn 

9 430 

20 676 

27 282 

33 457 

51 638 

£ 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

8 634 

14 920 

17 907 

21 869 

38 754 

e 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

6 620 

12 226 

14 886 

17 533 

29 576 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 160 

1 295 

1 110 

881 

674 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untem.-Ertr. 

30.2 

32.3 

30.1 

26.2 

21,6 

9 

e 

90 Eigen kapital Veränderung DM/ha LF 

47 

— 

325 

293 

154 

X 

U 

91 Vergleichsreineinkornmen**) . DM/Fam.-AK 

9 027 

15 301 

18 284 

22 278 

39 221 

S X ^ 

92 Vergleichslohn’l 

20 421 

21 067 

21 892 

22 541 

25 792 

s w 
o 

93 Zinsansatz f Eigenkapital®] 

2 008 

2 692 

3 020 

4 338 

9 235 


94 Summe d. Vergleichsansätze 

22 429 

23 759 

24 911 

26 879 

35 027 

Okf 

95 Abstand^) 

- 1.3 402 

-8 458 

-6 627 

-4 601 

4 194 

> 

96 Abstand'") % 

-59.8 

-35,6 

-26.6 

-17,1 

12.0 


97 Gewinn DM/Fam 

9 430 

20 676 

27 282 

33 457 

51 638 


98 ^ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

426 

339 

242 

244 

285 


99 r Einkünfte aus unselbst. Tätigk ..... 

8 141 

3 335 

1 824 

1 323 

762 


100 + Renten .. 

831 

312 

255 

215 

223 

1 

101 - Aufw f, selbsl./unselbst Tätigk 

70 

61 

116 

87 

223 

9 

£ 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit . .. „ 

18 757 

24 600 

29 487 

35 151 

52 685 

E 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstat. . DM/Fam -AK 

14 025 

16 502 

18 532 

22 173 

36 949 

s 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

615 

726 

1 291 

1 958 

4 328 

e 

105 = Gesamteinkommen 

19 372 

25 326 

30 778 

37 109 

57 013 


106 Arbeiiskr. m. außerbeii. Erwerbst je Fani 

0.25 

0.10 

0,07 

0,06 

0,09 


107 Haushaltspersonen 

4.0 

4.5 

4,7 

4,6 

4.4 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

5 176 

2 228 

1 381 

1 808 

5 030 


109 Sonstige persönliche Steuern 

16 

35 

59 

208 

718 

c 

^ a 

9 “ 

e ’S 

1 10 Persönliche Steuern 

5 191 

2 263 

1 440 

2016 

5 748 

J- 

1 11 Vermögensabgabe 

6 

53 

104 

261 

931 

u e 

?5 

1 12 Kranken-, Renienvers., Allerskasse 

1 183 

1 977 

2 317 

2777 

3 846 

!l 

1 13 Lebensversicherung 

267 

446 

577 

945 

2 080 

b 

a. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

830 

1 016 

1 113 

1 384 

2 833 


115 Renten") DM/lia LF 

664 

414 

295 

237 

240 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland 


Wlrt5chalt5)abr 1973/74 


Marktlnichtbetrlebe 


Kennwert Betriebsgröße ln ha LF 

u 10 

10—20 

20—30 

30—50 

50 u. m. 


1 2Lahl der Betriebe 

31 

237 

345 

559 

606 


2 Standardbelhebseinkommen 1000 DM/Betr, 

6.3 

20.6 

31,5 

44.4 

86,8 


3 Landwirtschaftlich genutzte Flache ha 

7,67 

16,22 

24,75 

39.11 

84,50 


4 darunter; Pachlland % 

21,3 

35,2 

40,1 

33,3 

30,7 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 199 

1 757 

l 783 

1 672 

1 663 


6 AK-Besatz AK/ 100 ha LF 

13,20 

9,39 

6.74 

4,94 

3,51 

cn 

c 

7 darunter: Familienarbeitskräite % 

99.8 

’ 91.1 

86,1 

75,1 

42.7 

e 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.01 

1,52 

1,67 

1,93 

2,97 

«• 

M 

a 

9 Dauergrünland % LF 

14.5 

11.5 

11,4 

12,3 

11.5 

« 

10 Hackfrüchte % AF 

14,4 

22,4 

22,0 

17.2 

15,3 

jt 

e 

U Ackerfutter,,...--,— - •* 

6.2 

8.0 

6.4 

4.5 

3.2 

u. 

12 Rindvieh... GV/lOOhaLF 

18.5 

51,3 

43,3 

36,6 

26.8 


13 dar.: Milchkühe 

6,3 

25,6 

20,4 

14,3 

8.4 


14 Schweine 

39.5 

26,0 

24,7 

21,9 

14,3 


15 Sonst Vieh 

0,4 

0.5 

0,2 

0.6 

0.7 


16 Nutzvieh „ 

58.4 

77,7 

68.2 

59,1 

41.8 


17 Getreide dt/ha 

37.5 

42.6 

42.4 

41,3 

41.9 

|s 

18 Kartoffeln 

226 

251 

260 

248 

271 

3 gt 

S.I 

19 Zuckerrüben ., 

524 

497 

473 

456 

447 

«J • 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3 131 

3 693 

3 758 

3 964 

4 264 


21 Legeleistung ....... Stck/Legehenne 

251 

220 

234 

198 

196 


22 Bodenzukaufe DM/ha LF 

18 

78 

93 

310 

47 

e 

« 

23 Wirtschaftsgebäude 

620 

183 

156 

109 

82 

o 

24 Maschinen und Gerate 

263 

.376 

337 

328 

300 


25 Vieh 

-- 107 

-58 

6 

7 

-5 

• 

> 

B 

26 Bruttoinvestitionen 

793 

580 

592 

755 

424 


27 Nettoinvestitionen 

387 

167 

213 

397 

155 


28 Bodenerzeugnisse 

773 

1 617 

1 476 

1 309 

1 457 


29 dar.: Geireide.Hülsen-, Ölfrüchte 

410 

571 

613 

723 

897 


30 Zuckerrüben 

185 

450 

495 

382 

366 

Ol 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 332 

2 175 

l 990 

1 866 

1 334 


32 dar.! Milch .... „ 

191 

394 

353 

249 

156 

e 

jy 

33 Schweine-, Ferkel verkauf „ 

1 602 

l 099 

1 013 

l 050 

723 

e 

e 

aa 

34 Wald, Sonstiges*) 

302 

329 

335 

323 

308 


35 Bare Einnahmen „ 

3 406 

4 121 

3 801 

3 498 

3 099 


36 Bestandsver.. Eigenverbr,, Naturail. . „ 

-22 

20 

66 

52 

11 


37 Betriebsertrag 

3 385 

4 141 

3 867 

3 550 

3 HO 


38 Spezialaufw der Bodenproduktion ... .. 

288 

462 

472 

462 

481 


39 dar.: Schadlingsbekampfungsm. ....... 

36 

73 

76 

75 

83 


40 Handelsdünger 

184 

268 

287 

277 

287 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

803 

922 

952 

975 

728 


42 dar.: Futtermittel „ 

480 

549 

591 

566 

409 

■o 

43 Arbeitshilfsmittel .. 

755 

709 

637 

557 

454 

e 

e 

44 dar : Unterhaltg Maschinen u, Gerdte 

194 

208 

186 

169 

145 

) 

a 

45 Abschreibui^ Maschinen 

316 

318 

291 

248 

190 

s 

iCl 

46 Treibstoffe, Öle, Fette ,, 

81 

66 

58 

48 

41 

e 

e 

47 Sachaufwand 

2 262 

2 367 

2 324 

2 251 

1 905 

m 

48 dar.: Unterh. Wirtschaftsg. u. Grundv. 

58 

76 

63 

60 

68 


49 Abschr. Wirtschaftsg u. Grundv. 

90 

78 

68 

64 

55 


50 Betriebssteuern 

131 

69 

61 

57 

52 


51 Fremdlohnaufwand.-, 

2 

73 

82 

120 

270 


52 Unfallversicherung m...-.-,.,..,,.-..., „ 

22 

23 

20 

18 

17 


53 Betnebsaufwand 

2416 

2 532 

2 488 

2 446 

2 245 


54 Lohnansatz') 

I 815 

l 260 

880 

604 

341 


55 Arbeitsaufwand**) .......m-t*— - 

I 838 

1 356 

983 

743 

629 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 Marktiruchtbetriebe Bundesrepublik Deutschland 


Kennwert Betriebsgröße in - . ha LF 

u. 10 

0 

1 

0 

20—30 

30 — dO 

50 u m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 255 

5 145 

4 877 

4 852 

4 422 


57 Vieh 

898 

l 229 

l 075 

931 

661 


SB Maschinen und Cieräte 

1 589 

1 549 

1 455 

1 301 

956 


59 Umlaufkapital „ 

2 023 

1 854 

1 421 

1 255 

979 

« 

a 

m 

60 Aktivkapital 

8 764 

9 776 

8 828 

8 340 

7 017 

jt 

> 

61 Aktivkapital DM/AK 

66 395 

104 113 

130 972 

168 817 

199 916 

< 

62 Maschinenkapital ,» 

12 036 

16 497 

21 586 

26 342 

27 238 


63 Boden u Gebaudekapital % des Aktivkap. 

48.6 

52,6 

55.2 

58,2 

63.0 


64 Vieh u. .Maschinenkapital „ 

28.4 

28.4 

28.7 

26,8 

23,0 


65 Umlaufkapital 

23.1 

19,0 

16.1 

15,0 

14,0 


66 KurzfrisUge Verbindlichkeiten ... DM/ ha LF 

423 

658 

570 

629 

644 

B 

«1 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

460 

383 

344 

278 

239 

e 

N £ 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

l 855 

l 542 

1 494 

1 375 

874 

e w» 

a®- 

69 Fremdkapital^) „ 

2 738 

2 583 

2 409 

2 282 

1 758 

70 Guthaben und Forderungen 

580 

665 

583 

548 

477 

1 = 

71 Zinsen „ 

118 

127 

110 

119 

104 

« 

72 Zinsen % d. Fremdkap 

4.3 

4.9 

4.5 

5.2 

5.9 


73 Pacht DM/ha Pachtfl. 

213 

295 

281 

269 

287 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

992 

1 704 

1 462 

1 242 

1 152 

X 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

7 518 

18 152 

21 984 

25 151 

32 831 


76 Arbeitsertrag 

5 194 

14 508 

17 400 

19 242 

25 033 

a 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 846 

348 

499 

499 

524 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-9.7 

3.6 

5.7 

6,0 

7.5 


79 Betriebseinkommen DM/Unlern. 

7 608 

27 651 

36 671 

48 590 

97 368 


80 - Fremdlohnaufwand 

181 

l 560 

2 538 

5 428 

24 251 


81 - Pachtaufwand 

331 

1 564 

2 628 

3 277 

6 572 


82 - Fremdkapital zinsen 

903 

2 065 

2 768 

4 621 

8 765 

e 

ti 

83 + Pacht- u. Zinserträge 

1 442 

442 

554 

1 312 

2 611 

1 

84 4 - vom Verpächter getr Aufw „ 

33 

109 

238 

241 

638 

e 

e 

e 

85 = Gewinn 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

7 669 

7 589 

23 012 

16 591 

29 530 

20 572 

36 816 

25 375 

61 030 

48 153 

fl 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

6 068 

13 959 

17 248 

20 397 

37 522 


88 Gewinn DM/ha LF 

l 000 

1 419 

1 193 

941 

722 

0 » 

89 Gewinnrate Gew. % d Untern. -Ertr. 

28.0 

34,0 

30,7 

26,3 

23.0 

e 

s 

fl 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

-40 

118 

298 

373 

165 

X 

u 

e 

S ? 

91 Vergleichsreineinkommen*^) . DM/Fam.-AK 

7 899 

16915 

20 881 

25 730 

48 -<24 

il» 

92 Vergleichslohn'^) 

20 501 

20 976 

22 »46 

22 774 

26 516 

a ä 
o 2 ^ 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 4 , 

l 521 

2 631 

3 297 

4 988 

10 525 

fl X 

= i| 
2 * 

l o* 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

22 022 

23 607 

25 342 

27 762 

37 041 

95 Abstand^) 

-14 122 

-6 692 

-4 462 

-2 032 

11 383 

> 

96 Abstand % 

-64.1 

-28,3 

-17.6 

-7.3 

30.7 


97 Gewinn DM/Fam. 

7 669 

23 012 

29 530 

36 816 

61 030 


98 ^ Einkünfte aus selbst Tätigkeit „ 

688 

381 

145 

148 

458 


99 ^ Einkünfte aus unselbst. Tätigk ^ 

12 702 

4 020 

2 546 

l 635 

730 


100 Renten 

107 

175 

272 

212 

267 

i 

101 - Aufw. f. selbst . /unselbst. Tätigk. 

0 

12 

155 

54 

395 

« 

e 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

21 166 

27 577 

32 338 

38 757 

62 089 

E 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. DM/Fam.-AK 

16 283 

18 490 

21 2t9 

25 72t 

44 187 

c 

5 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

464 

739 

1 691 

2601 

5 456 

fl 

5 

105 = Gesamteinkommen 

21 630 

28 316 

34 029 

41 358 

67 545 


106 Arbeitski. m. außerbetr Erwerbst. .. je Farn 

0.29 

0.10 

0,09 

0,06 

0,14 


107 Haushaltspersonen 

3.7 

4.2 

4,4 

4.3 

4.0 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

8 046 

2 927 

2 192 

2 874 

6 774 


109 Sonstige persönliche Steuern 

6 

65 

139 

516 

l 041 

B J? 

1 10 Persönliche Steuern „ 

8 052 

2 992 

2 331 

3 390 

7 8t5 

I| 

1 1 1 Vermögensabgabe 

0 

113 

203 

476 

1 233 

u » 

1 12 Kranken-, Rentenvers., Alterskasse ... ,, 

877 

2 164 

2 502 

3 059 

4 354 

Is 

113 Lebensversicherung „ 

426 

549 

758 

l 170 

2 522 

e. 

1 14 Altenteil (beir u unbar) 

1 092 

l 016 

1 213 

1 701 

3 494 


115 Renten") DM/ha LF 

926 

407 

319 

283 

269 
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Drucksache 7/3211 Peutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bandesrepublik Deutschland 

FutterbdubeUrfebe 


WlrUchaltsjahr 1973/74 

Kennwert Belnebsg^röße Ln , . . . ha LF 

y iO 

10—20 

20—30 

30—50 

50 ü. m. 


1 ZahJ der B^tnebe ^*.—H*i*.....*.*** 

97 

1 028 

1 387 

\ m 

274 


2 SJandardbetnebseinkommen 1000 DM/Beti. 

7:5 

16 J 

25,8 

36*2 

54.9 


3 Land wirlschafü ich genutzte Fläche ha 

8.21 

15*99 

24.58 

37,39 

63,45 


4 darunterr Pachtland % 

12,2 

24^ 

30,8 

34,2 

29*7 


5 Vcrgleichswert DM/ha LF 

1 075 

1 101 

t 122 

1 169 

1 233 


6 AK-Besaö .... AK; 100 ha LF 

13*53 

9,04 

6*67 

4,92 

3*83 

Dl 

G 

7 darunter^ Familienarhejiskräfle % 

98.5 

95.5 

92,7 

83,9 

58*0 

•m 

8 AK je Betrieb AK/Bett. 

l.ll 

1.45 

1*64 

1.84 

2*43 

m 

S 

9 Dauergrünland % LF 

61.9 

58,5 

56,1 

54*2 

54,0 

9 

10 Hacklrüchte % AF 

tl.l 

11,7 

9,9 

8*4 

7.6 

je 

11 Ackerfuttet ,* 

15,0 

19,7 

19*9 

18*1 

19*3 ' 


12 Rindvieh» GV/lOOhaLF 

149*0 

145,9 

140,9 

128*4 

116*3 


13 dar : MSlchkühe „ 

92,1 

85,3 

75*3 

65,3 

53,3 


14 Schweine 

10,9 

12.4 

n*6 

8.1 

5*7 


15 Sonst Vieh * 

0,3 

0,2 

0,6 

0,7 

1*1 


16 Nutzvieh 

160.2 

158*6 

153,1 

137*2 

123*0 


17 Getreide * di7ha 

35.2 

37.1 

37,3 

36*4 

36.7 

1 = 

18 Kartoffeln ,* 

249 

239 

246 

235 

208 


19 Zuckerrüben 

44ti 

485 

471 

432 

380 

T ^ 

20 MÜchlelstung kg/Kuh 

3 453 

3 776 

3 981 

4 167 

4 293 


2t Legeleistung Stck/Legehenne 

176 

179 

188 

188 

170 


22 Bodenzükäufe DM/ha LF 

68 

37 

84 

61 

75 

G 

V 

23 Wirtschaftsgebäude 

94 

180 

210 

212 

147 

B 

24 Maschinen und Geräte „ 

223 

.140 

320 

272 

210 


25 Vieh i. 

20 

30 

62 

65 

7? 

> 

26 Bruttoinvestitionen ^ 

405 

593 

686 

610 

509 


27 Neltoinvestilionen 

-16 

188 

329 

309 

272 


28 Bodenerzeugrusse ,, 

165 

187 

201 

241 

303 


29 dur,; Ge treide<HüJsen*< Ölfrüchte .».» ,, 

56 

78 

Ul 

167 

250 


.30 Zuckerrüben 

13 

32 

31 

25 

20 

an 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 582 

28n 

2 673 

2 385 

2 078 


32 dar.! Milch », 

tan 

1 317 

1 256 

1 t58 

985 

I» 

w 

A 

33 Schweine- H Ferkel verkauf „ 

378 

480 

472 

379 

.304 

V 

ft 

B 

34 Wald, Sonstiges^! if 

323 

319 

274 

234 

225 


35 Bare Emnahmen 4 , 

3 076 

3 317 

3 149 

2 861 

2 605 


36 Bestandsver., Eigenverbr., Naturall, „ ,, 

170 

128 

130 

117 

106 


37 Betriebsertrag 

3246 

3 446 

3 278 

2 978 

2712 


38Spe2ialaüfw der Bodenproduklion ... 

231 

265 

281 

283 

286 


39 dar,: Schädhngsbekänvpfungsm 

16 

24 

23 

24 

26 


40 Handelsdünger 

164 

197 

212 

210 

212 


41 Spezi alaufwand der ViehhaMung 

646 

893 

920 

899 

851 


42 dar : Futtermittel 

403 

587 

622 

612 

578 

'S 

43 Ärbeilshllfsmittel m 

680 

601 

535 

462 

395 

c 

<v 

44 dar.; Unterhalt g Maschinen u, Geräte 

192 

184 

165 

146 

135 


45 Abschreibung Maschinen 

323 

275 

245 

204 

153 1 

«a 

46 Treibstoffe, öle. Fette 

59 

56 

47 

38 

33 

ft 

V 

47 Sachaufwand ,, 

1 881 

2 056 

2 001 

1 891 

1770 

n 

48 dar.: Unterh. Wirtschaf tsg, u. Grund v, 

78 

64 

56 

53 

57 


49 Abschr. Wirtschaf tsg u, Grün dv, 

71 

87 

86 

75 

59 


50 Belriebssteuent 

51 

52 

50 

51 

49 


Sl Fremdlohnauf wand 

15 

24 

31 

54 

172 


52 Unfallversicherung „ 

18 

Iß 

14 

21 

12 


53 Betrieb saufwand 

1 964 

2 147 

2 097 

2 018 

2 004 


54 Lohnansatz^J „ 

l 80} 

1 229 

689 

625 

334 


55 Arbeitsaufwand^J 

1 833 

1 269 

934 

702 

569 ' 
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Drucksache 7/3211 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Futterbaubetriebe Bundesrepublik Deutschland 


Kennwert Betriebsgröße in haLF 

u 10 

10—20 

20—30 

30—50 

50 u m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

3 975 

4 069 

3 981 

4 059 

3 729 


57 Vieh 

2 583 

2 554 

2 466 

2 213 

1 986 


58 Maschinen und Geräte 

1 449 

1 384 

1 291 

1 083 

774 


59 Umlaufkapita) „ 

1 613 

1 459 

1 105 

983 

837 

'S. 

60 Aktivkapitai 

9 619 

9 466 

8 843 

8 338 

7 326 

> 

61 Aktivkapital DM/ AK 

71 096 

104 716 

132 578 

169 480 

191 276 

< 

62 Maschinenkapital 

10 709 

15 308 

19 355 

22 009 

20 196 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap 

41.3 

43.0 

45.0 

48.7 

50,9 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

41.9 

41.6 

42.5 

39,5 

37,7 


65 Umlaufkapital 

16.8 

15,4 

12.5 

11.8 

U.4 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten ... DM/ha LF 

402 

.381 

431 

582 

670 

z 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten ........ 

537 

416 

333 

325 

178 

aK 

T- B 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

750 

1 699 

2 329 

2 084 

1 527 

— S 

m o 

— m 

69 Fremdkapital^) 

1 690 

2 495 

3 093 

2 991 

2 374 

••B 

70 Guthaben und Forderungen 

716 

568 

481 

398 

449 

■ö 5 

E ^ 

•« 

71 Zinsen — 

72 Zinsen % d. Fremdkap 

120 

7.1 

100 

4.0 

108 

3.5 

117 

3.9 

113 

4.8 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

242 

205 

199 

194 

239 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

l 314 

1 339 

1 227 

1 036 

892 

xt 

75 Betriebseinkommen DM/AK 

9712 

14 807 

18 394 

21 060 

23 288 

r 

76 Arbeitsertrag 

7 224 

11 142 

13 754 

15 129 

16 593 

A 

77 Reinertrag DM/ha LF 

~ 519 

70 

293 

335 

323 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

-5.4 

0.7 

3.3 

4.0 

4.4 


79 Betriebseinkommen DM/Untern 

10 790 

21 397 

30 153 

38 747 

.56 595 


80 “ Fremdlohnaufwand 

265 

639 

1 110 

2 817 

11 686 


81 - Pachtaufwand . , 

236 

754 

1 417 

2 229 

3 987 


82 — Fremdkapitalzinsen 

987 

1 606 

2 672 

4 388 

7 181 

e 

83 Pacht- u. Zinserträge 

115 

189 

345 

517 

935 

6 

84 vom Verpächter getr. Aufw 

9 

40 

79 

173 

454 

« 

85 - Gewinn 

9 425 

18 626 

25 379 

30 004 

35 130 

e 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

8611 

13501 

16 709 

19 42B 

24 939 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

66)4 

10 851 

13 740 

15 389 

17 878 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 148 

1 165 

1 033 

802 

554 


89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

35.2 

33.7 

31.4 

26,8 

20,3 

e* 

3 

90 Eigenkapitalveränderung DM/ha LF 

85 

— 

297 

225 

111 

X 

w» 

b 

r 9 

91 Vergieichsreineinkommen'^) DM/Fam -AK 

9 045 

13 896 

17 075 

19 838 

25 .109 

il» 

92 Vergleichslohn^ „ 

20 407 

21 097 

21 893 

22 490 

24 715 

J 1" 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital'^) 

l 999 

2 654 

2960 

4 026 

7 017 

C X 

94 Summe d. Vergleichsansätze 

22 407 

23 751 

24 853 

26 516 

31 732 

2>S 

95 Abstand^) „ 

- 13 361 

-9 854 

-7 778 

-6 678 

-6423 

> 

96 Abstand»«) % 

-59,6 

-41.5 

-31,3 

-25.2 

-20.2 


97 Gewinn DM/Fam 

98 -t- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit „ 

9 425 
109 

18 626 
318 

25 379 
212 

30 004 
240 

35 130 

89 


99 Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

9 471 

3 348 

1 652 

1 193 

978 


100 > Renten „ 

837 

354 

280 

237 

89 

E 

101 - Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk „ 

69 

50 

94 

61 

13 

^1 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ...... 

19 773 

22 597 

27 428 

31 613 

36 274 

B 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. . DM/Fam -AK 

U 490 

15 216 

17 380 

19 752 

25 150 

B 

e 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

470 

572 

1 082 

1 371 

2 872 

B 

105 — Gesamteinkommen 

20 243 

23 169 

28 511 

32 984 

39 146 


106 Arbeitskr. m. außerbetr Erwerbs!. je Farn 

0,27 

0.11 

0.06 

0,06 

0,03 


107 Haushaltspersonen 

4.1 

4.5 

4,7 

4,7 

5.3 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

6 038 

2 153 

l 161 

1 312 

2 624 


109 Sonstige persönliche Steuern „ 

13 

23 

34 

89 

271 

e 

z ^ 
l? 

110 Persönliche Steuern *, 

6 052 

2 176 

l 194 

1 400 

2 695 

X® 

111 Vermögensabgabe „ 

5 

39 

83 

168 

458 

u « 

1 12 Kranken-, Renlenvers., Allerskasse . „ 

1 203 

1 843 

2 222 

2 656 

3 022 

■ö 2 
« 0 

113 Lebensversicherung „ 

202 

398 

557 

862 

1 328 

B. 

114 Altenteil (baru. unbar] .v, „ 

1 064 

l 097 

1 171 

1 352 

1 992 


115 Renten") DM/ha LF 

842 

446 

310 

235 

204 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland Wirtschaftsjahr i$73/?4 


Ver ed e tu ng sbetrt e be 


Kennwert ßelnebsgräfle in haLF 

u, 10 

10^20 

20—30 

30—50 


I Zahl der Betriebe 

17 

96 

81 

49 


2 Standardbetriebseinkoramen 1000 OM/Betr- 

12.1 

2B,0 

45,0 

61,8 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

7,88 

15,11 

24.65 

37.30 


4 darunter: Pachlland % 

35p9 

3T5 

29.2 

27.0 


5 Vergleichs wert DM/ha LF 

1 169 

1 450 

1 425 

1 233 


6 AK-Besaiz ....„ AK/100 ha LF 

14.33 

9,03 

6,62 

5,45 

c 

7 darunter: FamlÜcnarheliskräfte * % 

87,4 

93.0 

07,3 

75,2 

2 

8 AK je Betrieb AK/Beir. 

1J3 

L36 

1,63 

2,03 

2 

9 Dauergrünland % LF 

22.1 

17.1 

12,4 

163 


10 Hackfrüchte % AF 

8,2 

7.6 

7*2 

4,6 

•■a 

11 Ackerfulter 

4,9 

4,6 

3,2 

4.3 

iL 

12 Rindvieh.. GV/!OOhaLF 

14.1 

21.7 

16*3 

20,3 


13 dar: Milchkühe 

2,7 

9,8 

5,3 

5.7 


14 Schweine 

140,9 

134,8 

V46,2 

132.3 


iSSonsl. Vieh 

6,6 

0,8 

L4 

0t4 


16 Nutzvieh 

161.7 

157,3 

163,9 

153,0 


17 Getreide dVha 

39,2 

39.7 

40,8 

39,4 

- s 

18 Kartoffeln 

223 

265 

280 

265 

P OS 

08 = 

19 Zudcerrüben 

0 

455 

427 

415 


20 Milchleisfung .... kg/Kuh 

3 077 

4 075 

4 050 

4 008 


21 Legeleistung.. Stck/ Legehenne 

200 

196 

210 

202 


22 Bodenzukaufe DM/ha LF 

0 

158 

226 

44 

B 

0 

23 Wirtschaftsgebäude ,, 

5S3 

396 

647 

494 

C 

24 Maschinen und Geräte ,* 

740 

450 

433 

484 

? 

25 Vieh 

B 

22 

181 

93 

e 

26 Brutioinvesütiotien 

1 301 

1 026 

1 487 

1 117 


27 Netloinvestitionen 

745 

99 

944 

725 


28 Bodenerzeugnisse , — 

459 

470 

619 

552 


29 dar. : Gelreide.Hülsen-.Olfrüchte . »» 

347 

217 

369 

413 


30 Zuckerrüben 

0 

105 

123 

66 

Dl 

31 Tierische Erzeugnisse 

fi ISO 

6 708 

6 627 

6 40ä 


32 dac.: Milch „ 

19 

167 

82 

06 

0 

3 3 Sch we ine Fer k e 1 ver k a ul * , , ^ ... 

5 254 

5 180 

5 691 

5 117 


34 Wald, Sonstiges^) 

430 

435 

536 

340 


35 Bare Einnahmen DM/ha LF 

7069 

7613 

7781 

7299 


36 Bestandsver.p Eigen Verb r.» Naturali. 

115 

106 

233 

156 


.37 Betrtebsertrag — .» 

7 184 

7719 

S 0I4 

7 455 


38 Speztalaufw, der Bodenproduklion 

332 

373 

407 

376 


39 dar.: Schädling sbe kämpf ungsm. ....... „ 

40 

55 

52 

54 


40 Handelsdünger 

203 

234 

251 

225 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung 

3 15i 

3 704 

4 181 

4 169 


42 dar.: Futtermittel 

2 461 

2 880 

2 921 

2 747 

TJ 

43 Arbeitshilfsmittel „ 

988 

872 

783 

624 

E 

44 dar.: Unterhai tg Maschinen u, Geräte 

305 

246 

244 

188 

"5 

45 Abschreibung Maschinen m 

397 

361 

323 

249 

r* 

PI 

JQ 

46 TreibstcffCp öle. Feite „ 

73 

62 

54 

62 

tr 

47 Sachaufwand 

5 158 

5 479 

5 673 

5 506 

m 

48 dar.: Unlerh. Wirtschaftsg- u. Grundv. ,, 

140 

122 

144 

BO 


49 Abschr. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

159 

134 

136 

113 


50 Belnebssteuern 

114 

70 

89 

61 


51 FremdJuhnaufwand ,, 

75 

48 

94 

121 


52 Unfallversicherung 

25 

18 

19 

15 


53 Beiriebsaufwand 

3 381 

S614 

6 076 

5 703 


54 Lohnansalz') .... ,,..„*,....-*...-.„...-.. 1 «..» 

1 661 

1 233 

859 

630 


55 Arbeitsaufwand'* 1 

1 760 

1 399 

973 

766 


Etläucaniftg liei Fti&tiAteia aut 114 


310 
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Wirtschaltslahr 1973/74 Veredelungsbetriebe 


Bundesrepublik Deutschland 

Kennwert Betriebsgröße in ha LF 

u 10 

10—20 

20—30 

30—50 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude DM/ha LF 

4 362 

4 678 

4 511 

4 198 


57 Vieh 

2 456 

2 387 

2 484 

2 321 


58 Maschinen und Gerate ,« 

2 068 

l 794 

1 753 

1 386 


59 Umlaufkapilal 

3 180 

3 187 

2 754 

2 477 

<« 

'a 

IQ 

60 Aktivkapital „ 

12 066 

12 046 

11 503 

10 381 

> 

61 Aklivkapitai DM/AK 

84 204 

133 403 

173 764 

190 484 

< 

62Maschinenkdpital .. 

14 430 

19 866 

26 484 

25 425 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

36.2 

38.8 

39.2 

40.4 


64 Vieh u. Maschinenkapital 

37.5 

34.7 

36,8 

35,7 


65 Umlauf kapital 

26,4 

26.5 

23,9 

23,9 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten .. DM/ha LF 

587 

613 

1 016 

9B4 

s 

41 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

77 

613 

465 

327 

B ^ 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

2,500 

3 096 

3 571 

2 789 

mlS. 

% U 

69 Fremdkapital’) 

3 164 

4 322 

5 052 

4 100 


70 Guthaben und Forderungen 

874 

772 

875 

596 

1 = 

71 Zinsen 

157 

175 

206 

161 


72 Zinsen % d. Fremdkap. 

5.0 

4,1 

4.1 

3.9 


73 Pacht DM/ha Pacht« 

274 

276 

261 

246 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 902 

2 170 

2 052 

1 888 

A 

75 Betriebseinkommen DM/ AK 

13 274 

24 033 

30 990 

34 641 


76 Arbeitsertrag 

10 327 

19 364 

24 909 

27 975 

ffi 

77 Reinertrag DM/ha LF 

142 

871 

1 079 

l 122 


78 Reinertrag % d Aktivkap. 

1.2 

7,2 

9.4 

10,8 


79 Betriebseinkommen DM/Untem 

14 987 

32 796 

50 569 

70 423 


80 — Fremdlohnaufwand 

786 

989 

2 804 

5 082 


81 — Pachtaufwand 

855 

1272 

l 737 

2 371 


82 — Fremdkapitalzinsen 

1 377 

2 647 

5 092 

6 036 

B 

V 

83 Pacht- iL Zinserträge 

477 

945 

821 

743 

E 

84 + vom Verpächter getr. Aufw „ 

196 

127 

185 

28 

t» 

e 

85 * Gewinn „ 

12 642 

28 960 

41 942 

57 706 

2L 

86 Gewinn DM/Fam.- AK 

12 806 

22 814 

29 439 

37 733 

c 

87 Arbeitsertrag Unternehmen „ 

10 556 

19 909 

25 771 

32 641 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 605 

1 916 

1 702 

1 547 

o> 

89 Gewinnrate Gew. % d. Untern. -Ertr. 

22.1 

24.6 

21.1 

20.7 

E 

3 

e 

90 Eigenkapitai Veränderung , 4 ......... DM/ha LF 

672 

257 

598 

566 

£ 

91 Vergleichsreineinkommen*) . DM/Fam -AK 

13 073 

23 139 

29 738 

37 948 

« Sw 
1 e ) 

92 Vergleichslohn’) 

19 556 

21 222 

21 960 

22 377 

1 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

2 249 

2 898 

3 667 

5 046 

B 

S 

±1 

94 Summe d. Vergleichsansatze „ 

21 806 

24 120 

25 626 

27 423 

0»4 

s » 

95 Abstand^) 

-8 733 

- 981 

4 112 

10 523 

> 

96 Abstand*®) % 

-40,0 

-4.1 

16.0 

38.4 


97 Gewinn DM/Fam. 

12 642 

28 960 

41 942 

57 706 


98 4- Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

l 239 

352 

181 

1 029 


99 Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

7 799 

4 600 

1 858 

898 

% 

100 Renten ,» 

63 

254 

71 

74 

s 

101 —Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigk .... 

170 

237 

195 

217 

fl» 

4» 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

21573 

33 928 

43 857 

59 490 

E 

JS 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.- AK 

15 388 

24 290 

29 512 

37 946 

c 

» 

104 sonstige Einkünfte DM/Fam. 

l 963 

1 020 

1 325 

4 506 

B 

105 » Gesamteinkommen 

23 536 

34 948 

45 182 

63 996 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. .. je Farn. 

0.41 

0,13 

0,06 

0,04 


107 Haushaltspersonen 

4.2 

4.5 

4.7 

4,5 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

4 941 

3 267 

2 288 

2 675 


109 Sonstige persönliche Steuern 

6 

56 

209 

232 

B 

5 B 

3 1? 

Al ^ 

110 Persönliche Steuern „ 

4 947 

3 323 

2 497 

2 907 

•J W 

U3 ^ 

x“ 

1 1 1 Vermögensabgabe 

0 

41 

217 

201 

u e 

1 12 Kranken-, Renlenvers., Alterskasse ... „ 

1 116 

2 105 

3 005 

2 932 

£ S 

1 13 Lebensversicherung 

410 

635 

691 

1 600 

0. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

398 

819 

920 

1 515 


IIS Renten«*) .............. DM/ha LF 

328 

352 

243 

264 
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Deutscher Bimdesiag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland Wirtschaftsjahr 1973/74 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 


Kennwert Bolriebsgrööe in ha LF 

u. 10 

10—20 

20—30 

30—50 

50 u. m. 


1 Zahl der Betriebe 

56 

444 

533 

408 

115 


2 Standordbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

9.7 

21.1 

29.8 

42,3 

70.4 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

8,31 

15,97 

24,44 

38,03 

67,48 


4 darunter: Pacht land % 

19.8 

30.1 

33,6 

33,8 

26,1 


5 Vergleichswert DM/ha LF 

1 291 

1 359 

1 298 

1 217 

l 300 


6 AK-Besat 2 AK/lOO ha LF 

14,22 

9.25 

7.16 

5,06 

4.41 

o 

e 

7 darunter; Familienarbeitskräfte % 

98,9 

96.5 

91,8 

82,8 

48,8 

• 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

1.18 

1.48 

1.75 

1.92 

2.98 

* 

9 

9 Dauergrünland % LF 

30,5 

29,5 

32,0 

31.1 

31,4 

m 

10 Hackfrüchte % AF 

14.4 

16.7 

14,3 

11.0 

10,6 

S 

m 

1 1 Ackerfutter „ 

9.9 

12.6 ^ 

12.1 

11,4 

10,4 


12 Rindvieh GV/tOO ha LF 

90,0 

94,9 

89.9 

82,7 

78.8 


13 dar.: Milchkühe m 

55,7 

50.8 

47.2 

38,4 

32,3 


14 Schweine „ 

48,6 

44.4 

37,2 

32.8 

30.1 


15 Sonst. Vieh 

0.8 

0.2 

0.4 

0.4 

0.8 


16 Nutzvieh 

139.3 

139.5 

127,5 

115,9 

109,7 


17 Getreide ....; dt/ha 

39.6 

40,0 

39.1 

38.4 

38,9 

|| 

10 Kartoffeln 

249 

254 

248 

243 

241 


19 Zuckerrüben 

505 

475 

441 

431 

436 

•J « 

20 Milchleistung kg/Kuh 

3513 

3 683 

3 920 

4 050 

4 399 


21 Legeleistung Stck/Legehenne 

169 

191 

196 

180 

187 


22 Bodenzukäufe DM/ha LF 

15 

54 

137 

144 

8 

e 

fc 

23 Wirtschaftsgebäude „ 

250 

169 

240 

220 

254 

o 

24 Maschinen und Geräte 

396 

397 

346 

332 

278 

« 

25 Vieh ,, 

-41 

13 

54 

43 

19 

> 

e 

26 Bruttoinvestitionen 

621 

633 

777 

738 

559 


27 Nettoinvestitionen ..... „ 

110 

187 

396 

396 

274 


28 Bodenerzeugnisse „ 

419 

567 

488 

464 

556 


29 dar.: Getreide, Hülsen -.Ölfrüchte 

141 

184 

201 

272 

370 


30 Zuckerrüben „ 

43 

147 

123 

90 

110 

9 

31 Tierische Erzeugnisse „ 

3 168 

3410 

3 008 

2714 

2 822 

£ 

32 dar.: Milch 

768 

771 

770 

659 

613 

ja 

33 Schweine-, Ferkel verkauf 

1 756 

l 667 

1 450 

1 323 

1 466 

jt 

T 

OB 

34 Wald, Sonstiges^) 

252 

287 

279 

290 

294 


35 Bare Einnahmen 

3 839 

4 265 

3 774 

3 469 

3 673 


36 Bestandsver., Eigen verhr.. Naturall. .. .. 

114 

121 

138 

105 

57 


37 Betriebsertrag „ 

3 953 

4 386 

3 913 

3 574 

3 730 


38 Spezialaufw, der Bodenproduktion ... 

301 

361 

349 

348 

379 


39 dar.: Schädlmgsbekämpfungsm 

37 

46 

44 

42 

49 


40 Handelsdünger ^ 

198 

239 

236 

241 

256 


41 Spezialaufwand der Viehhaltung 

1 041 

J 379 

1 244 

1 212 

1 406 


42 dar.! Futtermittel „ 

713 

946 

839 

765 

882 

■9 

43 Arbeitshilfsmittel .. 

812 

702 

601 

524 

478 

e 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte 

228 

212 

181 

164 

171 

9 

45 Abschreibung Maschinen „ 

373 

315 

274 

230 

179 

« 

m 

A 

46 Treibstoffe. Oie, Fette 

69 

60 

54 

44 

42 

e 

47 Sachaufwand 

2 600 

2 744 

2 471 

2 338 

2 549 


48 dar.: Unlerh. Wirtschafisg. u Grundv. ,, 

151 

76 

63 

60 

70 


49 Abschr. Wlrtschaftsg. u. Grundv. 

106 

91 

89 

73 

73 


50 Betnebssteuern ,, 

85 

61 

54 

54 

54 


51 Fremdlohnaufwand 

17 

28 

44 

76 

260 


52 Unfallversicherung „ 

23 

20 

18 

16 

13 


53 Betriebsaufwarid 

2 725 

2 853 

2 587 

2 484 

2 876 


54 Lohnansatz^) 

1 973 

1 283 

945 

628 

390 


55 Arbeitsaufwand^) „ 

2 013 

1 331 

1 007 

720 

663 
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Drucksache 7/3211 


WirUchaftsjahr 1973/74 Landwirtschaftliche Gemlschtbetiiebe Bundesrepublik Deutschland 


Kennwert ^ ^ Betriebsgröße in haLF 

u. 10 

10—20 

20—30 

30—50 

50 u. m. 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 355 

4 494 

4 224 

4 140 

3 793 


57 Vieh 

58 Maschinen und Geräte 

2 199 

1 775 

2 208 
l 595 

2 021 

1 440 

1 839 

1 243 

1 744 

952 


59 Umlaufkapital 

2 224 

t 956 

1 411 

1 233 

t 195 

“m 

a 

60 Aktivkapitdl 

10 553 

10 254 

9 096 

8 455 

7 683 

> 

61 Aktivkapital DM/AK 

74 214 

110 850 

127 042 

167 091 

174 219 

< 

62 Maschinenkapilal 

12481 

17 247 

20 112 

24 570 

21 583 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap 

41,3 

43.8 

46,4 

49.0 

49.4 


64 Vieh u Maschinenkapital „ 

37,7 

37.1 

38,1 

36.5 

35,1 


65 ümlaufkapitttl ...; 

21.1 

19.1 

15,5 

14,6 

15,5 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten .. DM/ha LF 

407 

392 

470 

586 

705 

s 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

295 

432 

316 

281 

204 

c 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

564 

l 816 

2 234 

1 833 

1 159 

^ i; 

£ 
m u 

~ e 

69 Fremdkapital*) 

1 265 

2 640 

3 020 

2 700 

2 069 

ä«- 

70 Guthaben und Forderungen 

621 

645 

520 

474 

498 

1 = 

71 Zinsen 

61 

94 

109 

in 

111 


72 Zinsen % d. Fremdkap 

4.8 

3.6 

3,6 

4,1 

5,4 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

243 

240 

214 

201 

234 


74 Bethebseinkommen DM/ha LF 

1 268 

1 581 

1 388 

1 182 

1 126 

X 

75 Betnebseinkommen DM/ AK 

8 916 

17 097 

19 387 

23 351 

25 544 


76 Arbeitsertrag 

6319 

13 217 

14 941 

17 503 

19 446 

a 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 745 

250 

381 

461 

463 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

-7.1 

2.4 

4.2 

5.5 

6,0 


79 Betnebseinkommen DM/Uniem 

10 534 

25 249 

33 920 

44 94 t 

76 019 


80 — Fremdlohnaufwand 

328 

769 

1 526 

3 504 

18 407 


81 - Pachtaufwand 

375 

1 108 

1 651 

2 490 

3 483 


82 — Fremdkapttalzinsen .. ... ^ . 

509 

1 509 
331 

2 675 
394 

4 254 
692 

7 538 

1 395 

c 

83 Pacht- u. Zinserträge „ 

97 

E 

84 vom Verpachter geti. Aufw 

20 

86 

99 

237 

175 

« 

s 

85 = Gewinn 

9 439 

22 279 

28 562 

35 622 

48 161 


86 Gewinn DM/Fam.-AK 

8 080 

15 627 

17 791 

22 352 

33 194 

e 

D 

87 Arbeitsertrag Unternehmen ,, 

5 869 

12 869 

14 890 

18 029 

24 825 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 136 

1 395 

1 169 

937 

714 


89 Gewinnrate Gew. % d Untem.-Erlr 

28,7 

31,7 

29,7 

26.1 

19,0 

3 

90 Eigenkapitalverändening DM.'lia LF 

- 161 

182 

373 

338 

216 

X 

w 

» 

2 O» 

91 Vergleichsreineinkommen^l DM/Fam -AK 

8 505 

16 025 

18 216 

22 784 

33 706 

* e 

g aO 

92 Vergletchslohn’^l 

20 672 

21 043 

21 773 

22 347 

24 603 

B X ^ 

1 t- 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

2 210 

2 752 

2 905 

4 299 

8416 

*** WO 

- 51 

94 Summe d. Vergleichsansatze 

22 883 

23 795 

24 678 

26 645 

33 020 

a«r 

95 Abstand’*) 

- 14 377 

-7 770 

-6 462 

-3861 

687 

> 

96 Abstand '») % 

-62,8 

-32,7 

-26,2 

-14.5 

2,1 


97 Gewinn DM/TFam 

9 439 

22 279 

28 562 

35 622 

48 161 


98 -h Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

562 

361 

392 

286 

38 


99 + Einkünfte aus unselbst Tätigk 

3 159 

2 652 

1 802 

1 321 

293 


100 + Renten 

1 498 

298 

205 

175 

333 

i 

101 — Aufw. f. sei bst. /unselbst Tätigk 

83 

72 

137 

190 

19 

«) 

102 Einkommen aus Erwerbstätigkeil 

14 575 

25 517 

30 824 

37 214 

48 806 

e 

X 

1 03 Einkommen aus Erwerbstät DM/Fam - AK 

11 260 

16 740 

18 324 

22 576 

33 420 

s 

» 

104 -1- sonstige Einkünfte DM/Fam. 

527 

1 008 

1 571 

2 432 

2 846 

s 

D 

105 = Gesamteinkommen 

15 101 

26 .525 

32 .395 

39 646 

51 651 


106 Arbeitskr. m. außerbelr. Erwerbst . je Farn 

0,13 

0,10 

0,08 

0.05 

0,01 


107 Haushaltspersonen 

3.9 

4.8 

5,0 

4.9 

4.2 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

2 002 

1 793 

1 298 

1 668 

3 398 


109 Sonstige persönliche Steuern „ 

28 

42 

49 

127 

435 

e 

« g, 

1 10 Persönliche Steuern 

2 030 

1 836 

1 347 

1 796 

3 833 

a| 

X« 

1 1 1 Vermögensabgabe 

14 

54 

78 

240 

768 

(j • 

i5 

112 Kranken-, Renlenvers., Alterskasse 

1 350 

2 156 

2 340 

2718 

3 360 

« o 

1 13 Lebensversicherung 

238 

457 

496 

797 

1 824 

o. 

1 14 Altenteil (bar u. unbar) 

400 

875 

929 

1 034 

1 857 


115 Renten**) DM/ha LF 

313 

356 

247 

177 

179 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland 


Wirtscbaftsiabr 1973/74 


Betriebsfonnen insgesamt 


Kennwert ßetriebsgröÖe in , ba LF 

5—7,5 

7,5—10 

10—15 

15^20 

20—25 


1 Zahl der Betriebe 

50 

143 

648 

1 157 

1 305 


2 StandardbetTiebseinkomineTi 1000 DM/Betr. 

6.5 

9,2 

15.0 

21,2 

26,2 


3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 

6,61 

B,85 

12,83 

17.72 

22,4! 


4 daninterr Pachüand % 

14.8 

19,3 

24,9 

28,9 

32,0 


5 VergleJcbswert DM/ha LF 

1 154 

1 178 

1 281 

1 263 

1291 


f) AK-Besatz AK/100 ha LF 

14,20 

13,53 

10,62 

8,55 

7,30 

e 

7 darunter: Famiiienarbeitskrälte ........ % 

97,7 

97,8 

95,7 

94.6 

92J 

'S 

8 AK je Betrieb AK/Betr. 

0,94 

1,20 

L36 

1,52 

1,64 

« 

3 

9 Dauergrünland % LF 

48,1 

4 t, 6 

43.5 

42,7 

42,6 

s 

10 Hackfrüchte % AF 

13,3 

11.9 

15,4 

13,3 

12,9 

41 

1 1 Ackerfutter m 

13,6 

11,6 

14,1 

16.5 

15,4 


12 Rindvieh GV/lOO ha LF 

118,0 

99.0 

113.0 

115.1 

112,9 


13 dar,: Miichkiihe w,.......,,*.. +, 

75,0 

58,7 

66,3 

64,2 

60.4 


14 Schweine „ 

29,0 

36.3 

29.4 

28.1 

24,9 


15 Sonst, Vieh 

0,0 


0,3 

0,3 

0,6 


16 Nutzvieh .............................................. „ 

146.0 

138.4 

142.7 

143,5 

138,3 


17 Getreide dl/ha 

36,6 

37,5 

38,3 

394 

39,0 

1 E 

18 Kartoffeln „ 

238 

245 

246 

246 

250 


19 Zuckerrüben 

56t 

476 

489 

483 

465 

•£ * 
£-1 

20 Milchleistung kg/Küh 

3309 

3 510 

3 677 

3 789 

3 899 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

1?S 

190 

182 

191 

198 


22 Bodejizukäufe DM/ha LF 

0 

56 

47 

56 

67 


23 Wirtschaftsgebäude 

333 

235 

178 

195 

237 

_e 

24 M aschinen und G eräte 

321 

339 

342 

377 

337 


25 Vieh 

-32 

-5 

-12 

34 

5t 

V 

> 

£ 

26 Bmtloinvestihonen 

622 

625 

555 

662 

692 


27 Nettoinvestitionen ,, 

197 

161 

114 

221 

307 


28 Bodenerzeugmsse ,, 

307 

365 

498 

475 

460 


29 dar.: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

132 

162 

160 

185 

200 


30 Zuckerrüben 

25 

60 

110 

124 

126 

3' 

31 Tierische Erzeugnisse 

2 797 

3 089 

3 119 

3 062 

2 875 

k. 

32 dar.: Milch „ 

967 

814 

990 

1 006 

991 

V 

'S 

33 Schweine-, Ferkelverkaui ,, 

961 

1 466 

1 135 

l 085 

981 

Bl 

34 Watdj Sonstiges^) ,i 

290 

310 

337 

308 

303 


35 Bare Einnahmen ................................ „ 

3 393 

3 764 

3 953 

3 B46 

3 638 


36 Bestandsver., Eigenverbr.. NaturaJl. „ „ 

149 

114 

97 

119 

128 


37 Betriebsertrag 

3 542 

3 878 

4 050 

3 965 

3 766 


38 Spezlalaufw. der Bodenpraduktlon ... ,, 

236 

263 

319 

323 

327 


39 dar.: Schädlingsbekämpfungsm 

21 

29 

38 

3? 

37 


4Ü Handelsdünger - * 

165 

188 

215 

221 

228 


41 Spezifllaufwand der Viehhaltung 

030 

1 036 

1 152 

1 174 

1 136 


4 2 d ar. i Futtbrmi ttel 

601 

687 

785 

797 

760 

■er 

43 Arbeitshllfsnimel 

757 

747 

695 

631 

588 


44 dar,: Unterhaltg Maschinen u. Geräte „ 

221 

206 

213 

188 

180 , 


45 Abschreibung Maschinen ,, 

335 

343 

308 

288 

266 

Ä 

46 Treibstoffe, öle. Fette 

72 

65 

63 

57 

52 

V 

4? Sachaufwand 

2 263 

2 442 

2 483 

2 423 

2 334 

K 

48 dar.T Unierh. Wirtschaftsg. u. Grundv. „ 

10? 

99 

79 

67 

64 


49 Abschr. Winschaftsg. u. Gnindv ,, 

90 

92 

87 

90 

83 


50 Betriebssteuern i, 

79 

79 

62 

54 

55 


51 Fremdlohnaufwand 

5 

24 

33 

32 

36 


52 Unfallversicherung 

24 

19 

19 

18 

17 


53 Betriebsaufwand i» 

2 370 

2 565 

2 598 

2 532 

2 444 


54 Lohnansatz^l ,, 

1 854 

1 816 

) 428 

1 145 

968 


55 Arbeitsaufwand^! „ 

1 883 

1 859 

l 481 

1 195 

1 022 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Wlrtscbaitsjahr 1973/74 Betrlebslormen insgetaml Bundesrepobllk Deutschland 


Kennwert Betriebsgröße tn ha LF 

5—7.5 

7.5—10 

10—15 

15—20 

20—25 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 261 

4 134 

4 381 

4 329 

4 222 


57 Vieh 

2 332 

2 198 

2 277 

2 291 

2211 


58 Maschinen und Geräte 

1 520 

1 626 

1 505 

1 465 

1 391 


59 Umiaufkapital „ 

1 890 

1 984 

1 823 

1 670 

1 321 

5 

a 

60 Aktivkapital 

10 003 

9 945 

9 986 

9 755 

9 145 


61 Aktivkapital DM/ AK 

70 446 

73 500 

94 030 

114 093 

125 272 

M 

< 

62 Maschinenkapital 

10 704 

12 036 

14 173 

17 134 

19 060 


63 Boden u. Gebäudekapital % des Aktivkap. 

42.6 

41.6 

43.9 

44.4 

46.2 


64 Vieh u. MaschinenkapitaJ 

38.5 

38.5 

37,9 

38,5 

39.4 


65 Umlaufkapital 

18.9 

19,9 

18,3 

17.1 

14.4 


66 Ktuzfristige Verbindlichkeiten 4«. DM/ha LF 

743 

333 

391 

455 

466 

e 

V 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten „ 

533 

388 

452 

411 

359 

B 

68 Langfristige Verbindlichkeiten 

644 

1 202 

1 484 

1 948 

2 234 

r*ii ^ 

69 Fremdkapital*) „ 

1 920 

1 923 

2 328 

2 814 

3 059 

ä«- 

70 Guthaben und Forderungen 

626 

646 

669 

578 

541 

1" 

71 Zinsen „ 

153 

95 

96 

112 

115 

tt 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

8.0 

5.0 

4.1 

4,0 

3.7 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

233 

247 

237 

226 

217 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 201 

1 357 

1 505 

1 483 

1 377 


75 Betriebseinkommen DM/AK 

8 457 

10 027 

14 170 

17 340 

18 859 


76 Arbeitsertrag 

5 992 

7 455 

10 879 

13 347 

14 474 

ea 

77 Reinertrag DM/ha LF 

- 682 

- 502 

24 

288 

354 


78 Reinertrag % d Aktivkap 

-6.8 

-5,1 

0.2 

3.0 

3.9 


79 Betriebseinkommen DM/Unlern 

7 944 

12 010 

19 305 

26 274 

30 853 


80 - Fremdlohnaufwand 

190 

379 

676 

880 

1 224 


81 — Pachtaufwand „ 

248 

408 

748 

1 111 

1 494 


82 — Fremdkapitalzinsen „ 

1 014 

861 

1 233 

1 990 

2 586 

c 

83 -1- Pacht* u. Zinserträge 

163 

433 

327 

265 

354 

e 

84 -h vom Verpächter getr. Aufw 

9 

44 

60 

66 

102 

e 

85 *» Gewinn „ 

6 663 

10 839 

17 035 

22 625 

26 004 

C 

* 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

7 263 

9 254 

13 070 

15 780 

17 139 

B 

;;2 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

5 300 

7 238 

10 615 

13 015 

14 299 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 007 

1 224 

1 328 

1 277 

1 160 

Ot 

89 Gewinnrate Gew. % d Untern. -Ertr. 

28,2 

31,2 

32,6 

32.1 

30,7 

e 

90 Eigenkapital Veränderung DM/ha LF 

213 

-7 

— 

194 

28B 

JB 

u 

& 

2 » 

91 Vergleichsreineinkommen*) DM/Fam.-AK 

7 738 

9 610 

13 466 

16160 

17 514 

il» 

92 Vergleichslohn^ 

20 040 

20 502 

20 969 

21 145 

21 799 

g u» 

o S- 

93 Zinsansatz f . Eigenkapttal*) 

1 963 

2 011 

2 464 

2 777 

2 843 

^ n ^ 

C « 

— u c 

94 Summe d Vergleichsansätze „ 

22 003 

22 512 

23 432 

23 921 

24 642 


95 Abstand*) „ 

-14 264 

-12 903 

-9 966 

-7 761 

-7 128 

> 

96 Abstand»®) % 

-64,8 

-57.3 

-42.5 

-32.4 

-28,9 


97 Gewinn DM/Fam. 

6 663 

10 839 

17 035 

22 625 

26 004 


98 -^Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

260 

530 

421 

261 

232 


99 -F Einkünfte aus unselbst. TäUgk. 

11 274 

6 320 

4 168 

2 549 

1 747 

4i 

100 -»-Renten 

995 

682 

301 

307 

304 

i 

101 — Aufw. !. selbst. /unselbst. Tätigk 

46 

68 

73 

49 

97 


102 Einkommen aus Erwerbslätigkeit 

19 146 

18 303 

21 852 

25 693 

28 191 

E 

X 

103 Einkommen aus Erwerbstät. .. DM/Fam.-AK 

15 799 

13 093 

15 191 

16 885 

17817 

c 

ft 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam 

672 

622 

598 

795 

1 258 

B 

13 

105 = Gesamteinkommen 

19 818 

18 925 

22 450 

26 488 

29 450 


106 Arbeitskr. m. außerbetr Erwerbst. . je Farn 

0,29 

0.23 

0.14 

0,09 

0,06 


107 Haushaltspersonen ». 

4.2 

4.0 

4.2 

4.7 

4.8 


108 Einkommensteuer DM/Fam. 

7 145 

4 031 

2 716 

1 756 

1 324 


109 Sonstige persönliche Steuern 

9 

19 

36 

33 

58 

fl 

110 Persönliche Steuern „ 

7 154 

4 050 

2 752 

1 789 

1 382 

X® 

111 Vermögensabgabe „ 

6 

7 

33 

66 

97 

V ft 

?5 

1 12 Kranken-. Renten vers., Alterskasse 

998 

l 303 

1 831 

2 006 

2 224 

M O 

113 Lebensversicherung „ 

201 

274 

407 

457 

529 

ft 

a 

114 Altenteil (bar u. unbar) 

759 

878 

663 

l 092 

1 120 


115 Renten") DM/ha LF 

746 

645 

437 

401 

325 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland 


Wirtschaftsjahr 1973/74 


Betiiebsformen Insgesamt 


Kennwert Betriebsgröße in ha LF 

25—30 

30—50 

50—75 

75—100 

üb. 100 


1 Zahl der Betriebe 

l 041 

2 140 

693 

177 

133 


2 Standardbetriebseinkommen 1000 DM/Betr. 

30,6 

40,0 

59.3 

84,6 

147,4 


3 Landwirtschaitüch genutzte Flüche ha 

27.28 

37,96 

59,65 

85,10 

153.43 


4 darunter: Pachtland % 

33.7 

33.7 

27,7 

31.3 

40.0 


5 Vcrgleichswert DM/ha LF 

1 242 

l 311 

1 462 

1 566 

1 622 


6 AK-Besatz AX/lOO ha LF 

6,25 

4,96 

3,95 

3,49 

3.27 

o 

c 

7 darunter: Famillenarbeltskrafte % 

89.8 

81,2 

59.7 

40,7 

21.1 

9 

8 AK je Betrieb AK/Betr, 

1.71 

1,88 

2,36 

2,97 

5,02 

« 

e 

3 

9 Dauergrünland % LF 

42,4 

38,0 

29,7 

18,6 

12,5 

m 

lOHackirüchte - % AF 

12.1 

11.1 

11,8 

13,5 

14,8 

m 

1 1 Ackerfutter .. 

15.7 

13,0 

9.6 

7.J 

3.6 

u 

12 Rindvieh GV/lOOhaLF 

107.9 

93,2 

66.6 

40.7 

29.1 


13 dar : Milchkühe — 

55,9 

45.5 

28,2 

14.2 

10.0 


14 Schweine „ 

22.8 

19.3 

16,0 

14,9 

7.4 


15 Sonst. Vieh .. 

0,5 

0.6 

0.8 

0.7 

LI 


16 Nutzvieh „ 

131,2 

113.1 

83.3 

56.3 

37,6 


17 Getreide dt/ha 

38.3 

38.2 

39.3 

41.1 

43.4 

1 • 

18 Kartoffeln 

247 

240 

244 

269 

267 

i 

»2 

19 Zuckerrüben 

455 

446 

443 

456 

422 


20 Milchleistung kg/Kuh 

4 006 

4 111 

4 269 

4 217 

4 761 


21 Legeleistung Stck/ Legehenne 

194 

189 

193 

182 

179 


22 Bodenzukaufe DM/ha LF 

146 

141 

66 

16 

13 

e 

e 

23 Wirtschaftsgebäude 

220 

193 

137 

78 

84 

o 

24 Maschinen und Geräte 

327 

303 

280 

276 

225 


25 Vieh 

62 

46 

28 

3 

-13 

> 

e 

26 Brutto! nvestiUonen 

755 

684 

511 

373 

308 


27 Nettoinvestitionen 

398 

358 

234 

138 

82 


28 Bodenerzeugnisse «* 

478 

570 

888 

1 262 

1 492 


29 dar.: Getreide, Hülsen-, Ölfrüchte 

232 

338 

557 

816 

983 


30 Zuckerrüben 

120 

131 

208 

301 

323 


31 Tiensche Erzeugnisse 

2 673 

2 405 

I 917 

1 593 

1 028 

£ 

32 dar.: Milch v*^ »• 

948 

601 

522 

261 

207 

V 

« 

ja 

33 Schweine-, Ferkelverkauf „ 

<>20 

843 

783 

760 

390 

♦ 

X 

n 

34 Wald. Sonstiges^) .. 

281 

271 

275 

277 

340 


35 Bare Hinnahmen „ 

3 432 

3 245 

3 080 

3 131 

2 859 


36 Bestandsver.. Eigenverbr.. Naturall 

123 

99 

53 

14 

7 


37 Betriebsertrag „ 

3 556 

3 344 

3 133 

3 146 

2 867 


38 Spezialaufw. der Bodenproduktion ... ^ 

332 

344 

393 

436 

501 


39 dar.: Schädhngsbekampfungsm. 

36 

4t 

55 

71 

93 


40 Handelsdünger „ 

231 

234 

255 

267 

294 


4 1 Spezialaufwand der Viehhaltung ,, 

1 080 

1 054 

929 

866 

535 


42 dar,; Futtermittel „ 

728 

678 

572 

526 

298 

•n 

43 Arbeitshilfsmittel „ 

. 555 

503 

449 

431 

413 

c 

■s 

44 dar.: Unterhaltg Maschinen u. Geräte ,, 

169 

157 

145 

145 

150 

3 

45 Abschreibuxig Maschinen 

251 

221 

186 

173 

147 

9 

« 

ja 

46 Treibstoffe, öle. Fette ,, 

48 

43 

39 

39 

39 

r 

X 

47 Sachaufwand „ 

2 232 

2 153 

2 020 

1 969 

1713 

a 

48 dar.; Unterh Wirtschaftsg u. Grundv „ 

59 

57 

67 

64 

60 


49 Abschr Wirtschaftsg. u. Grundv. 

85 

72 

61 

54 

54 


.50 Betriebssteuem „ 

53 

53 

53 

52 

47 


51 Fremdiohnaufwand 

51 

77 

188 

312 

434 


52 Unfallversicherung „ 

15 

19 

15 

16 

15 


53 Betnebsaufwand „ 

2 352 

2 303 

2 275 

2 349 

2 208 


54 Lohnansatz') 

813 

621 

408 

287 

205 


55 Arbeitsaufwand^) 

880 

717 

611 

614 

653 
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Drucksache 7/3211 


WirUchaftslahr 1973/74 Betriebsformen insgesamt Bundesrepublik Deutschland 


Kennwert Betriebsgröße ln ha LF 

25—30 

30—50 

50—75 

75—100 

üb. 100 


56 Boden und Wirtschaftsgebäude .. DM/ha LF 

4 142 

4 285 

4 089 

4 245 

4 392 


57 Vieh 

2 099 

1 809 

1 330 

895 

599 


58 Maschinen und Geräte 

1 332 

1 177 

948 

825 

788 


59 Umlaufkapital i« 

1 224 

1 136 

986 

984 

910 

5 

5. 

60 AkUvkapital .. 

8 796 

8 408 

7 352 

6 949 

6 690 


61 AkUvkapital DM/ AK 

140 737 

169 510 

186 134 

199 114 

204 589 

< 

62 Maschinenkapital „ 

21 307 

23 738 

23 988 

23 630 

24 098 


63 Boden u. Gebäudekapital % des AkUvkap. 

47,1 

51.0 

55,6 

61,1 

65,7 


64 Vieh u. Maschinenkapital ,, 

39,0 

35,5 

31,0 

24,8 

20,7 


65 Umlaufkapital 

13,9 

13,5 

13.4 

14.2 

13,6 


66 Kurzfristige Verbindlichkeiten .. DM/ha LF 

499 

604 

626 

703 

803 

e 

t, 

67 Mittelfristige Verbindlichkeiten 

305 

304 

215 

200 

261 

¥1 

C 

68 Langfrisüge Verbindlichkeiten 

2220 

1867 

1208 

848 

779 

•9 U 

69 Fremdkapital*) 

3 024 

2 776 

2 048 

1 750 

1 844 


70 Guthaben und Forderungen ,, 

490 

456 

465 

463 

516 

-c E 

E " 

71 Zinsen ,» 

109 

117 

105 

101 

127 

«• 

72 Zinsen % d. Fremdkap. 

3.6 

4.2 

5,1 

5.8 

6.9 


73 Pacht DM/ha Pachtfl 

216 

215 

262 

288 

265 


74 Betriebseinkommen DM/ha LF 

1 270 

1 137 

1 061 

1 125 

1 107 


75 Betriebseinkommen DM/AK 

20 325 

22 929 

26 854 

32 221 

33 857 

t: 

76 Arbeitsertrag 

15 399 

16 996 

20 339 

25 252 

26 697 

« 

ce 

77 Reinertrag DM/ha LF 

391 

420 

450 

510 

454 


78 Reinertrag % d Aküvkap. 

4.4 

5,0 

6,1 

7.3 

6.8 


79 Betriebseinkommen DM/Untem. 

34 657 

43 173 

63 276 

95 701 

169 864 


80 — Fremdlohnaufwand * 

1 813 

3 663 

12 118 

27 871 

68 833 


81 - Pachtaufwand 

1 868 

2 548 

3 875 

6 370 

14 678 


82 — Fremdkapitalzinsen ,, 

2 985 

4 461 

6 301 

8 570 

19 478 

e 

83 + Pacht- u. 21inserträge „ 

468 

757 

1 362 

2 915 

3 981 

1 

84 -F vom Verpächter getr. Aufw, 

121 

199 

361 

785 

1 276 

m 

e 

fc 

c 

85 * Gewinn ^ 

86 Gewinn DM/Fam.-AK 

87 Arbeitsertrag Unternehmen 

28 579 

18 672 

15 436 

33 457 

21 869 

17 533 

42 706 

30 334 

23 234 

56 589 

46 826 

35 874 

72 131 

68 136 

47 774 


88 Gewinn DM/ha LF 

1 048 

881 

716 

665 

470 


89 Gewrinniate Gew. % d. Untem.-Ertr, 

29,3 

26.2 

22,7 

20.9 

16,3 

3 

90 Eigenkapitalveranderung DM/ha LF 

370 

293 

160 

128 

152 

iE 

W 

fc 

r Ol 

91 Vergleichsreineinkommen*^) DM/Fam.-AK 

19 033 

22 278 

30 568 

47 348 

68 158 

11? 

92 Vergleichslohn ^ll 

22 003 

22 541 

24 515 

27 002 

31 878 

J f 

93 Zinsansatz f. Eigenkapital*) 

3 218 

4 338 

6 986 

11 181 

19 626 

S ^5 

94 Summe d Vergleichsansätze 

25 221 

26 879 

31 501 

38 183 

51 504 

z » 

95 Abstand*) 

-6 189 

-4 601 

- 932 

9 164 

16 653 

> 

96 Abstand % 

-24.5 

-17,1 

-3.0 

24.0 

32,3 


97 Gewinn DM/Fam 

28 579 

33 457 

42 706 

56 589 

72 131 


98 *f Einkünfte aus selbst. Täügkeit . . 

251 

244 

108 

1 095 

235 


99 + Einkünfte aus unselbst. Tätigk 

1 897 

1 323 

752 

435 

397 


100 Renten „ 

173 

215 

179 

277 

306 

1 

101 -Aufw. f. selbst. /unselbst. Tätigk 

143 

87 

58 

1 036 

116 

m 

y 

1 02 Einkommen aus Erwerbstätigkeil „ 

30 757 

35 151 

43 687 

57 360 

72 954 

E 

£ 

103 Einkommen aus Erwerbstäl. .. DM/Fam.-AK 

19 208 

22 173 

30 425 

46 837 

45 721 

s 

s 

104 + sonstige Einkünfte DM/Fam. 

1311 

1 958 

3 838 

2 694 

7 493 

e 

105 =« Gesamteinkommen „ 

32 068 

37 109 

47 524 

60 054 

80 446 


106 Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbs!. .. Je Farn. 

0,07 

0.06 

0,03 

0,02 

0.54 


107 Haushaltspersonen * „ 

4.7 

4.6 

4.6 

4,0 

3,6 


108 Einkommensteuer DM/Fam 

1 436 

1 808 

3 454 

6315 

14 564 


109 SonsUge persönliche Steuern „ 

58 

208 

446 

1 107 

2 205 

e 

1- 

110 Persönliche Steuern 

1 495 

2 016 

3 900 

7 422 

16 769 

X® 

1 1 1 Vermögensabgabe „ 

112 

261 

733 

1 067 

1 682 

w e 

15 

1 12 Kranken-« Rentenvers.« Alterskasse 

2 402 

2 777 

3 287 

4 102 

4 214 

1 2 

113 Lebensversicherung 

636 

945 

1 675 

2 387 

3 262 

£ 

o. 

1 14 Altenteil (baru. unbar) 

1 077 

1 384 

2 241 

3 299 

4 864 


115 Renten”) DM/ha LF 

257 

237 

244 

252 

206 


EzUulerung der Fußnoten «uf Seite 114 
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Tabelle 50 


Landwirtschaitllche Betriebe ohne und mit außerbetrieblidier 
Einkommenskombination in Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben 
nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

— Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971 — *) 


Landwirtschaftlich 
genutzte Fläche 
der Betriebe 
von ... bis 
unter ... ha 

Betriebe 
in der 
Hand von 
natürlichen 
Personen 

Betriebe 
ohne außer- 
betriebliches 
Einkommen 

Betriebe mit außerbetrieblichem Einkommen 

insgesamt 

Betriebliches Einkommen 

größer | kleiner 

als außerbetriebliches 

ohne Angabe 
über die 
Höhe des 
außerbetrieb- 
lichen Ein- 
kommens 

Betriebe in 1 000 

unter 5 

393,5 

30,1 

363,5 

35.4 

291,0 

37,1 

5 bis 10 

211,6 

44,7 

166,9 

48,1 

101,2 

17,5 

10 bis 20 

251,3 

130,3 

121,1 

73,1 

31,7 

16,2 

20 bis 30 

107,6 

74,4 

33,2 

25,2 

3.0 

5,0 

30 und mehr . . 

78,2 

51,2 

27,0 

21,3 

2.0 

3.6 

zusammen . . . 

1 042,3 

330,6 

711,7 

203,3 

429,1 

79,3 




•/. 




unter 5 

fOO 

7,6 

92,4 

9,0 

74,0 

9,4 

5 bis 10 

100 

21,1 

78,9 

22,7 

47,8 

8,3 

10 bis 20 

100 

51,8 

48,2 

29,1 

12,6 

6,4 

20 bis 30 

100 

69,1 

30,9 

23,4 

2,8 

4,6 

30 und mehr .. 

100 

65,5 

34,5 

27,2 

2,6 

4,6 


100 

31,7 

68,3 

19,5 

41,2 

7,6 


') Ergebnisse ohne Berlin und Bremen 


Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 51 

\ 


Betriebe mit außerbetrieblichen Einkommen nach Einkommensarten, 
betrieblicher Tätigkeit des Betriebsinhabers und Größenklassen 
des Standardbetriebseinkommens 

— Ergebnisse der Landwirtsdiaftszählung 1971 — 


Größenklasse: 
Standard- 
betriebsein- 
kommen 
von ... bis 
unter , . . 
DM/Betrieb 

Betriebe 
in der 
Hand 
natür- 
licher 
Personen 

Betriebe mit außerbetrieblichen Einkommen 

ins- 

gesamt 

mit An- 
gaben 
über die 
Höhe des 
außer- 
betrieb- 
lichen 
Ein- 
kommens 

davon Betriebe 

davon Betriebe 

mit nur 
Erwerbs- 
einkom- 
men 

mit Er- 
werbs- 
und 
Nichl- 
erwerbs- 
elnkom- 
men 

mit nur 
Nidht- 
erwerbs- 
einkom- 
men 

in denen der Betriebsinhaber 
im landwirtschaftlichen Betrieb 
von ... bis unter . . . AK 
tätig ist 

unter 

0,5 AK 

0,5 bis 

1 AK 

1 AK 

Betriebe in 1 000 

unter 5 000 

432,8 

412,1 

371,2 

177,3 

130,2 

63,6 

312,1 

35,0 

24,1 

5 000 bis 10 000 

164,2 

125,2 

111,2 

54,4 

44.0 

12,8 

63,0 

23,2 

25,0 

10 000 bis 15 000 

107,0 

59,5 

52,2 

22,5 

20,8 

8.9 

19,7 

11,5 

21,0 

15 000 bis 20 000 

105,2 

42,6 

36,4 

12,6 

13,8 

10,0 

10,0 

6.8 

19,6 

20 000 bis 30 000 

112,1 

34,3 

28,9 

8,0 

8,5 

12,5 

5,9 

4,1 

19,0 

30 000 bis 50 000 

87,7 

24,1 

20,6 

3.2 

4.4 

12,9 

3,3 

1,8 

15,4 

50 000 










und mehr 

33,3 

13,5 

11,7 

1.5 

1.8 

8.5 

2.4 

1.0 

8,3 

zusammen 

1042,3 

711,7 

632,2 

279,5 

223,6 

129,2 

416,4 

83,4 

132,4 


*1 Ergebnisse ohne Berlin und Bremen 


Quelle: Statistisdies Bundesamt 
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Tabelle 52 


Einkommenszusammensetziuig 
In den Betrieben mit außerbetrieblichen Einkommen 
nach Größenklassen des Standardbetriebseinkommens 

— Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971 — *) 


Größenklasse: 
Standardbetriebs- 
einkommen von , bis 
unter . . . DM/Belrieb 

Betriebe mit außerbetrieblichen Einkommen 

mit An- 
gaben 
über die 
Höhe des 
außerbe- 
trieblichen 
Einkom- 
mens zu- 
sammen 

davon Betriebe 

davon Betriebe 

mit nur 
Erwerbs- 
einkom- 
men 

mit Er- 
werbs- 
und Nicht- 
erwerbs- 
einkom- 
men 

mit nur 
Nicht- 
erwerbs- 
einkom- 
men 

in denen der Betriebsinhaber im 
landwirtsdhaltlichen Betrieb von • . « 
bis unter • • • AK tätig ist 

unter 

0.5 AK 

0.5 bis 

1.0 AK 

1.0 AK 

Einkommen 1 000 DM/Betrieb 



a) landwlrtscfaaftlidies Einkommen 






(Standardbetriebseinkonunen) 




unter 5 000 • , » . 

2.3 

2,4 

2.4 

1.9 

2.2 

2.9 

3,1 

5 000 bis 10 000 

7,5 

7,5 

7,6 

7.6 

7,3 

7.7 

7,8 

10 000 bis 15 000 .... 

12.0 

11,9 

12,0 

12,1 

11,8 

12,0 

12.1 

15 000bis20 000 .... 

17,2 

17,1 

17,2 

17.4 

17,2 

17.1 

17,3 

20 000 bis 30 000 .... 

24.8 

24,4 

24,5 

25,1 

24,6 

24.4 

24,8 

30 000 bis 50 000 .... 

37,6 

36,7 

36,9 

38,0 

37,3 

37,0 

37,7 

50 000 und mehr .... 

90,2 

102,4 

96,7 

86,8 

113,2 

104.6 

81,9 

zusammen . . . 

8,7 

6,4 

7.5 

15,8 

5.0 

9,6 

19,6 



b) außerbetriebliches Einkommen 




unter 5 000 .... 

12.0 

12,6 

14,5 

5,1 

12.5 

10.5 

7.5 

5 000 bis 10 000 .... 

10.9 

10,8 

13.0 

4,2 

12,6 

10,7 

7,0 

10 000 bis 15 000 .... 

9.3 

9,4 

11.4 

3,8 

12,3 

10,1 

6,0 

I5000bis20000 .... 

8.0 

8.7 

10,8 

3,5 

11.7 

9.8 

5,6' 

20 000 bis 30 000 

7,2 

9.0 

10,6 

3,7 

11,9 

8.9 

5.4 

30 000 bis 50 000 .... 

6.8 

10,4 

11,7 

4.2 

12,5 

9.3 

5,3 

50 000 und mehr .... 

10.3 

18,5 

19.2 

7.0 

11.8 

13,1 

7,2 

zusammen ... 

10,9 

11,7 

13,6 

4.7 

12,5 

10,4 

6.3 



c) Einkommen zusammen 




unter 5 000 .... 

14.3 

15,0 

17,0 

7,0 

14.7 

13,4 

10,6 

5 000 bis 10 000 .... 

18,4 

18.3 

20.6 

11.8 

19,9 

18,4 

14,8 

10 000 bis 15 000 

21,3 

21,4 

23,5 

15,9 

24.1 

22,1 

18,1 

15 000bis20000 .... 

25,3 

25,9 

28,0 

20,9 

28.9 

26.9 

22.9 

20 000 bis 30 000 .... 

32.0 

33,4 

35,1 

28,8 

36,5 

33,3 

30,2 

30 000 bis 50 000 

44,4 

47.2 

48.7 

42,2 

49.8 

46,3 

43,0 

50 000 und mehr .... 

100,5 

120,9 

115.9 

93,8 

133.0 

117,7 

89,1 

zuseunmen . . . 

19.6 

18,1 

21.1 

20.5 

17.5 

20,0 

25,9 


Ergebnisse ohne Berlin und Bremen 


Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 53 


Buchführungsergebnisse der weinbaulichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 1973/74 




Weinbaubetriebe mit einem 
Rebflächenanteil von , , . Vö LF 



tSbisSO 1 

30 und mehr 

Kennziffer 

Einheit 

mit Überwiegend 



Flach- 


Flach- 




und 

Steil- 

und 

SteU- 



Hang- 

lagen 

Hang- 

lagen 



lagen 


lagen 


Zahl der Betriebe 

1 

48 1 

1 14 1 

1 120 1 

[ 28 

BetriebsgröBe 






Landwirtschaftlich genutzte Fläche 

. . .(ha LF) 

18.15 

19.63 

8.05 

4.77 

Rebfläche 

...(ha) 

4.20 

4.52 

4.90 

2.84 

Arbeitskräfte je Betrieb 

. . .(AK/BT) 

2.55 

2.50 

2.38 

2.11 

AK-Besatz 


14.03 

12.75 

29.54 

44.31 

Betriebsertrag und -auiwand 






Einnahmen aus dem Weinbau 

. . .(DM/ha ERF) 

17 499 

19 838 

24 040 

35181 

Betriebsertrag 

. . .(DM/ha LF) 

6 077 

5 176 

15 805 

20 839 

Ertragsteigemder Aufwand 

Unterhaltungsaufwand einschließlich 

... (DM/ha LF) 

982 

726 

1 628 

1 877 

Abschreibungen 


l 000 

889 

2 650 

3 369 

Sonstiger Aufwand 

Sachaufwand einschließlich 


821 

786 

2 817 

7 888 

3 512 

Betriebssteuem 


3 044 

2 516 

10 358 

Lohn für entlohnte Arbeitskräfte • « • 


549 

411 

1434 

1 163 

Betriebsaufwand 


3 593 

2 927 

9 322 

11 523 

Lohnansatz 


1445 

1 485 

3 582 

7 627 

Arbeitsaufwand 

...pM/haLF) 

1 994 

1 896 

5 016 

8 790 

Einkommensreduiung 






Betriebseinkommen 

.. .pM/haLF) 

3 033 

2 660 

7 917 

10 481 

Betriebseinkommen 


21 618 

20 863 

26 801 

23 654 

Arbeitsertrag 


15 944 

13 663 

19 672 

18605 

Reinertrag 


1 039 

764 

2 901 

1691 

Reinertrag 

kapitals) 

6.9 

4.1 

5,5 

3.0 

Reineinkommen (Gewinn) 


27 457 

21 265 

35 250 

22 996 

Gesamteinkommen \ 


43 975 

41 111 

50 301 

42 627 

Aktivkapital, Investitionen« Verbindlichkeiten 





Aktivkapital 


15 089 

18 567 

52 479 

56 246 

Aktivkapital 


107 548 

145 623 

177 654 

126 937 

BruttoinvestiUonen 


1660 

1 120 

5 843 

12 536 

Abschreibungen 

... .(DM/ha LF) 

590 

612 

1 659 

2 447 

Nettoinvestitionen 

. . . .(DM/ha LF) 

1 070 

508 

4 184 

10 089 

Fremdkapital - 

. . . .{DM/ha LF) 

4 502 

2 767 

16 862 

27 574 
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noch Tabelle 53 


noch Buchfühningsergebnisse der weinbaulichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 1973/74 




Weinbaubetriebe des Weinbaugebietes 

Kennziffer 

Einheit 

Mosel- 

Saar- 

Ruwer 

Rhein- 

hessen 

Rhein- 

pfalz 

Baden- 

Württem- 

berg 

Zahl der Betriebe 

1 

37 1 

95 1 

1 56 1 

22 

Betriebsgröße 






Landwirtschaftlich genutzte Fläche . . 

..(haLF) 

4.23 

14.85 

10.66 

8.49 

Rebfläche 

..(ha) 

2.52 

4.84 

5.45 

3.13 

Arbeitskräfte je Betrieb 

. .(AK/BT) 

1.96 

2.50 

2.60 

1.84 

AK-Besatz 

..(AK/100 ha LF) 

46.39 

16.84 

24.38 

21.64 

Betriebsertrag und »aulwand 






Einnahmen aus dem Weinbau ...... 

. .(DM/ha ERF) 

36 027 

23 299 

25 358 

27 426 

Betriebsertrag 

. .(DM/ha LF) 

23 440 

8 332 

14 020 

12 676 

Ertragsteigemder Aufwand 

. .(DM/ha LF) 

1 839 

1 040 

1 745 

1 286 

Unterhaltungsaufwand einschließlich 
Abschreibungen 

. .(DM/ha LF) 

3 962 

1 441 

2 460 

1 624 

Sonstiger Aufwand 

. .(DM/ha LF) 

3 946 

1 458 

2 468 

1980 

Sachaufwand einschließlich 
Betriebssteuem 

. .pM/ha LF) 

12 092 

4 190 

7 228 

5 060 

Lohn für entlohnte Arbeitskräfte . . . . 

..pM/haLF) 

1281 

984 

1338 

607 

Betriebsaufwand 

. .(DM/ha LF) 

13 373 

5 174 

8 567 

5 668 

Lohnansatz 

..pM/haLF) 

7 637 

2 036 

2751 

3 269 

Arbeitsaufwand 

.. PM/ha LF) 

8 918 

3 020 

4 089 

3 877 

Einkommensredinung 






Betriebseinkommen 

. .pM/ha LF) 

11 348 

4 143 

6 791 

7 616 

Betriebseinkommen 

. .PM/AK) 

24 462 

24 600 

27 859 

35 197 

Arbeitsertrag 

. .(DM/AK) 


. 

. 

. 

Reinertrag 

, .pM/ha LF) 

2 430 

1 122 

2 702 

3 739 

Reinertrag 

. .(®/o des Aktiv- 
kapitals) 

• 

• 

• 

• 

Reineinkommen (Gewinn) 

. .pM/Fam.-AK) 

23 013 

27 962 

34 946 

34 393 

Gesamteinkommen 

. .pM/Familie) 

41603 

43 828 

53 335 

61 247 

Aktivkapital. Investitloneii, Verblndlichkeiteii 





Aktivkapital 

. .(DM/ha LF) 

. 

. 

. 

* 

Aktivkapital 

. .(DM/ AK) 


. 

• 

. 

Bruttoinvestitionen 

. .pM/ha LF) 

18 525 

1 520 

3 079 

4 875 

Abschreibungen 

. .pM/ha LF) 

2 801 

912 

1 469 

962 

Nettoinvestitionen 

. .(DM/ha LF) 

15 724 

608 

1 610 

3 913 

Fremdkapital 

. .pM/ha LF) 

34 160 

5 251 

11292 

28 798 
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noch Tabelle 53 


noch Buchfühnmgsergebnisse der weinbaulidien Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach § 4 LwG 1973/74 




Weinbaubelriebe mit 

Kennziffer 

Einheit 

Wlnzer- 

genossen* 

schafts- 

anscfaluß 

Faflwein- 

Vermarktung 

Flaschen- 

wein- 

Vermarktung 

Zahl der Betriebe 

1 

31 1 

1 97 1 

1 82 

BetriebsgröSe 


i 



Landwirtsdiaftlidh genutzte Fläche . . 

.(ha LF) 

10.00 

13.04 

9.64 

Rebfläche 

.(ha) 

3.24 

4.46 

4.81 

Arbeitskräfte je Betrieb 

.(AK/BT) 

1.78 

2.31 

2.64 

AK-Besatz 

.(AK/100 ha LF) 

17.84 

17.74 

27.39 

Betriebsertrag und >auiwand 





Einnahmen aus dem Weinbau 

, .{DM/ha ERF) 

22 826 

21 733 

36 253 

Betriebsertrag 

.(DM/ha LF) 

9 351 

8 855 

18 705 

Ertragsteigemder Aufwand 

.(DM/ha LF) 

1 197 

1 119 

1784 

Unterhaltungsaufwand einschließlich 
Abschreibungen ....... 

.(DM/ha LF) 

1 303 

1 639 

3 085 

Sonstiger Aufwand . . . . 

Sachaufwand einschließlich 

, .(DM/ha LF) 

l 499 

l 117 

3 766 

Betriebssteuem 

..pM/haLF) 

4 166 

4 690 

9 365 

Lohn für entlohnte Arbeitskräfte 

, .(DM/ha LF) 

420 

816 

1 643 

Betriebsaufwand 

, .(DM/ha LF) 

4 586 

5 506 

11 007 

Lohnansatz 

. .(DM/ha LF) 

2 960 

2 857 

3 989 

Arbeitsaufwand 

,. (DM/ha LF) 

3 380 

3 673 

5 632 

Elnkommensrechoung 





Betriebseinkommen 

. .(DM/ha LF) 

5184 

4 165 

9 340 

Betriebseinkommen 

. .PM/AK) 

29 066 

23 480 

34 099 

Arbeitsertrag 

. .(DM/AK) 

. 


• 

Reinertrag 

. .(DM/ha LF) 

1 804 

492 

3 708 

Reinertrag 

, .(•/« des Aktiv- 
kapitals) 

• 

• 

• 

Reineinkommen (Gewinn) 

. .(DM/Fam.-AK) 

27 935 

25 113 

43 691 

Gesamteinkommen 

. .(DM/Familie) 

46 248 

37 799 

73 478 

Aktivkapital, Investitionen, Verbindlichkeiten 




Aktivkapital 

. .(DM/ha LF) 


• 

< 

Aktivkapital 

. .(DM/AK) 

• 


. 

Bruttoinvestitionen 

. .pM/ha LF) 

4 001 

6 666 

4 282 

Abschreibungen 

. .(DM/ha LF) 

772 

1069 

1 982 

Nettoinvestitionen 

. .(DM/ha LF) 

3 229 

5 597 

2 300 

Fremdkapital 

. .(DNLha LF) 

21 082 

11 666 

14 449 
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Entwicklung der Budifühningsergebnisse der weinbaulidien 
Haupterwerbsbetriebe über der Grenze nach § 4 LwG 

1963/64 bis 1973/74 


Wirtschaftsjahr 

Weinbaubetriebe mit einem RebflächenanteÜ 
von LF 

Fladh- und 
Hanglagen- 
betriebe 
zusammen 

Steillagen- 
be triebe 
zusammen 

15 bis 30 

1 30 und mehr 

Flach- und 
Hanglagen 

mit übex 

Steillagen 

wiegend 

Flach- und 
Hanglagen 

Stelllagen 


Arbeitskraitebesatz (AK/100 ha LF) 



1963/64 

22,80 

34,20 

46,70 

90,10 

34,80 

62,20 

1964/65 

22,10 

33,90 

49,40 

76,20 

35,80 

55,10 

1965/66 

20,20 

29,00 

46,20 

70,40 

33,20 

49.70 

1966/67 

17,91 

26,82 

40,64 

67,08 

29,28 

46,95 

1967/68 

16,73 

25,55 

37,45 

65,89 

27,00 

45.72 

1966/69 

15,04 

22,90 

36,77 

57,00 

25,91 

39,95 

1969/70 

18,26 

20.74 

31,82 

48,93 

25,04 

34,84 

1970/71 

17,40 


32,74 


25,07 


1971/72 

15,68 

16,60 

27,81 

33,64 

21,75 

25,12 

1972/73 

15,12 

14,58 

30,39 

39,99 

22,76 

27,29 

1973/74 

14,03 

12,75 

29.54 

44,31 

21.78 

28,53 


Emtemenge (hl/ha Ertragsrebfiadie) 



1963/64 

109,7 

97,2 

119,0 

89,0 

114,4 

93,1 

1964/65 

125,5 

116,3 

127,6 

96,9 

126,6 

106,6 

1965/66 

98.3 

80,7 

97,1 

87,9 

97,7 

84,3 

1966/67 

82,2 

89,9 

91,8 

96,6 

87,0 

93,3 

1967/68 . 

97.4 

79,5 

93,2 

90,8 

95,3 

85,2 

1968/69 

, 




• 


1969/70 

98,0 

103,7 

95,0 

86,5 

96,5 

95,1 

1970/71 

153,6 


151,6 


152,6 

• 

1971/72 

88,3 

78,5 

83,6 

78,4 

86,0 

78,4 

1972/73 


, 


• 

• 


1973/74 

161,0 

150,9 

151,8 

126,8 

156,4 

138,8 


Einnahmen 

aus Weinbau (DM/ha ErtragsrebflächeJ 



1963/64 

11 084 

22 303 

19 231 

23 097 

15 158 

22 700 

1964/65 

14 993 

23 215 

21 525 

26 205 

18 259 

24 710 

1965/66 

15 662 

26 376 

23 689 

31 412 

19 676 

28 894 

1966/67 

15 641 

21 783 

23 843 

33 633 

19 742 

27 708 

1967/68 

12 556 

22 887 

24 136 

28 571 

18 346 

25 729 

1968/69 

13 593 

18 806 

27 090 

24 114 

20 342 

21 460 

1969/70 

16716 

15519 

19 075 

20 570 

17 896 

18 045 

1970/71 

13 497 


19 878 


16 688 


1971/72 

16 070 

14 736 

22 204 

22 547 

19 137 

18 642 

1972/73 

18 044 

19 707 

24 219 

28 295 

21 132 

24 001 

1973/74 

17 499 

19 838 

24 040 

35 181 

20 770 

27 509 



Betriebsertrag (DM/ha LF) 




1963/64 

4 195 

6 369 

10 991 

15 870 

7 593 

11 120 

1964/65 

4 678 

6 535 

12 427 

18 158 

8 553 

12 347 

1965/66 

4 905 

6 840 

13 162 

17 244 

9 034 

12 042 

1966/67 

4 792 

6 129 

12 602 

18 255 

8 697 

12192 

1967/68 

4 382 

6 000 

12 936 

16415 

8 659 

11 208 

1968/69 

4 613 

6 100 

14 669 

14 463 

9 641 

10 281 

1969/70 

5 727 

5 429 

11 693 

13 824 

8710 

9 627 

1970/71 

4 959 

• 

13 551 

, 

9 255 

, 

1971/72 

5 198 

5 538 

12 727 

13 826 

8963 

9 682 

1972/73 

5 899 

5 889 

14 461 

15 334 

10 180 

10612 

1973/74 

6 077 

5 176 

15 805 

20 839 

10 941 

13 008 
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Wirtschaflsjahr 

Weinbaubelriebe mit einem RebflädienanleU 
von , . , Vf LF 

Flach- und 
Hanglagen- 
betriebe 
zusammen 

Steil! a gen* 
betriebe 
zusammen 

15 bis 30 1 

30 und mehr 

Flach- und 
Hanglagen 

mit übel 

Stelilagen 

'wiegend 

Flach- und 
Hanglagen 

SlelUagen 


Ertragssteigernder Aufwand ■) (DM/ba LF) 



1963/54 

766 

922 

928 

1099 

847 

1 on 

1964/65 

805 

934 

874 

1 084 

839 

1009 

1965/66 

886 

1 023 

964 

1 303 

925 

1 163 

1966/67 

879 

838 

l 135 

l 288 

1 007 

1 063 

1967/68 

716 

856 

l 131 

1 108 

924 

982 

1968/69 

734 

636 

l 123 

1 034 

929 

860 

1969/70 

769 

712 

t 025 

1 127 

897 

920 

1970/71 

807 


996 


90t 


1971/72 

922 

712 

1 118 

1 426 

1 020 

1 069 

1972/73 

1 070 

912 

1 756 

1 401 

1 413 

1 157 

1973/74 

932 

726 

l 628 

1 877 

I 305 

l 302 

UnterhattungsaulwaBd elnsdilleßUdi Abschrelbuiigen (DM/ha LF) 


1963/64 

717 

980 

1 737 

2 322 

1 227 

1 651 

1964/65 

747 

977 

1 927 

2 390 

1 337 

1 684 

1965/66 

819 

904 

1 953 

2 255 

1386 

1580 

1966/67 

340 

862 

2 080 

2 416 

1 460 

1 639 

1967/68 

873 

937 

2 054 

2 266 

1 463 

l 602 

1968/69 

787 

926 

2 152 

2115 

1 470 

1 520 

1969/70 

921 

894 

1 386 

2 357 

1 403 

1 625 

1970/71 

B4Q 


2 194 


1517 


1971/72 

869 

815 

2 106 

2 394 

1 488 

1 604 

1972/73 1 

905 

837 

2 276 

2 667 

1 591 

1 752 

1973/74 

1 000 

889 

2 650 

3 369 

1 825 

2129 


Sonstiger Aufwand ^ (DM/ha IFf 



1963/64 

667 

913 

2 321 

3 552 

1494 

2 232 

1964/65 

863 

966 

2 682 

4 371 

1773 

2 668 

1965/66 

839 

l 277 

3 332 

4 507 

2 086 

2892 

1966/67 

892 

937 

3 081 

4 363 

1 986 

2 650 

1967/68 

761 

1 161 

3 102 

3881 

l 932 

2 521 

1968/69 

814 

917 

3423 

2 607 

2118 

1 762 

1969/70 

1 103 

981 

2 805 

2 972 

1 954 

1977 

1970/71 

964 


3198 


2 081 

t 

1971/72 

931 

1 044 

3 627 

2 635 

2 279 

1840 

1972/73 

949 

1 081 

2 867 

3 342 

1 908 

2212 

1973/74 

\ 062 

901 

3611 

5 112 

2 336 

3 006 



Sachaufwand (DM/ha LF) 




1963/64 

2150 

2 815 

4 986 

6 973 

3 568 

4 894 

1964/65 

2 415 

2 877 

5 483 

7 845 

3 949 

5361 

1965/66 

2 544 

3 204 

6 249 

8 065 

4 397 

5635 

1966/67 

2 611 

2637 

6 296 

8 067 

4 453 

5 352 

1967/68 

2 350 

2 954 

6287 

7 255 

4 319 

5105 

1968/69 

2 335 

2529 

6 698 

5 756 

4 517 

4142 

1969/70 

2793 

2587 

5716 

6 456 

4 254 

4 522 

1970/71 

261t 


6388 


4 499 


1971/72 

2 722 

2 571 

6851 

6 455 

4 787 

4 513 

1972/73 

2 924 

2 830 

6899 

7410 

4 912 

5 045 

1973/74 

3 044 

2 516 

7 888 

10 358 

5 466 

6437 


1) Hierzu gehören Saat* und Manzgut, Handelsdünger, Stalldünger, Sdiädllngsbekämpfungsmlttel und Ausgaben für 
die Viehhaltung. 

*) Hierzu gehören der helfende Aufwand (Ausgaben für Kelierwirlachafi, Verpadtungsniaterial, Vermarktung, Was- 
ser, Wämei Strom, Treib- und Schmiersloffe sowie allgemeine Betriebsausgaben), uirisatzerhöhender Aufwand 
(Trauben-, Most-, Wein- und Zudterzukaufe), Betriebssteuerc, Lasten und Versicherungen sowie weniger an Vieh- 
und Wein Vorräten. 
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noch Tabelle 54 


noch Entwicklung der Buchführungsergebnisse der weinbaulichen 
Haupterwerbsbetriebe über der Grenze nach § 4 LwG 

1963/64 bis 1973/74 


Wirtschaftsjahr 

Weinbaubetriebe mit einem RebfUchenanleü 
von . . . ®/o LF 

Flach- und 
Hanglagen- 
bctriebe 
zusammen 

Steillagen- 

betriebe 

zusammen 

15 bis 30 I 

1 30 und mehr 

Flach- und 
Hanglagen 

mit übel 

Steillagen 

wiegend 

Flach- und 
Hanglagen 

Steillagen 


Betriebsaulwand und Lohnansatz (DM/ha LF) 



1963/64 

3 699 

5215 

8812 

13 331 

6 256 

9 273 

1964/65 

4 124 

5 532 

9 799 

14 027 

6 962 

9 780 

1965/66 

4 224 

5 703 

10 584 

14 495 

7 404 

10 099 

1966/67 

4 231 

5 204 

10 467 

14 577 

7 349 

9 800 

1967/68 

3 835 

5418 

10 334 

13 646 

7 085 

9 532 

1968/69 

3 827 

5 277 

11 118 

10 664 

7 473 

7 970 

1969/70 

4 651 

4 781 

9 397 

11 452 

7 023 

8 117 

1970/71 

4 484 

, 

10 085 

, 

7 284 

. 

1971/72 

4 495 

4 539 

10 688 

10 675 

7 592 

7 607 

1972/73 

4 788 

4 624 

11 044 

13 161 

7 916 

8 893 

1973/74 

5 038 

4 412 

12 904 

19 148 

8 971 

11 780 



Arbeitsaufwand (DM/ha LF) 




1963/64 

1 549 

2 400 

3 826 

6 358 

2 688 

4 379 

1964/65 

1 709 

2 655 

4 316 

6 182 

3013 

4419 

1965/66 

1 680 

2 499 

4 335 

6 430 

3 007 

4 464 

1966/67 

1 620 

2 567 

4 171 

6 510 

2 896 

4 538 

1967/68 

1 485 

2 464 

4 046 

6 391 

2 766 

4 428 

1968/69 

1 492 

2 748 

4 420 

4 908 

2 956 

3 828 

1969/70 

1 858 

2 194 

3 681 

4 996 

2 769 

3 595 

1970/71 

1 873 

, 

3 697 

, 

2 785 


1971/72 

l 773 

I 968 

3 837 

4 220 

2 805 

3 094 

1972/73 

1 864 

1 794 

4 145 

5 751 

3 005 

3 773 

1973/74 

1 994 

1 896 

5016 

8 790 

3 505 

5 343 


Betriebseinkommen (DM/ha LF) 



1963/64 

2 045 

3 554 

6 005 

8 897 

4 025 

6 226 

1964/65 

2 263 

3658 

6 944 

10 313 

4 604 

6 986 

1965/66 

2 361 

3 636 

6 913 

9 179 

4 637 

6 408 

1966/67 

2 181 

3 492 

6 306 

10 188 

4 244 

6 840 

1967/68 

2 032 

3 046 

6 648 

9 160 

4 340 

6103 

1968/69 

2 270 

3 572 

7 971 

8 707 

5 124 

6 139 

1969/70 

2 935 

2 842 

5 977 

7 368 

4 456 

5 105 

1970/71 

2 348 

. 

7 163 

. 

4 756 

. 

1971/72 

2 476 

2 967 

5 876 

7 371 

4 176 

5 169 

1972/73 

2 975 

3 059 

7 562 

7 923 

5 269 

5 491 

1973/74 

3 033 

2 660 

7 917 

10 481 

5 475 

6 570 


Betriebseinkommen (DM/ AK) 




1963/64 

8 969 

10 392 

12 859 

9 875 

11 566 

10010 

1964/65 

10 240 

10 791 

14 057 

13 534 

12 860 

12 679 

1965/66 

11 688 

12 538 

14 963 

13 038 

13 967 

12 893 

1966/67 

12 178 

13 020 

15 517 

15 188 

14 495 

14 569 

1967/68 

12 146 

11 922 

17 752 

13 902 

16 021 

13 349 

1968/69 

15146 

15 598 

21 678 

15 275 

19 776 

15 367 

1969/70 

16 073 

13 703 

18 784 

15 058 

17 796 

14 653 

1970/71 

13 494 

, 

21 878 


18 971 

, 

1971/72 

15 791 

17 873 

21 129 

21 911 

19 204 

20 577 

1972/73 

19 676 

20 981 

24 883 

19 812 

23 150 

20 121 

1973/74 

21 618 

20 863 

26 801 

23 654 

25 138 

23 028 
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noch Tabelle 54 


noch Entwicklung der Buchführungsergebnisse der weinbaulichen 
Haupterwerbsbetriebe über der Grenze nach § 4 LwG 

1963/64 bis 1973/74 


Wlrtsdiaftsjahr 

Weinbaubetriebe mit einem Rebfiächcnantell 
von . . . LF 

Flach- und 
Hanglagen- 
betriebe 
zusammen 

Sleülagen- 
be triebe 
zu52anmen 

15 bis 30 1 

1 30 und mehr 

Flach* und 
Hangiagen 

mit übel 

Steillagen 

wiegend 

Flach- und 
Hanglagen 

Steillagen 



Arbeitsertrag (DM/AK) 




1963/64 

6 807 

8 728 

10 692 

8 342 

9 402 

8 442 

1964/65 

7 683 

8 711 

11 348 

11 226 

10 201 

10 443 

1965/66 

8 861 

10 162 

12017 

10 864 

11 057 

10 660 

1966/67 

8 889 

10 429 

12 242 

12 898 

11 214 

12 193 

1967/68 

8 649 

9 151 

14 160 

11 537 

12 458 

10 871 

1968/69 

11 070 

12 245 

17811 

12 768 

15 851 

12618 

1969/70 

12 563 

10 101 

14318 

11 921 

13 678 

11 378 

1970/71 

9 782 


16 918 


14 443 


1971/72 

11 269 

12 663 

15 196 

16 602 

13 777 

15 301 

1972/73 

14 696 

14 979 

18611 

14 281 

17 307 

14 465 

1973/74 

15 944 

13 663 

19 672 

18 605 

18 476 

17 501 



Reinertrag | 

pM/ha LF) 




1963/64 

496 

fl 154 

-f2179 

+ 2 539 

+ 1 337 

+ 1 847 

1964/65 

+ 554 

fl 003 

-h2 628 

+ 4 131 

+ 1591 

+2 567 

1965/66 

-f 681 

-hl 137 

-h2 578 

+2 749 

+ 1 630 

+ 1943 

1966/67 

+ 561 

-h 925 

4-2 135 

+3 678 

+ l 348 

+2 302 

1967/68 

4- 547 

-h 582 

4-2 602 

+2 769 

+ l 574 

+ 1 675 

1968/69 

-f 786 

f 823 

-f3 551 

+3 799 

+ 1 168 

+2311 

1969/70 

4*1 077 

4- 648 

-h2 296 

+ 2 372 

+ l 687 

+ 1510 

1970/71 

+ 475 

* 

+3 466 


+ 1 971 


1971/72 

-f 703 

+ 999 

+2 039 

+3 157 

+ 1 371 

+ 2 075 

1972/73 

•fl 111 

+ 1 264 

+ 3417 

+ 2172 

+2 264 

+ 1 718 

1973/74 

4-1 039 

-f- 764 

+2 901 

+ 1691 

+ 1 970 

+ 1228 


Bnittoinvestitlonen (DM/ha LF) 



1963/64 

743 

l 318 

2 442 

2 103 

1 593 

1710 

1964/65 

865 

1 797 

2 305 

4 283 

1 585 

3 040 

1965/66 

1 051 

1 285 

4 081 

2 139 

2 566 

1 712 

1966/67 

1 043 

l 330 

4 448 

2 468 

2 746 

l 899 

1967/68 

769 

1 980 

3 344 

3 885 

2 057 

2 933 

1968/69 

452 

828 

2 437 

1 124 

1 445 

976 

1969/70 

969 

872 

1 993 

1 980 

1 481 

1426 

1970/71 

1 054 

, 

2 634 

« 

1 844 


1971/72 

764 

516 

1 855 

2217 

1 310 

1 366 

1972/73 

1 002 

1 119 

2 814 

3175 

l 908 

2 147 

1973/74 

1 660 

1 120 

5 843 

12 536 

3 751 

6 828 



Abschreibungen (DM/ha LF) 




1963/64 

374 

490 

815 

1 190 

595 

840 

1964/65 

393 

482 

911 

1 079 

652 

781 

1965/66 

434 

470 

952 

940 

693 

705 

1966/67 

446 

447 

1 029 

l 117 

738 

782 

1967/68 

471 

509 

1085 

1 194 

778 

852 

1968/69 

523 

445 

1 303 

1 091 

913 

768 

1969/70 

600 

545 

1 190 

1 310 

895 

928 

1970/71 

523 

, 

1 419 


971 


1971/72 

544 

528 

1 291 

1 385 

918 

956 

1972/73 

576 

563 

1 449 

1 634 

1 013 

1 099 

1973/74 

590 

612 

1 659 

2 447 

1 124 

1 530 
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noch Entwicklung der Buchführungsergebnisse der weinbauiidien 
Haupterwerbsbetriebe über der Grenze nach § 4 LwG 

1963/64 bis 1973/74 


Wirtschaftsjahr 

Weinbaubetriebe mit einem Rebflächenanteil 
von . . . % LF 

Flach- und 
Hanglagen- 
betriebe 
zusammen 

Steillagen- 

betriebe 

zusammen 

15 bis 30 1 

1 30 und mehr 

Flach- und 
Hanglagen 

mit Übel 

Steillagen 

wiegend 

Flach- und 
Hanglagen 

Steillagen 


NettoinvesUtlonen (DM/ha LF) 




1963/64 

369 

828 

1 627 

913 

998 

870 

1964/65 . 

472 

1 315 

1 394 

3 204 

933 

2 259 

1965/66 

617 

815 

3 129 

1 199 

1 873 

1 007 

1966/67 

597 

883 

3419 

1 351 

2 008 

1 117 

1967/68 

298 

1 471 

2 259 

2 691 

1 279 

2 081 

1968/69 

- 71 

333 

1 134 

33 

532 

208 

1969/70 

369 

327 

803 

670 

586 

498 

1970/71 

531 

, 

1 215 


873 


1971/72 

220 

- 12 

564 

832 

392 

410 

1972/73 

426 

556 

1 365 

1 541 

896 

1 049 

1973/74 

1 070 

508 

4 184 

10 089 

2 627 

5 298 


Abschelbungen in Vt des Betriebsertrages 



1963/64 

8,9 

7,7 

7.4 

7,5 

7,8 

7.6 

1964/65 

8,4 

7.4 

7.3 

5.9 

7,6 

6,3 

1965/66 

8,8 

6.9 

7.2 

5,5 

7,7 

5,8 

1966/67 

9,3 

7,3 

8.2 

6,1 

8,5 

6.4 

1967/68 

10,7 

8,5 

8.4 

7,3 

9,0 

7.6 

1968/69 

11,3 

7.3 

8,9 

7,5 

9,5 

7.5 

1969/70 

10,5 

10,0 

10,2 

9,5 

10,3 

9.6 

1970/71 

10,5 


10,5 

• 

10,5 


1971/72 

10,5 

9,5 

10,1 

10,0 

10,2 

9,9 

1972/73 

9,8 

9,6 

10,0 

10,7 

10,0 

10,4 

1973/74 

9,7 

11,8 

10,5 

llj 

10,3 

11,8 


NettoinvesUtlonen in Vt des Betriebsertrages 



1963/64 

8,8 

13,0 

14,8 

5,8 

13,1 

7,8 

1964/65 

10,1 

20,1 

11,2 

17,7 

10,9 

18,3 

1965/66 

12,6 

1L9 

23,8 

6,9 

20,7 

8,4 

1966/67 

12,5 

14,4 

27,1 

7,4 

23,1 

9,2 

1967/68 

6.8 

24,5 

17,5 

16,4 

14,8 

18,6 

1968/69 

-LS 

6,3 

7,7 

0,2 

5,5 

2,0 

1969/70 

6,4 

6,0 

6,9 

4,8 

6,7 

5,2 

1970/71 

10,7 

4 

9.0 


9,4 


1971/72 

4,2 

-0,2 

4.4 

6,0 

4,4 

4,2 

1972/73 

7.2 

9,4 

9,4 

10,0 

8,8 

9,9 

1973/74 

17,6 

9,8 

26,5 

48,4 

24,0 

40,7 
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Tabelle 55 


Ergebnisse der Vergletdisredinung nach } 4 LwG 
für die weinbaulidien Haupterwerbsbetriebe 

— Betriebsansatz — 


Wirtschaftsjahr 

Ver- 

ertrag 

Var- 

glaidu^ 

auf- 

VcT- 

gleJdha'- 

betrieb»^ 

flimköAL- 

man 

Sutnih« 
(tef V«- 
gleidu- 

Abstand 

Var- ! 

«rtiag 

Väf- 

glsldw- 

aiil^ 

wtid 

VOT‘ 

glaldu" 

bülrtabv 

ütnlfotti- 

mßn 

Siumn« 
(l«r Var- 
gtelcfea- 

Abitatid 

DM/ha LF ; 

»/a 

DM/ha LF 



Welnbaubetriebe mii einem RebffädienanteU von 15 bis 30 ^/i LF 





Fladi- und Hanglagen betriebe 


S leiUagenbe t rieb e 


1967/68 

4 503 

4 841 

2 119 

2 457 

-f4 

6193 

6 509 

3212 

3 528 

- 9 

1968/69 

4710 

4 784 

2 346 

2419 

- 3 

6245 

6 109 

3 694 

3 557 

-{- 4 

1969/70 

5 816 

5782 

2 993 

2 961 

+ 1 

5 540 

6 022 

2 924 

3 406 

-14 

1970/71 

5032 

5 758 

2 391 

3 117 

-23 

. 

t 

. 



1971/72 

5245 

5 937 

2 485 

3166 

-22 

5 585 

6 080 

2 977 

3 466 

-14 

1972/73 

5 936 

8 102 

2975 

3141 

- 5 

5923 

6 138 

3 062 

3 277 

- 7 

1973/74 

6121 

6676 

3 039 

3 594 

-15 

5 204 

6041 

2 654 

3 49! 

-24 


Weinbaubetriebe mit einem RebflOdienanteil von 30 und mehr */« LF 




Fladi* und Hanglagenbetriebe 


Steülagenbe triebe 


1967/68 

13 124 

MÖlO 

6 781 

5 46? 

+24 

16 657 

15906 

9365 

8 614 

+ 9 

1968/69 

14 807 

12 426 

8 057 

5 676 

+42 

14 654 

13 866 

3 876 

8 090 

+ 10 

1969/70 

J1795 

11276 

6 013 

5 496 

+ 9 

14 008 

14 200 

7 518 

7 772 

- 3 

1970/71 

13657 

12789 

7210 

6 342 

+ 14 

» 

. 


- 

* 

1971/72 

12 808 

12 989 

5 896 

6 049 

- 3 

13936 

13 755 

7 427 

7214 

-1^ 3 

1972/73 

14 611 

13B84 

7 652 

6 924 

+ 11 

15 427 

16 429 

7 960 

8 962 

-11 

1973/74 

15 877 

15886 

7 928 

7 93? 

± 0 

21 113 

21 342 

10 700 

10 929 

- 2 
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Tabelle 56 


Buchlührungsergebnisse der weinbaulichen Haupterwerbsbetriebe 1973/74 
(Ergebnisse im einzelnen) 


Seite 

Gegliedert nach dem Rebflächenanteil an der LP und dem Grad der Hängig- 
keit der Rebflächen • 331 

Gegliedert nach Weinbaugebieten 334 

Gegliedert nach Vermarktungsformen 337 


I 
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Belriebsergebnisse von Weinbaubelriebent 
gegliedert nach dem Reb flächen an teil an der LF 
und dem Grad der Hängigkeit der Rebflächen 


Wirt Schafts Jahr 1973/74 Bundesrepublik Deulsdilond 


Kennziffer Einheit 

Weinbaubetriebe mit einem Rebflächen an teil 

von , , . **/« LF 

15 bis 30 

30 und mehr 

überwiegend 

Flach- und 
Hanglagen 

Steillagen 

Flach- und 
Hanglagen 

Stell lagen 

Zahl der Betriebe - . * * 

48 

14 

J20 

28 

Betriebsgröße ha LF 

18.15 

19,63 

8,05 

4.77 

davon: Pachtland * ^ 

29,7 

36,1 

27,8 

20,7 

Rebfläche iia/Beliieb 

4,20 

4.52 

4,90 

2.84 

Einheitswert DM/ha LF 

2255 

2423 

1971 

14,62 

AK-Besatz AK/100 ha LF 

14.03 

12,75 

2954 

44,31 

^ - — 

M daninter: Familienarbelfökräfte ,***„* */» 

58.30 

73,79 

59,59 

82,62 

-ä männliche Arbeitskräfte , 

59,72 

61.48 

59,21 

60,89 

5 ständige Arbeitskräfte 

70.79 

75,38 

66,72 

77.33 

1 AK je Betrieb AK/Betrieb 

2.55 

2,50 

2,38 

2,11 

Schlepperbesatz PS/IQG ha LF 

451 

46? 

851 

1092 

Rebflächen im Ertrag (ERF) ......... */o LF 

20,3 

17,8 

52,7 

49,7 

^ Bebfläcben nicht im Enrag ^ 

2,8 

5,2 

8,2 

9,7 

S Rebflächen « 

23.1 

23,0 

60,9 

59,4 

>€ Obstanlagen und Gartenland 

0.5 

0.4 

0,5 

0,7 

S Dauergrünland ^ , 

4.6 

3,0 

1,9 

1,8 

1 Sonstige landwirtschl genutzte Fläche . . 

71.8 

73,6 

36,6 

38,1 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche ... * 

too.o 

100,0 

100,0 

100,0 

, Milchkühe GV/lOO ba 

4.2 

5,3 

1,4 

0,3 

J Sonstiges Rindvieh - , 

3.8 

5,8 

1,4 

0,5 

* Schweine ^ 

9.3 

1.6 

2.9 

0,9 

1 Sonstiges Nutzvieh * 

Ci' 

04 

0.0 

0.1 

0,0 

^ Nutzvieh h 

17,4 

!2.7 

5,8 

t.7 

Bodenzukäüfe .... - DM/ha LF 

71 

321 

377 

1497 

Wirtschaftsgebäude 

785 

82 

3012 

8121 

Gnindverbesseruogen . „ 

21 

9 

147 

235 

g Dauerkulturen 

15S 

218 

542 

714 

g Maschinen „ 

623 

504 

1780 

1999 

* Vieh „ 

2 

-14 

-15 

—30 

5 Bnittoinvesiitionen , , . . . ^ 

1660 

1120 

5843 

12536 

Abschreibungen 

590 

612 

1659 

2447 

Nettolnvestllionen , 

1070 

508 

4184 

10089 

Netloinvestiüonen des Gewinns 

47,6 

25,4 

73,7 

119.8 

Wirtschaftsgeb. u, bauL AnL DM/ha Rebfli 

7328 

10993 

12251 

14598 

Maschinen und Geräte ^ „ 

5729 

8760 

10290 

11649 

Zugkräfte u. Vieh 

2261 

2820 

2380 

355? 

’S Fässer und Behälter ^ 

2065 

1709 

3051 

1987 

^ Rebanlagen p 

14741 

16866 

J4843 

14394 

> Gebrauchskapital » 

32124 

41148 

42815 

46185 

^ Bodenwert und Weinberg smauero .... * ^ 

13272 

17500 

13297 

15960 

Umlaufkapilal (einschJ. WeiiivorräteJ . . 

19810 

21967 

30104 

32325 

Aktivkapital * 

05206 

80635 

86216 

94470 

Kurzfristige Verb indUch keilen , , DM/ha LF 

824 

766 

4549 

2540 

i Mittelfristige Verhindlichkeiten ^ 

627 

516 

1580 

2566 

^ fl Langfristige Verbindlichkeiten 

3051 

1465 

10733 

22468 

3 'S Fremdkapital « 

4502 

2767 

16662 

27574 

PL*'* 

Mn Guthaben und Forderungen 

1996 

879 

2738 

7146 

ß “ Zinsen ... .......................... . * 

169 

164 

673 

883 

1 Zinsen des Fremdkap. 

3.8 

5.9 

4,0 

3,2 

Pacht DM/ha Pachtfläche 

586 

351 

1975 

3537 
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Belriebsergebnlsse von Weliibaiigebieten, gegliedert nach dem Rebfiäcbenaiiteil an der LF 
BundesrepubUk Deutsdhland und dem Grad der Hängigkelt der Rebflädien Wirtsdiaftsjahr 1973/74 


Kennziffer Einheit 

W ein baub eiriebe mit einem Rebflädienfinteil von ... % LF 

15 bis 30 

30 und mehr 

überwiegend 

Flach- und 
Hanglagen 

Steillagen 

Flach- und 
Hang lagen 

SLeiUagen 


Trauben/Maische DM/ha LF 

054 

223 

1107 

2176 


Most «r 

194 

79 

362 

208 


Fallwein » 

1470 

2417 

3438 

4462 


Wein ln Flaschen ^ 

1026 

792 

7598 

10299 


Scmstige Einnahmen aus Wein bau . . x * . 

4 

16 

157 

255 


Einnahmen aus Weinbau * 

3540 

3527 

12662 

17480 


Einnahmen aus Weinbau * * . . . DM/ha ERF 

17499 

19833 

24040 

35181 

t» 

E 

Gartenbau und Sonderkulturen . DM/ha LF 









X 

V 

Sonstige pflanzliche Erzeugnisse x . ^ * * 

1144 

1104 

458 

554 

w 

Tierische Erzeugnisse * , , . . 

599 

248 

222 

64 

i 

Wald, Sonstiges 

4» 

255 

1254 

1126 

di 

ja 

Bare Einnahmen „ 

5781 

5214 

14596 

19224 


Bestands ver, an Weinvorräten , * - „ 

174 

-99 

1030 

905 


Beslandsver. an Vieh y. selbsterz* VorräL „ 

2 

-14 

-15 

-30 


Eigenverbrauch * * * * • . * „ 

1 IS 

53 

190 

738 


Naturallohn * . . > * * . 

2 

22 

4 

2 


Belriebsertrag 

6077 

5176 

15805 

20839 


Bereinigter Betriebs ertrag ^ ^ . . 

5731 

5014 

15593 

20769 


Saatgut * . * 

69 

53 

35 

24 


Pflanzenmaterial für Weinbau - 

35 

8 

21 

18 


Handelsdünger « 

266 

304 

375 

457 


Stalldung u, sonstiger Dünger ^ 

51 

7 

77 

22? 


Schädlingsbekämpfungsmitfel 

171 

125 

358 

856 


Futtermittel * * - * ^ . * - * ^ ^ 

166 

58 

122 

14 


Viehzukauf c X , * p 

76 

42 

34 

14 


Sonst« Kosten der pfl. m tier« Produktion p 

148 

129 

606 

267 


Ertragsteige Inder Aufwand r . « - » 

982 

726 

1620 

1877 


Unterh. Winschaftsgehx u, Grundverb, , , 

190 

65 

4t8 

179 


Unterhaltung Maschinen und Geräte « « ^ 

220 

212 

573 

743 


Unterhai lungsaufwand * 

410 

277 

991 

922 


Kellerausgaben 

58 

14 

372 

347 


Verpackungsmaterial * * 

143 

79 

672 

862 


Marktamgaben « * - * ^ 

7 

33 

36 

ISl 


Wasser, Wärme, Strom - « . * ^ 

95 

76 

272 

444 


Treib- und Schmierstoffe .... * ^ 

37 

70 

202 

162 


Maschinenmiete, Fuhrlohn ^ „ 

73 

66 

70 

45 

10 

Allgemeine Betnebsausgaben « 

143 

122 

328 

532 

a 

4 

Helfender Aufwand „ 

006 

400 

1952 

2543 

'S 

Trauben- und Maischezukauf * 

36 

0 

64 

4 


Mostzukauf , * 


23 

7 

1 

1 

Weinzukauf ^ , 

25 

09 

220 

395 

m 

Zuckerzukauf * 

51 

95 

202 

322 


Umsalzefhöhender Aufwand « 

112 

215 

SOI 

722 


Abschr« Wirtschaflsgeb. u, Gnmdverb. , * 

135 

129 

477 

820 


Abschreibungen der Maschinen u. Geräte * 

455 

483 

1182 

1627 


Sachversicherungen x. . » 

80 

98 

218 

226 


Bestands ver, an zugekauflen Vorräten . „ 

-6 

13 

“42 

“63 


Sonstiger Aufwand *) , . * „ 

21 

— 

106 

84 


Sachaufwand 

2603 

2401 

7095 

0758 


Grundsteuern und Lasten ^ 

86 

70 

193 

240 


Wasser- und Wegeloslen „ 

{ 

2 

l 

15 


Land Wirtschaf tskammerbeitrag. -abgabe * 

13 

n 

16 

25 


Sonstige ßetriebsateuern * . ^ . p 

141 

31 

583 

1312 


ßetriebssteuem * 

241 

115 

793 

1600 


Fremdlohnaufwand . 

511 

3?7 

1373 

1107 


Unfallversicherung p. 

33 

34 

61 

56 


Be triebsauf wand insgesamt 

3593 

2927 

9322 

11521 


Lohnansatz ^ 

1445 

1485 

3582 

7027 


Arbetlsaufwand insgesamt , 

1994 

1896 

5016 

8790 
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Betriebsergebnisse von Weinbaubetrieben, 
gegliedert nach dem Rebflädienanteii an der LF 

^ und dem Grad der Hängigkeit der Rebflädien _ . ^ . 

Wirtscfaafts)ahr 1973/74 Bundesrepublik Deutschland 


Kennziffer 

Weinbaubetriebe mit Rebflächen an der LF ln •/§ 

15 bis unter 30 

30 und mehr 

Flach- und 
Hanglagen 

Steillagen 

Flach- und 
Hanglagen 

Steillagen 

Betriebseinkommen 

DM/ha LF 

3033 

2660 

7917 

10481 

f Betriebseinkommen 

. DM/AK 

21618 

20863 

26801 

23654 

'S Arbeitsertrag 


15944 

13663 

19672 

18605 

Reinertrag 

DM/ha LF 

1039 

764 

2901 

1691 

S Reinertrag Vo d. Aktivkap. 

6.9 

4.1 

5,5 

3,0 

•• 

5 Betriebseinkommen DM/Untern. 

55051 

52215 

63729 

49997 

gg —Fremdlohnaufwand 


9976 

8060 

11546 

5549 

b| —Pachtaufwand 


2077 

2566 

2473 

1391 

JS g — Fremdkapitalzinsen 


3067 

3219 

5417 

4212 

a| -F Pacht- u. Zinserträge 


692 

885 

1315 

1312 

p -f vom Verpächter getr. Aufw. . , 


136 

18 

82 

— 

*= Gewinn 


40759 

39273 

45690 

40157 

Gewinn DM/Fam.-AK 

27457 

21265 

32250 

22996 

Gewinn 

DM/ha LF 

2246 

2001 

5676 

8419 

Gewinnrate Gew.-Vo d. Untem.-Ertr. 

36,9 

38.7 

35,9 

40.4 

, Z Vergleichsreineinkommen •) . • DM/Fam,-AK 

27995 

21477 

32648 

23742 

II,» Vergleichslohn 


21870 

21690 

21608 

20237 

poia Zinsansatz f. Eigenkap. ^ 


4230 

5292 

6977 

2770 

Summe d. Vergleidisansätze . . • . . 


26100 

26982 

28585 

23007 

^ Abstand •) 


1895 

-5505 

4063 

735 

Abstand*®) 


-F7,2 

-20.4 

+ 14,2 

-F3,2 

Gewinn 

DM/Fam. 

40759 

33273 

45690 

40157 

-f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


1506 

— 

511 

26 

4- Einkünfte aus unselbst. Tätigkeit ... . 

721 

1485 

1556 

275 

s -F Renten 


264 

93 

350 

111 

B — Aufw. f. selbsl./unselbst. Tätigkeit , , , 

136 

18 

82 

— 

1 Einkommen aus Eiwerbstätigkeit 


43114 

40833 

48025 

40569 

•g Einkommen aus Erwerbstätigkeil DM/Fam.AK 

29131 

22192 

33820 

23315 

g 

® 4- sonst. Einkünfte 

DM/Fam. 

861 

278 

2276 

2058 

^ = Gesamteinkommen 


43975 

41111 

50301 

42627 

Arbeitskr. m. außcrbetr. ErwerbsL Je Farn. 

0.18 

0,22 

0,40 

0,05 

Haushaltspersonen 


4.6 

4,7 

3.8 

10,0 

Erträgst. Hilfsm. (bar) •/© d. Betriebsertrages 

12,5 

10.7 

6.2 

7.7 

Arbeitsmittel (bar) 


7.8 

8,2 

7.1 

6.7 

e Abschreibungen Maschinen und Geräte * 

7.5 

9.3 

7.5 

7.8 

2 Arbeitsaufwand 


32.8 

36,6 

31.7 

42,2 

S Aufwand für die Arbeitserledigung ... , 

48.1 

54,1 

46.3 

56,7 

1 Betriebssteuem 

- * 

4.0 

2.2 

5.0 

7.7 

•S Sonstiger Aufwand (bar und tmbar) . . « 

18,3 

18.1 

24.1 

19,9 

m Betriebsaufwand 


59.1 

56,5 

59.0 

55.3 

1 Betriebsaufwand und Zinsansatz . 


72,2 

74,3 

72,3 

66.0 

Aufwand für eig. Maschinen 

in •/• des 





Maschinen- u. Gerätekap. 

Zeitwert 

50.9 

34.5 

28,0 

34,2 

Q Aktivkapital insgesamt 

. DM/AK 

107548 

145623 

177654 

126937 

i 2 Maschinenkapit€Ll • . . . 


9451 

15820 

21202 

15653 

J S Neubauten und neue Maschinen . 


11817 

8894 

19831 

28359 

g Arbeitsaufwand 


14212 

14871 

16980 

19838 

« Betriebsertrag 


43314 

40596 

53504 

47030 

Einkommensteuer 

DM/Fam. 

3938 

3867 

5152 

2738 

6 • Sonstige pers. Steuern 


527 

393 

628 

219 

1 'S Persönliche Steuern 


4465 

4260 

5780 

2957 

S) 5 Vermögensabgabe 


381 

373 

169 

38 

• 3 , Krankenvers., Alterskasse. Rentenvers. 

3466 

3062 

4025 

3425 

'S* Lebensversicherung 


1634 

1825 

1787 

1364 

• e Altenteil (bar u. unbar) 


635 

589 

427 

38 

Renten **) 

DM/ha LF 

227 

193 

346 

51 
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Betriebsergebnisse von Weinbaubetrieben, 
gegliedert nach Weinbaugebieten 

Bundesrepublik Deutschland Wirtschaitsjahr 1973/74 


Kennziffer 

Einheit 

Weinbaubetriebe des Weinbaugebietes 

Mosel- 

Saar* 

Ruwer 

Rhein- 

hessen 

Rhein- 

pfalz 

Baden- 

Wüxttem- 

berg 

Zahl der Betriebe 


37 

95 

56 

22 

Betriebsgröße 


4,23 

14,85 

10,66 

8,49 

davon: Pachtland 


14,4 

29,2 

34.1 

33.7 

Rebfläche 

ha/Betrieb 

2,52 

4,84 

5,45 

3,13 

Einheitswert 

DM/ha LF 

1245 

2515 

2018 

1100 

AK-Besatz AK/100 ha LF 

46,39 

16,84 

24,38 

21,64 

S darunter: Familienarbeitskräfte 

®/d 

82,35 

57.93 

56,19 

84,70 

•S männliche Arbeitskräfte ... » 

60,30 

57,50 

62,50 

64,85 

i ständige Arbeitskräfte 

• • • • m 

80,26 

67,91 

68,00 

73,13 

^ AK je Betrieb 

AK/Betrieb 

1,96 

2,50 

2,60 

1,84 

Schlepperbesatz PS/ 100 ha LF 

1194 

594 

717 

807 

Rebflächen im Ertrag (ERF) 


51,6 

27,6 

44,7 

31.2 

43 Rebflächen nicht im &trag 


7.9 

5,0 

6,4 

5,6 

% Rebflächen 


59.5 

32,6 

51,1 

36.8 

4) 

*6 Obstanlagen und Gartenland . . . 

1 r 

0.3 

0.6 

0.5 

0.5 

s Dauergrünland 


6.7 

0,4 

3,1 

9.3 

1 Sonstige landwirtschl. genutzte Fläche . ^ 

33,5 

66,5 

45.2 

53.4 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche ... , 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

, MUchkühe 

GV/lOO ha 

1.9 

2.3 

2,7 

7,1 

9 Sonstiges Rindvieh 


3,6 

1.5 

2.2 

6.8 

8 Schweine 


1.1 

3.6 

2.8 

13,3 

A Sonstiges Nutzvieh 


0.0 

0,1 

0.0 

0.0 

^ Nutzvieh 


6,6 

7.5 

77 

27.2 

Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

942 

233 


2384 

Wirtschaftsgebäude 


13703 

96 

1096 

879 

Grundverbesserungen 


0 

83 

236 

164 

S Dauerkulturen 


1272 

230 

217 

496 

1 Maschinen 


2624 

907 

1548 

1043 

i Vieh 


-16 

-29 

-18 

-91 

^ Bruttoinvestitionen 


18525 

1520 

3079 

4875 

Abschreibungen 


2801 

912 

1469 

962 

Nettoinvestitionen 


15724 

608 

1610 

3913 

Nettoinvestitionen ‘/o des Gewinns 

178,9 

22,3 

33,6 

62,1 

Kurzfristige Verbindlichkeiten , . 

DM/ha LF 

3089 

1623 

1271 

14947 

g Mittelfristige Verbindlichkeiten . 


2112 

893 

1650 

1748 

3 S Langfristige Verbindlichkeiten . . 


28959 

2734 

8371 

12103 

3 I Fremdkapital*) 


34160 

5251 

11292 

28798 







j 9 Guthaben tmd Forderungen . . . . 


7082 

1021 

1704 

7652 

1 Zinsen 


1142 

303 

561 

627 

8 Zinsen Vo des Fremdkap. 

3,3 

5.8 

5.0 

2.2 

Pacht DMAia 

Pachtfläche 

3328 

1103 

1944 

458 
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Drucksache 7/3211 


Betrlebsergebnisse von Weinbaubetrieben, 

WirtsÄallsJahr 1973/74 gegliedert nach Weinbaugebieten Bundesrepublik Deutschland 


Kennziffer Einheil 

Weinbaubetriebe des Weinbaugebietes 

Mosel - 
Saar- 
Ruwer 

Rhein- 

bessen 

Rheim- 

Pfalz 

Baden- 

Württera- 

berg 


Trau ben/Maische . . - ^ « DM/ha LF 

609 

277 

486 

7482 


Most * 

n 

111 

443 

0 

776 


Faßwein ^ , . . » • 

p 

5843 

2945 

2238 

D 


Wein in Flaschen . < , * * ^ • 

ir 

11805 

2688 

8429 

308 


SonsÜge Einnahmen aus Weinbau 

x 

209 

81 

183 

0 


Einnahmen aus Weinbau 

H 

18581 

6434 

11336 

8566 ' 


Einnahmen aus Weinbau .♦h>. DM/ha ERF 

3602? 

23299 

25358 

27426 

& 

Gartenbau und Sonderhulturen » DM/ha LF 

0 

0 

0 

0 


Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 

pr 

78 

öli 

607 

1060 


Tierische Erzeugnisse * 

m 

115 

209 

408 

705 

JSi 

Wald. Sonstiges *) - * * 

K 

1585 

378 

nio 

2171 

w 

m 

Bore Eihnahmeo * * ^ * h * * < h 

H 

20359 

7932 

13461 

12502 


Bestandsver. an Weinvorräten 


+2415 

289 

414 

10 


Bestandsver. ön Vieh ü. selbsterz. Vorräl. 

II 

-16 

-29 

-18 

91 


Eigenverbrauch 

V 

662 

129 

163 

72 


Nalurallohn . « . * v . . . . 

•f 

0 

H 

0 

1 


Betiiebsertrag . . * . - , . h . * 

H 

23440 

8332 

14020 

12676 


Bereinigter Betriebsertrag » . * * * 

m 

23391 

8130 

13723 

12304 


Saatgut * . ^ . 

# 

10 

48 

49 

50 


Pflanzen material für Weinbau 


15 

34 

14 

6 


Handelsdünger . , 

m 

465 

309 

381 

218 


Stalldung u. sonstiger Dünger 

w 

268 

32 

1 

161 


Schädlingsbekämpfungsmittel ... 

II 

763 

232 

246 

397 


Futtermittel ^ 

ir 

4 

85 

194 

21t 


Viehzukauf ............... r , 


19 

35 

40 

104 


Sonst. Kosten der pfl. u, tier. PrödukUon 

» 

275 

265 

820 

139 


Ertragsteigemder Aufwand 

n 

1839 

1040 

1745 

1286 


Unlerh. Wirtschaflsgeb, u. Grundverb. , 

ip 

262 

200 

559 

175 


Unterhaltung Maschinen und Geräte . . 

■ 

896 

329 

432 

407 


Unterhaltungsaufwand . , 

H 

!16] 

529 

991 

662 


Kellerausgabea * . , 

* 

513 

72 

510 

4 


Verpackungsmaterial 

fl 

1132 

333 

574 

16 


Marklausgaben . 

fl 

180 

24 

0 

7 


Wasser, Wärme, Strom 

«1 

481 

130 

251 

238 


Treib- und Schmierstoffe , 

m 

147 

127 

214 

169 


Maschinenraiete, Fuhrlobn 

w 

42 

66 

86 

60 


AUgemeine Betriebsausgaben 

II 

482 

252 

225 

290 

e 

Helfender Aufwand 

w 

2977 

1004 

1860 

784 

4 

Trauben- und Maischezukauf ........ 

m 

0 

58 

63 

14 

« 

A 

Mostzukauf . 

H 

0 

7 

9 

0 

1h 

Weinzukauf 

it 

436 

139 

150 

3 

% 

n 

Zuckerzukauf 

ir 

363 

!31 

156 

15 


Umsatzerhöhender Aufwand 

m 

799 

335 

378 

32 


Abschr. Wirtschaftsgeb. u. Gnindverb. . 

# 

962 

218 

421 

272 


Abschreibungen der Maschinen u. Geräte 

It 

1819 

696 

1048 

690 


Sachversicherungen 

p 

239 

137 

218 

143 


Bestandsver. an zugekauftea Vorräten ^ 

<t 

“93 

-21 

“43 

43 


Sonstiger Aufwand *J 


24 

2 

54 

976 


Sachaufwand 

# 

9747 

3938 

6672 

4890 


Grundsteuern und Lasten ^ . 

It 

216 

146 

186 

65 


Wasser- und Wegelasten 

p 

9 

1 

0 

0 


Landwirtschaftskammerbeitrag, -abgabe 

N 

22 

22 

8 

0 


Sonstige Betriebssteuem 

P 

2098 

83 

362 

105 


Betriebssteuem 

1* 

2345 

2S2 

556 

370 


Fremdlohnaufwand 

P 

1245 

926 

1289 

545 


UnfaUverslcherung 

» 

36 

58 

49 

62 


ßelriebsaufwand insgesamt 

m 

13373 

5174 

8567 

5668 


Lohnansatz 

m 

7637 

2036 

2751 

3269 


Arbeitsaufwand insgesamt * . 

fl 

8918 

3020 

4089 

3077 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Betriebsergebnisse von Weinbaubetrieben, 
gegliedert nadi Weinbaugebieten 


Bundesrepublik Deutschland 


WiHschaitsJahr 1973/74 




Weinbaubetriebe des Weinbaugebietes 

Kennziffer 

Einheit 

Mosel- 

Saar- 

Ruwer 

Rhein- 

hessen 

Baden- 

Betriebseinkomxnen 

DM/ha LF 

11348 

4143 

6791 

7616 

1 ßetriebseinkommen 

. DM/AK 

24462 

24600 

27859 

35197 

o i Arbeitsertraq 


16994 

22665 

25488 

34316 

9 * Reinertrag 

DM/ha LF 

2430 

1122 

2702 

3739 

•8 

5 Betriebseinkommen DM/Untem. 

48002 

61517 

72390 

64659 

g j, ~ Fremdlohnaufwand 


5419 

14616 

14265 

5155 

1 g — Pachtaufwand 


1064 

3650 

2691 

1282 

o -g Fremdkapitaizinsen 


5438 

4495 

6013 

5325 

ö E 4 - Pacht- u. Zinserträge * . . . 


1073 

1566 

1600 

590 

"5 -f vom Verpächter getr. Aufw. . , 


34 

185 

0 

27 

^ » Gewinn 


37188 

40508 

51021 

53511 

Gewinn DM/Fam.-ÄK 

23013 

27962 

34946 

34393 

Gewinn * 

DM/Fam. 

37188 

40508 

51021 

53511 

Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 


448 

0 

1346 

197 

-H Einkünfte aus unselbst, Tätigkeit . . • • 

49 

2411 

509 

3362 

-f Renten 


387 

444 

5 

114 

5 — Aufw, f. selbst./unselbst. Tätigkeit . . • 

34 

185 

0 

27 

m 

ä Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


38038 

43178 

52881 

57157 

J Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/FarmAK 

23626 

29778 

36220 

36875 

• -j- sonst. Einkünfte 

DM/Fam. 

3565 

650 

454 

4090 


= Gesamteinkommen ► - 


41603 

43828 

53335 

61247 

Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst jeFam. 

0,24 

0.07 

0,18 

1,17 

Haushaltspersonen 


3,45 

9.70 

2,00 

4,50 

a Erträgst. Hilfsm. (bar) Ve d. Betriebsertrages 

6.6 

8.9 

6.3 

8.2 

Ifi Arbeitshilfsmittel (bar) 


6.7 

7,8 

7.0 

7.5 

2 Abschreibungen Maschinen und Geräte « 

7.8 

8,3 

7,5 

5.4 

g Arbeitsaufwand 


38.0 

36,3 

29,2 

30,6 

•g Aufw^md für die Arbeitserledigung , . . ,, 

Xi 

52,5 

52,4 

43,7 

43,5 

a 

2 Betriebssteuern 


10.0 

20.5 

3,0 

4.0 

1.3 

9 Sonstiger Aufwand (bar und unbar) .. . 

22,2 

26,8 

17,4 

^ Betriebsaufwand 


57,1 

62,1 

61.1 

44,7 

ii g «Arbeitsaufwand 

. DM/AK 

19224 

17936 

16775 

17916 

^Betriebsertrag 


50527 

49477 

57514 

58585 

Einkommensteuer 

DM/Fam. 

2796 

5376 

7792 

1087 

Sonstige pers. Steuern 


182 

579 

1226 

85 

S* Persönliche Steuern 

<» a 


2978 

5955 

9008 

1172 

5 Vermögensabgabe 


0 

490 

181 

17 

5*5 Kranken vers., Alterskasse, Renten vers. „ 

3031 

3772 

2100 

4661 

2 g Lebensversicherung 


1810 

1812 

1407 

947 

•• Altenteil (bar u. unbar) 


89 

349 

458 

743 

Renten ^*) 

DM/ha LF 

152 

178 

281 

739 
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Drucksache 7/3211 


Belriebsergebnisse von Weinbaubetrieben, 
gegliedert nach Vermarktungslormen 

Wlrtsdiaftsjahr 1973/74 Bundesrepublik Deutschland 



Kennziffer 

Einheit 

Weinbaubetriebe mit 

Winzer genossen- 
schaftsansdiluß 

Faßwein- 

vermarktung 

Flaschenwein- 

vermarktung 

Zahl der Betriebe 


31 

97 

82 

Betriebsgröße 

... ha LF 

10,00 

13,04 

9,64 

davon: Pachtland 


39,3 

28,4 

24,7 

Rebfldche 

ha/Betrieb 

3,24 

4,46 

4,81 

Einheitswert . 

DM/ha LF 

1467 

2280 

1924 


AK-Besatz AK/100 ha LF 

17,84 

17,74 

27,39 

• 

a 

darunter: Familienarbeitskräfte 

•/# 

86,02 

63,12 

57,28 

5 

männliche Arbeitskräfte ... » 

63,67 

60,68 

58,38 


ständige Arbeitskräfte 

• ® • ■ 

77,56 

72,71 

65,75 

1 

< 

AK je Betrieb 

AK/Betlieb 

1,78 

2,31 

2,64 


Schlepperbesatz PS/iOO ha LF 

741 

688 

827 


Rebfiächen im Ertrag (ERF) 

.... »/. LF 

27,0 

29,4 

43,2 

JO 

Rebflächen nicht im Ertrag 


5.4 

4.8 

6,7 

« 

> 

Rebfiächen 


32,4 

34,2 

49,9 

«i 

•6 

Obstanlagen und Gartenland ... 


0.5 

0.5 

0.5 

5 

Dauergrünland 


7.9 

2,6 

2.0 

a 

•9 

Sonstige landwirtschl. genutzte Fläche . „ 

59,2 

62,7 

47,5 


Landwirtschaftlich genutzte Fläche ... ,, 

100,0 

lOO.O 

100,0 

IO 

Milchkühe 

GV/lOO ha 

8.1 

2,7 

1.0 


Sonstiges Rindvieh 


6,2 

2.7 

1.0 

« 

« 

Schweine 


13,5 

3.6 

1.0 

Xk 

M 

m 

Sonstiges Nutzvieh 


0.0 

0.1 

0,1 

> 

Nutzvieh 


27,8 

9.1 

3.1 


Bodenzukäufe 

DM/ha LF 

2223 

492 

286 


Wirtschaftsgebäude 


512 

4549 

1519 


Grundverbesserungen . . • • . • « . ; • 


116 

76 

170 

8 

Dauerkulturen 


371 

430 

451 

B 

O 

Maschinen 


721 

1146 

1875 

s 

Vieh 


58 

-27 

-19 

m 

> 

u 

Bnittoinvestitionen 


4001 

6666 

4282 


Abschreibungen 


772 

1069 

1982 


Nettoinvestitionen 


3229 

5597 

2300 


NettoinvestJtlonen ....... Vo des Gewinns 

75,3 

199,0 

33,6 


Kurzfristige Verbindlichkeiten . . 

DM/ha LF 

10833 

1598 

2164 

d 

s « 

Mittelfristige Verbindlichkeiten • 


1378 

918 

1980 


Langfristige Verbindlichkeiten . . 


8871 

9150 

10305 

.Tl 

5^ 

Fremdkapital *) 


21082 

11666 

14449 

S* * 

M ® 

Guthaben und Forderungen .... 


5712 

1979 

2917 

1 

Zinsen 


407 

462 

662 

t 

U. 

Zinsen */• des Fremdkap. 

1.9 

4,0 

4,6 


Pacht DM/ha 

Pachtfläche 

423 

972 

2663 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Weinbaubetriebe, gegiiedert nach 

Bundesrepublik Deutschland Veimarktungsfoimen Wirtschaftsjahr 1973/74 


Kennziffer Einheit 

Weinbaubetriebe mit 

Winzergenossen- 

schaftsanschluB 

Faßwein- 

vermarktung 

Flaschenwein- 

vermarktung 


Trauben/Maische DM/ha LP 

6061 

349 

190 


Most • 

83 

429 

60 


Faßwein « 

10 

4868 

1813 


Wein in Flaschen , 

14 

640 

13403 


Sonstige Einnahmen aus Weinbau .... • 

0 

93 

206 


Einnahmen aus Weinbau 

6168 

6379 

15672 


Einneihmen aus Weinbau DM/ha ERF 

22826 

21733 

36253 

01 

2 

Gartenbau und Sonderkulturen . DM/ha LF 

0 

0 

0 

r 

w 

Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 

1075 

783 

474 

« 

Tierische Erzeugnisse ^ 

736 

340 

89 

X 

Wald. Sonstiges*) , 

1206 

629 

1131 

O 

oa 

Bare Einnahmen 

9185 

8131 

17366 


Bestandsver. an Welnvorr§ten . 

29 

559 

1020 


Bestandsver. an Vieh u. selbsterz. Vorrät. » 

58 

-27 

— 19 


Eigenverbrauch » 

78 

188 

331 


Naturallohn , 

1 

4 

7 


Betriebsertrag 

9351 

8855 

18705 


Bereinigter Betriebsertrag 

8941 

8595 

18604 


Saatgut » 

46 

44 

39 


Pflanzenmaterial für Weinbau 

17 

25 

21 


Handelsdünger * 

246 

328 

404 


Stalldtmg u. sonstiger Dünger 

112 

77 

74 


Schädlingsbekämpfungsmittel 

328 

285 

416 


FuttermiUel 

239 

150 

25 


Viehzukauf , 

107 

41 

16 


Sonst. Kosten der pfL u. tier. Produktion 

102 

169 

789 


Ertragsleigemder Aufwemd , 

1197 

1119 

1784 


Unterh. Wirtschaftsgeb. u. Grundverb. . 

152 

261 

416 


Unterhaltung Maschinen und Geräte . . » 

379 

309 

687 


Unterhaltungsaufwand « 

531 

570 

1103 


Kcllerausgaben • 

4 

90 

557 


Verpackungsmaterial 

12 

110 

1154 


Marktausgaben • 

3 

12 

93 


Wasser, Warme. Strom , 

194 

174 

318 


Treib- und Schmierstoffe . 

135 

113 

218 


Maschinenmiete, Fuhrlohn 

65 

61 

75 


Allgemeine Betriebsausgaben » 

201 

219 

389 

*o 

Helfender Aufwand 

614 

779 

2804 

8 

« 

Trauben- und Maischezukauf , 

10 

5 

105 

8 

2 

Mostzukauf , 

0 

7 

7 

A 

Weinzukauf « 

0 

19 

435 

s 

Zuckerzukauf 

3 

163 

227 


Umsatzerhöhender Aufwand 

13 

194 

774 


Abschr. Wirtschaftsgeb. u. Grundverb. . „ 

231 

308 

584 


Abschreibungen der Maschinen u. Geräte , 

541 

761 

1398 


Sachversicherungen « 

132 

134 

242 


Bestandsver. an zugekauften Vorräten . , 

40 

-13 

-76 


Sonstiger Aufwand*) „ 

700 

23 

22 


Sachaufwand , 

3999 

3875 

8635 


Grundsteuern und Lasten 

73 

141 

215 


Wasser- und Wegelasten , 

1 

2 

2 


Landwirtsc hafiskammerbeitrag, -abgabe • 

4 

17 

20 


Sonstige Betriebssteuem « 

89 

655 

493 


Betriebssteuem 

167 

815 

730 


Fremdlohnaufwand , 

369 

770 

1585 


Unfallversicherung , 

51 

46 

58 


Bel riebsauf wand insgesamt • 

4586 

5506 

11007 


Lohnansatz ’) „ 

2960 

2857 

3989 


Arbeitsaufwand insgesamt ^) , 

3380 

3673 

5632 
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Wirtsdiaitsjahr 1073/74 

Betriebsergebnisse von Weinbaubetrieben» 
gegliedert nach Vermarktungsformen 

Bundesrepublik Deutschland 



Welnbaubelriebe mit 

Kennzüfcr 

Einheit 

Winzergenossen- 

Faflweln- 

Flaschenwein- 



Schaftsanschluß 

vermarktung 

vermarktung 

^ Betriebseinkommen 

DM/ha LF 

5184 

4165 

9340 

s BetnebseinkommeQ 


290Ö6 

23480 

34099 

p, • Arbeitsertrag 



• 

. 

S ^ Reinertrag 


1804 

492 

3708 

■i 

t Betriebseinkommen 


51840 

54315 

90039 , 

lg— Fremdlohnaufwand .... 


4197 

10644 

15837 

i B — Padbtaufwand 


1531 

2744 

2910 

1 1 — Fremdkapitalzinsen . . . 


4070 

6574 

6526 

o 5 -f Pacht- u, Zinserträge .. 


791 

2170 

1266 

“ o -f vom Verpächter getr. Aulw. * 

23 

148 

46 

=» Gewinn 


42856 

36670 

66078 

Gewinn 


27935 

25113 

43691 

Gewinn 


42856 

36670 

66078 

-H Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

145 

6 

1285 

+ Einkünfte aus unselbst. Tätigkeit ... . 

2811 

28 

2169 

-f Renten 


95 

599 

206 

= — Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigkeit . . • 

23 

148 

46 

8 

'S Einkommen aus Erwerbstätigkeit ..... . 

45884 

37155 

69692 

J Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam.AK 

29989 

25449 

46154 

g 

« + sonst. Einkünfte ....... 

DM/Fam. 

364 

644 

3786 

^ « Gesamteinkommen .... 


46248 

37799 

73478 

Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. je Farn. 

0,93 

0,02 

0,27 

Haushaltspersonen 


4,50 

4,05 

10,35 

Erträgst. Hilfsm. (bar) Vo d. Betriebsertrages 

10,6 

10,3 

5.2 

e Arbeitshilfsmittel (bar) ... 


.8,3 

7.4 

6.9 

^ Abschreibungen Maschinen und Geräte « 

5,8 

8,6 

7,5 

S Arbeitsaufwand 


36,1 

41,5 

30,1 

1 Aufwand für die Arbeitserledigung ... • 

50,2 

57,5 

44.5 

*2 Betrlebssteuem 


13 

9,2 

3.9 

t Sonstiger Aufwand (bar und unbar) .. • 

18,1 

17,5 

26,5 

9 Betriebsaufwand ......... 


49.0 

62,2 

58,8 

Betriebsaufwand und Zinsansatz « 

82,1 

97.7 

91,1 

ä S •§ Arbeitsaufwand 


18952 

20706 

20563 

^ 2 i*! Betriebsertrag 


52427 

49919 

68287 

Einkommensteuer 


1610 

5073 

7066 

Sonstige pers. Steuern .... 


100 

430 

1022 

6 • 

« m Persönliche Steuern 


1710 

5503 

80t>9 

“1 0 Vermögensabgabe 


50 

313 

231 

Krankenvers., Alterskasse, 

Rentenvers. , 

4730 

4642 

5316 

Si4 Lebensversicherung 


1025 

2321 

2439 

£ ^ Altenteil (bar u. unbar) . . 


395 

293 

246 

Renten “) 


343 

162 

276 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Tabelle 57 


Erfolgskennzahlen der gartenbaulichen Hauplenverbsbelriebe 


Betriebsfonn 

1963/64 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Betriebsertragf DM/ha GG 







Gemüsebairbetriebe 

40 12t 

48 795 ') 

60 825 

62 112 

63 677 

65 991 

Zierpflanzenbaubelriebe 

155 607 

183 011 

215 160 

253 932 

265 854 

269 319 

Gemifeditbetriebe 

81 025 

* 

79 618 

* 

124 950 

155 072 

Obstbaube'triebe , . . - 

7 52? 

6 094 

7 109 

7 807 

U 048 

9 569 

Baumschulen * ^ . 

29 122 

39 505 

36 386 

52 145 

65 899 

69 538 

fietriebselnkommen, DM/ha GG 







Gemüsebaifbetriebe 

20 108 

24 190 1) 

28 144 

31 527 

34 310 

31 312 

Zierpflanzenbaubetriebe 

64 033 

75 522 

90 502 

108 730 

1 10 016 

105 426 

Gemtechtbetriebe > 

35 629 

, 

28 281 >) 


56 270 

64 691 

Obstbailbetriebe * . . 

3 608 

2 515 

2 847 

3 283 

6 120 

4 274 

Baumsdiulen - . 

13811 

20 103 

19555 

25 395 

33 899 

34 717 

Reinertrag, DM/ha GG 







Gemüsebaubetriebe 

3 680 

6 414 ') 

4 246 

7 969 

5 837 

-107 

Zierpflanzenbaubetriebe ..**»*,. 

14 597 

10 656 

15 609 

25 523 

21 364 

14 143 

Gemi'sditbetrLebe *,**.....***-, 

6 052 


-2 689 >) 


11 902 

2 091 

Obstbaübetiiiebe 

546 

-458 

-925 

-345 

1 834 

-125 

Baumschulen 

2916 

5 067 

4 858 

8222 

13 900 

13 986 

Reinertrag, tu Vi des ÄktlTkapitals 
Gemiisebaube'lriebe 

5,1 

5,8 

4fi 

6,9 

4,8 

- ÖJ 

Zierpflanzenbaube triebe 

6,7 

3,3 

4S 

7.4 

5,8 

3,8 

GemisdTtbetriebe 

7,3 

p 

*) 

p 

6,9 

!J 

Obstbaubetriebe 

}.9 

-1.4 

-2,8 


5.7 

- 0,4 

ßaumsciiulen 

4.9 

6.3 

4,8 

8,6 

9,3 

12,4 

VoUarbeitskräflebesatz, AK/ha GG 
Gemüsebaub^triebe 

1.90 

1,43 ■) 

1J3 

1,73 

1,81 

1,91 

Zierpflanzenbaubetriebe 

5,80 

4,93 

4.90 

5,21 

5,19 

4,61 

Gemisditbelriebe 

2,90 


1.72 


2,37 

2,85 

Obstbaubetriebe 

0,40 

0,26 

0p28 

0,26 

0,26 

0,2? 

Baumschuien , . , . , ^ . 

1,40 

0,92 

0,95 

0,90 

1,05 

0,99 

Betrlebse rtr ag DM/ Volla rbeJ tak rafl 
Gemüsebaub eiriebe 

21 116 

34 122 *) 

35 158 

35 903 

35 181 

34 350 

Zierpflanzenbaube triebe .****.._ 

26 829 

37 122 

43 910 

48 739 

5 t 224 

58 421 

Gemi'sdrtbetriebe 

27 940 

. , 

46 290 M 


52 722 

54 411 

Obslbaubetriebe 

18 818 

23 438 

25 389 

30 027 

42 492 

35 441 

Baumschulen p 

20 801 

42 940 

38 301 

53 209 

62 761 

70 240 

Bet rlebsetnkorome D , 

DM A/ol la rbe H skraf t 
Gemüsebaubetriebe , 

10 583 

16916 ') 

16 268 

18 224 

18 956 

16 394 

Zierpflanzenbaubetriebe .***.►,, 

11 040 

15319 

18 470 

20 869 

21 198 

22 869 

Gemisditbe triebe 

12 286 

i 

(6 442 ") 


23 743 

22 698 

Obstbaubetriebe - p * , 

9 020 

9673 

10 168 

12 627 

23 538 

13 830 

Baumschulen 

9 865 

21 851 

20 584 

25 913 

32 283 

33 068 

Arbeitsertrag, DM/AK 







Gemüsebaübetriebe p , , 

9240 

14 412 

14 199 

15 892 

16 627 

14 177 

Zierpflanzenbaubetriebe 

9 316 

13146 

16 273 

18 564 

18 704 

20 055 

Gern isdrtbe triebe , , 

11 064 


13 986 ») 

* 

21 205 

20 462 

Obstbaubelriebe » . . , * * , . . 

6 535 

5 527 

6 332 

8 338 

19212 

11 752 

Baumsdiulen 

8147 

18 962 

17 054 

22 499 

27 280 

31 096 

Reineinkommen (Gewinnh 

DM/Fam AK 

Gemüsebaubeftrmbe - ^ - 


16 345 

18 663 

23 870 

22 231 

13 160 

Zierpflanzenbaubetriebe 


19 066 

21 985 

31 320 

26 494 

27 053 

Gemrsditbetriebe * . * 



18 373 

— ■ 

31 583 

24 282 

Obstbaubetriebe 


9 063 

9 289 

13 669 

29 550 

16 638 

Baumschulen . * , » * , * 


42 534 

47 886 

61 023 

63 235 

72 094 


*) ohne Betriebe mit weniger als 20 000 Einheilsquadratmeieni 
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Tabelle 58 


Höhe und Zusammensetzung des Betriebsaufwandes ln den gartenbaulichen 
Haupterwerbsbetrieben über der Grenze nach § 4 LwG 

DM/ha GG 


Aufwandsart ] 

1963/64 1 

1969/70 1 

1 1970/71 1 

1971/72 1 

1972/73 

1 1973/74 




Gemüsebaubetrtebe 



Ertragsteigernder Aufwand 

7 360 

7 862 ') 

11 218 

9 950 

9 399 

11 195 

darunter Heizmaterial 

2 669 

2 325 

3 762 

3 175 

2 113 

2 335 

Unterhaltungsaufwand 







einschließlich Abschreibung . ^ . 

6 863 

8 336') 

10 895 

10 115 

10 153 

10 978 

Arbeitsaufwand . 

16 428 

17 776') 

23 898 

23 558 

28 473 

31 419 

Sonstiger Aufwand . . . 

. 5 790 

8 407') 

10 568 

10 520 

9 815 

12 506 

Betriebsaufwand und Lohnansatz *) 

36 441 

42 381 ') 

56 579 

54 143 

57 840 

66 098 




Zlerpflanzenbaubetrlebe 



Ertragsteigemder Aufwand 

39 939 

37 969 

48 145 

53 229 

52 595 

57 564 

darunter Heizmaterial 

14 529 

7 575 

10 491 

9 852 

9312 

14 808 

Unterhaltungsaufwand 







einschließlich Abschreibung .... 

18 586 

24 679 

27 437 

30 714 

32 304 

30 671 

Arbeitsaufwand 

49 436 

64 866 

74 893 

83 207 

88 652 

91 283 

Sonstiger Aufwand 

33 049 

44 841 

49 076 

61259 

70 938 

75 658 

Betriebsaufwand und Lohnansatz *) 

141 010 

172 355 

199551 

228 409 

244 489 

255 176 




Gemlschlbetriebe 



Ertragsteigemder Aufwand 

17 410 


18 802 >) 

, 

27 034 

28 489 

darunter Heizmaterial 

5 724 

. 

4534 

. 

7 361 

9 864 

Unterhaltungsaufwand 







einschließlich Abschreibung .... 

9 853 

. 

13 236 ') 

* 

17 151 

22 583 

Arbeitsaufwand 

29 577 

. 

30 970 M 

• 

44 368 

62 599 

Sonstiger Aufwand 

18 133 

• 

19 299 •) 

, 

24 495 

39 310 

Betriebsaufwand und Lohnansatz *) 

74 973 

* 

82 307 *) 

• 

113048 

152 981 




Obstbaubetriebe 



Ertragsteigemder Aufwand ...... 

1052 

738 

978 

941 

1 174 

1 173 

darunter Heizmaterial ' 

58 

18 

30 

22 

26 

42 

Unterhaltungsaufwand 







einschließlich Abschreibung .... 

1 511 

1 324 

1 345 

1 440 

1 852 

1 928 

Arbeitsaufwand 

3 063 

2 974 

3 772 

3 628 

4 286 

4400 

Sonstiger Aufwand 

1355 

1 517 

1 939 

2 143 

1903 

2 193 

Betriebsaufwand und Lohnansatz *) 

6 981 

6 553 

8 034 

8 152 

9215 

9 694 




Baumschulen 



Ertragsteigemder Aufwand 

4 814 

7 580 

6 327 

13 236 

13 042 

16 079 

darunter Heizmaterial 

375 

211 

273 

239 

352 

569 

U n te rhal lung sauf wand 







einschließlich Abschreibung .... 

3 099 

4 121 

4 145 

5 029 

4 901 

5 540 

Arbeitsaufwand 

10 895 

15 036 

14696 

17 173 

19 999 

20 731 

Sonstiger Aufwand 

7 398 

7 701 

6 360 

8 485 

14 057 

13 202 

Betriebsaufwand und Lohnansatz *) 

26 206 

34 438 

31 528 

43 923 

51 999 

55 552 


ohne Betriebe mit weniger als 20 000 Einheitsquadratmetern 

Lohnansatz für den Betriebsleiter und seine mitheifenden nicht entlohnten Familienangehörigen 
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Tabelle 59 


Ergebnisse der Vergleidisrechnung nadi § 4 IwG 
für die garten baulidien Hauptenverbsbeiriebe 

— Betriebsansatz — 


WirtsdjafLsjahr 

Vergleidis- 

ertrag 

Vergleichs- 

aufwand 

Vergieldis- 

betiiebs" 

eizikommen 

Summe der 
Vergleichs* 
«insitzc 

Abstand 


DM/ha GG 

1 

1 “/6 



Gern U s eba übet rle be 



1963/64 

40 479 

35 319 

20 375 

15715 

+ 30 

1964/65 

39 645 

38 592 

19 052 

17 999 

+ 6 

1964/65 

39 645 

38 865 

19 052 

18 272 

-f- 4 

1965/66 

44 483 

41 314 

22564 

19395 

+ J6 

1966/67 

50 549 

47 212 

23 164 

19827 

+ J8 

1967/68 

46 244 

45 359 

21 164 

20 279 

+ 4 

1968/69 

56 797 

54 266 

25 872 

23 341 

+ tt 

1969/70 

48 991 *) 

44 541 ‘) 

24 290 *) 

19 840 ») 

+22 »i 

1970/71 

61 078 

62 322 

28 254 

29 498 

“ 4 

1971/72 

62 237 

62 281 

31 539 

31 583 

± 0 

1972/73 

63 839 

66 156 

34 342 

36 659 

- 6 

1973/74 

66 141 

78 658 

31 329 

43 846 

-29 



Zterpn anzenba u be Iriebe 



1963/64 

156 091 

148 293 

64 180 

56 382 

+ 14 

1964/65 

162 305 

158 617 

66186 

62 498 

+ 6 

1964/65 

162 305 

159441 

66 186 

63 322 

+ 5 

1965/66 

183 987 

178 507 

75 358 

69 878 

+ 8 

1966/67 

205 018 

196 202 

82 859 

74 043 

+ 12 

1967/68 

201 601 

192 262 

85 278 

75 939 

+ 12 

1968/69 

207 595 

199 126 

83 675 

74 806 

+ 12 

1969/70 

183 415 

183 677 

75 464 

75 726 

± 0 

1970/71 

215 640 

215 438 

90 511 

90 309 

± 0 

1971/72 

254 279 

247 891 

108 620 

102 233 

+ 6 

1972/73 

266 157 

264 534 

109 855 

108 232 

+ 1 

1973/74 

269 647 

273 796 

105 397 

109 546 

- 4 



Gemi^dit be 1 riebe 



1963/64 

81 547 

74 079 

35 954 

28 486 

+26 

1964/65") 

85 906 

83 291 

35 165 

32 550 

+ a 

1964/65’) 

85 906 

83 736 

35165 

32 995 

+ 7 

1965/66 

89 622 

86 836 

38 229 

35 443 

+ a 

1966/67 

97 981 

91 944 

41 920 

35 883 

+ J7 

1967/68 

91 523 

84 171 

40 069 

32 717 

+ 18 

1968/69 

104717 

106 591 

33 396 

35 270 

- 5 

1969/70 






1970/71 

79 818*) 

81 382^) 

28 297*) 

29 861*) 

- 5*) 

1971/72 

• 

- 


* 

* 

1972/73 

125 092 

118106 

56 127 

49 141 

+ 14 

1973/74 

155 299 

157 843 

64 716 

67 260 

- 4 


ohne Betriebe mit weniger als 20 000 Einheit squadratmetem 
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noch Tabelle 59 


noch Ergebnisse der Vergleidisrechnung nach § 4 LwG 
für die gartenbaulichen Haupterwerbsbetriebe 


Wirtschaftsjahr 

Vergleidis- 

ertrag 

Vergleichs- 

aufwand 

Vergleichs- 

betriebs- 

elnkommen 

Summe der 
Vergleichs- 
ansätze 

Abstand 


DM/ha GG 


1 •/• 




Obstbaubetriebe 



1963/74 

8 591 

9 677 

3 915 

5001 

-22 

1964/65 

9 153 

8 950 

4 793 

4 590 

4- 4 

1964/65 

9 153 

9 022 

4 792 

4 661 

-h 3 

1965/66 

8 727 

8 742 

4 588 

4 603 

± 0 

1966/67 

7 472 

8 462 

3 534 

4 524 

-22 

1967/68 

6512 

7 742 

3 009 

4 239 

-29 

1968/69 

6 270 

8 222 

2 494 

4 446 

-44 

1969/70 

6 148 

7 876 

2 546 

4 274 

-40 

1970/71 

7 170 

9 204 

2 880 

4 914 

-41 

1971/72 

7 844 

9 672 

3 287 

5 115 

-36 

1972/73 

11 078 

10 890 

6 114 

5 926 

-f 3 

1973/74 

9 602 

11 867 

4 272 

6 537 

-35 




Baumschulen 



1963/64 

29 303 

28 879 

13 931 

15 507 

-f 3 

1964/65«) 

32 981 

31 987 

16 377 

15 147 

+ 8 

1964/65 ^) 

32 981 

31 751 

16 377 

15 383 

4- 6 

1965/66 

28 747 

31 987 

14 054 

14 069 

± 0 

1966/67 

33 375 

33 742 

15 897 

16 264 

- 2 

1967/68 

38 299 

37 426 

16 045 

15 172 

4- 6 

1968/69 

31 270 

28 928 

16 185 

13 844 

+ 18 

1969/70 

39 605 

34 042 

20 089 

14 526 

+ 38 

1970/71 

36 493 

34 186 

19 575 

17 268 

+ 13 

1971/72 

52 248 

45 792 

25 360 

18 904 

+34 

1972/73 

65 948 

60 350 

33 853 

28 255 

+20 

1973/74 

69 595 

60 054 

34 668 

25 128 

+38 
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Tabelle 60 


Buchlührungsergebnisse der gartenbaulichen Haupterwerbsbetriebe 
über der Grenze nach { 4 LwG 1973/74 

(Ergebnisse im einzelnen) 


Seile 


Gemüsebaubetriebe * • . , 345 

Zierpflanzenbaubetriebe 348 

Gemisditbetriebe 351 

Obstbaubetriebe 354 

Baumschulen 357 
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Gemüsebaubetriebe 

Wlrlscbaftsjahr 19? 3/74 Bundesrepublik Deutschland 


Betriebsgruppen 

Betriebsgröße in Eqm 

unter 20 000 

20 000 

bis unter 40000 

40 000 und mehr 

Zahl 

der Betriebe ^ < 

8 

48 

77 

0 Betriebsgröße inhaGG 

0,75 

1,52 

3,23 

Padiliand ^ in “/d der LN 

!l.l 

29,3 

48,5 

B 

AK-Besaiz n AK/ha GG 

3,04 

1,66 

1*04 

äS* darunter: FamiHenarbeitskräfte »••V, Vp 

664 

65,1 

60,6 


t männliche Arbeilskräfle , 

72,5 

53,9 

59,8 

1 

M 

slÄjidlge Arbeilskräfte x.*, , 

90, ö 

75,0 

75,3 

< 

AK je Betrieb AK/Beli. 

2,28 

2,52 

3.36 


Gemüse * * * * * , , . * * . . , . * , in V« GG 

9t ,2 

90,2 

90,9 

"a 

Obst ^ . X - . . 

5,5 

4*7 

1x7 


Zlerpnanmn „ 

3,3 

1*7 

4,6 


Baumschulen . ^ ^ . 4. . . * 

— ^ 

— - 

— 

> 

Sonstiges « 

— 

3,4 

2,8 

€ 

m 

Gute rgSasflä che - , 

24,8 

15,4 

14,9 

§ 

davon gemdsebauHdi genutzt , < , , . » . . ^ 

24,7 

15,3 

12.3 

3 

z 

^lerpnanzenbflulich genutzt - . x * « 

04 

04 

2/1 


heizbar - * > * * . 

20,2 

11*5 

114 


Bodenzukäufe DM/ha GG 



_ 

254 


Wirtschaftsgebäude . ^ « 

239 

2304 

4954 


Heizungs- und Kühlanlagen • • 

504 

917 

212 


Unterglasanlagen « 

2700 

5473 

11027 


Dauerkutturen » , , - , < , , , , , . , 

* 

— - 

— 

9 

Masdiinen und Geräte , * . ; , ; , . < . * , - • , « 

1521 

2011 

2384 


Fuhrpark , * , . * x „ , - 

2019 

431 

1435 

> 

Sonstiges * » 

— 

4t 

345 1 


Bruitoinvesli Lianen insgesamt * - * * - ► , . , 

6983 

11182 

20611 


Absdireibungen « 

8864 

666B 

6657 


Nettoinvestitionen . x * „ 

-1881 

4514 

13954 


Wirtschaftsgeb.. Heizungs- u, UnterglasanL., 

73337 

77228 

92471 


Dauerkulturen . 

758 

832 

750 


Maschinen einsdiL Puhrpark - * « 

15504 

15631 

20410 

-E 

Vieh . 

IH 

143 

72 

1 

Gebraudiskapital zusammen . * 

69763 

93834 

113703 

3 

Boden * - 

11000 

11000 

11000 


Umlaufkapital ..hi.x*. x. .x.. 

10886 

9965 

11720 


Aktivkäpital insgesamt x x • , „ 

111649 

114799 

136423 


Fremdkapital * . * . . « » . * « 

5261t 

45097 

32599 

3 
Om a 

^ E 

5 Guthaben und Forderungen * - 

10D4I 

74 It 

11103 

= ** 

■| Zinsen 

1399 

1953 

1137 

fi 5 

^ Zinsen * Va d, Fremdkap, 

2*6 

4.3 

3,4 

(k 

Pacht ; X X X X X X x DM/ha Paditnäche 

267 

115$ 

1581 


Gemüsebau * « « . * . « x x x DM/ha GG 

72851 

48542 

44530 


ZJerpflanzenbau « 

4973 

188x5 

7105 


Obstbau xxxx.xxx n 

— 

103 

85 


Baumschulen • . x x > , * . . * x x * . < < * . 

— 

— 

25 


Handelsware x . x x - ^ , 

2123 

597 

852 


Gartenbauliche Dienstleistungen .x 

892 

178 

12 

Ol 

Einnahmen aus Landwirts diaJt * x . , • - • x » 

301 

257 

132 

1 

Sonstige Betriebseinnahmen *) * x * x * x * * , 

3803 

4070 

3460 

S 

1 

Bare Einnahmen zusammen * x x ^ 

84946 

55637 

56201 

fa 

Bestandsver, selbsterz* Vorräte , , , „ 

-147 

77 

42 


Eigenverbrauch , 

575 

430 

209 


Naturallohn , 

— 


l 


Betriebsertrag insgesamt x . . 

85376 

56144 

56453 


Bereinigter Betriebs ertrag ... ^ 

76558 

S3969 

52946 


Erlflutening der nnf SeU« 114 
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Gemüsebaubetriebe 

Bundesrepublik Deutschland Wirtschaltsjahr 1973/74 





Betriebsgröße in Eqm 


Betriebsgnippen 


unter 20 000 

20 000 

bis unter 40 000 

40 000 und mehr 


Saatgut DM/ha GG 

8779 

2077 

3484 


Schädlingsbekämpfungsmittel 

m 

859 

646 

823 


Handelsdünger 

M 

1081 

1667 

1017 


Stalldünger 

• 

1347 

447 

657 


Heizmaterial 

m 

2256 

1462 

3286 


elektr. Strom und Wasser 

m 

1537 

1104 

1056 


Ertragsteigemder Aufwand 

m 

15859 

7403 

10323 


Unterhaltung Wirtschaftsgeb. u. Grundverb. 

• 

928 

619 

206 


Unterhaltung Heizungs- und Kühlanlagen . 

• 

284 

65 

211 


Unterhaltung Unterglasanlagen 

m 

615 

411 

1369 


Unterhaltung Dauerkulturen 

m 

— 

— 

3 


Unterhaltung Maschinen und Geräte 

m 

1049 

1498 

744 


Unterhaltung Fuhrpark 

m 

1023 

466 

668 


Unterhaltung sonstiger Anlagen 

0 

468 

64 

54 


Unterhaltungsaufw'and (ohne Abschreibung) 

m 

4367 

3123 

3255 


Treibstoffe, Die, Fette 

m 

1816 

649 

824 


Maschinenmiete, Fuhrlohn 

m 

142 

49 

235 


Futtermittel 

m 

37 

98 

15 


Viehzukauf 

m 

— 

— 

8 


Ab*iat7 und Werbekosten 


182 

355 

161 


Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe 

m 

3775 

1972 

1546 


Allg. Betriebsausgaben 

m 

3876 

3171 

1630 


Helfender Aufwand 

m 

9828 

6294 

4419 

•o 

Umsatzerhöhender Aufwand 

m 

1622 

433 

602 

1 

Abschreib. Wirtschaftsgeb. u, Grundverb . 

p 

1153 

1030 

781 

3 

Abschreibungen Heizungs* u. Kühlanlagen 

m 

730 

411 

223 

«f 

Abschreibungen der Unterglasaniagen . , . 

m 

3699 

2470 

2862 

B 

Abschreibungen der Dauerkulturen ...... 

m 

— 

1 

— 

ä 

Abschreibungen der Mascdiinen u. Geräte . 

» 

775 

1498 

1363 


Abschreibungen des Fuhrparkes 

N 

2188 

1084 

1258 


Abschreibungen sonstiger Anlagen 

« 

319 

174 

170 


Abschreibungen zusanunen 

m 

8864 

6668 

6657 


Sachversicherungen 

m 

2593 

2668 

3735 


Veränderung zugek. Vorräte 

m 

-520 

-52 

423 


Sonstiger Aufwand •) 

m 

1069 

172 

182 


Sachaufwand zusammen 

m 

43682 

26709 

29596 


Grundsteuern imd Lasten 

m 

516 

369 

301 


Wasser- und Wegelasten 

m 

13 

16 

8 


Landwirtschaftskammerbeilrag 

m 

67 

38 

24 


Sonstige Betriebssleuem 

p 

542 

272 

348 


Mehrwertsteuer 

p 

106 

432 

998 


Betriebssleuem zusammen 

• 

1244 

1127 

1679 


Barlohn 

p 

9803 

3604 

3147 


Sozialversicherung • 

p 

2508 

612 

849 


Naturallohn 

p 

367 

— 

8 


Fremdlohnaufwand 

p 

12678 

4216 

4004 


Unfall versicherimg 

p 

246 

87 

65 


Betriebsaufwand insgesamt 

m 

57850 

32139 

35344 


Lohnansatz 

m 

37856 

20966 

14138 


Arbeitsaufwand insgesamt 

m 

50780 

25269 

18207 

c 

Einkommensteuer DM/Fam. 

1660 

3014 

6088 

o » 

Sonstige persönliche Steuern 

p 

155 

348 

459 

ü * 

tf) s 

Se 

*33 

•g H 

Persönliche Steuern 

m 

1815 

3362 

6547 

Vermögensabgabe 

P 


38 

26 

Krankenvers.. Alterskasse, Rentenvers. . . 

P 

2660 

3246 

5578 


Lebensversicherung 

P 

803 

2144 

4019 


Altenteil (bar u. unbar) 

P 

174 

1297 

885 


Renten “) DM/ha GG 

1510 

5548 

1780 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


GemUsebaubetriebe 


Wlrtschaftsiahr 1973/74 


BundesrcpobUk Deutschland 




Betriebsgröße in Eqm 


Betriebsgnippen 

unter 20 000 

20 000 

bis unter 40 000 

40 000 und mehr 

Belriebseinkommeit DM/ha GG 

40450 

28308 

25178 

f Betriebseinkommen DM/ AK 

13306 

17053 

24210 

f Arbellsertraq » 

12020 

14633 

19618 

. e <S Reinertraq DM/ha GG 

- 10330 

3039 

6971 

^ Reinertrag ............... Vo d. Aktivkap. 

-9,3 

2.6 

5.1 

g 

a Betriebseinkommen DM/Untem. 

30338 

43028 

81325 

~ Fremdlohnaufwand , 

9693 

6541 

13143 

iJ ” Pachtaufwand * 

47 

646 

2514 

•g 2 — Fremdkapitalzinsen „ 

1049 

2969 

3672 

S S 4 Pacht- u. Zinserträge . 

228 

266 

461 

5 *+* vom Verpächter getr. Aufw 

— 

76 

— 

= Gewinn . 

19777 

33214 

62457 

Gewinn DM/Fam.-AK 

13097 

20252 

30767 

Gewinn DM/ha GG 

26369 

21851 

19337 

Gewinnrate Gew.-Vo d. Untern.-Ertr. 

30,9 

38.9 

34,3 

S* Vergleichsreineinkommen*) .. DM/Fam.-AK 

13225 

20380 

30816 

4 8 

® gj » Vergleichslohn T « 

21108 

20733 

22182 

Zinsansatz f. Eigenkap. *) , 

998 

2194 

5616 

^ S 

•6 Summe d. Vergleichsansätze 

22106 

22927 

27798 

C 

Abstand *) « 

-8881 

-2547 

+ 3018 

Abstand *®) Vt 

-40,2 

-n.i 

+ 10,9 

Gewinn DM/Fam. 

19777 

33214 

62457 

•f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

— 

— 

14 

-h Einkünfte aus unseibst. Tätigkeit ... , 

— 

— 

81 

•. + Renten 

— 

28 

26 

1 — Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigkeit . , 

— 

76 

— 

g Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

19777 

33166 

62578 

J Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam.AK 

13097 

20223 

30827 

g 

£ + sonst. Einkünfte DM/Fam. 

ta 

265 

2958 

939 

^ = Gesamteinkommen , 

20042 

36124 

63517 

Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. je Farn. 


■ 

0,04 

Haushaltspersonen » 

4.3 

4,1 

4,7 

Ertragsteig. Aufwand in */o d. Betriebsertrages 

18,6 

13,2 

18,3 

^ Helfender Aufwand « 

11,5 

lU 

7.8 

£ Umsatzerhöhender Aufwand , 

L9 

0,8 

1.1 

g UnterhaUungsaufw€md 

5.1 

5.5 

5.7 

g Abschreibungen • 

10,4 

11.9 

11.8 

M 

Ja Sachaufwand 

51,2 

47,6 

52,4 

S Betriebssteuern . 

1.5 

2,0 

3.0 

^ Lohn für entlohnte Arbeitskräfte zus. . . . 

14,8 

7,5 

7,1 

Arbeitsaufwand zusammen „ 

59,5 

45,0 

32,2 

Betriebsaufwand insgesamt 

67,8 

57,2 

62,6 

. g Aklivkapital insgesamt DM/ AK 

Iz Masdiinenkapital • 

36727 

69156 

131176 

5100 

9416 

19625 

• g Neubauten und neue Maschinen » 

2297 

6736 

19819 

^ S Arbeitsaufwand . 

16704 

15222 

17507 

^ Betriebsertrag 

28084 

33822 

54282 

S Betr.-Ertrag ln ®/o d. Aktivkapitals 

76,5 

48,9 

41,4 

g Betr.-Einkom. in Vo d. Aktivkapitals 

36,2 

24,6 

18,5 

S g Boden, u. Gebäudekapital in */o d. Aktivkap. 
5^ Vieh u. Maschinenkapital in V« d. Aktivkap. 

75,6 

76,8 

75,8 

14,0 

13,7 

15,0 

9 § Umlaufkapital in ^/a d. Aktivkapitals 

9,7 

8,7 

8,6 

§ g Nettoinvestitionen in */o d. Reineinkommens 

-7,1 

20,7 

72,2 

Maschineninv. in •/• des Maschinenkapitals 

5 Maschineninvestltionen in Vo der Maschinen- 

22,8 

15,6 

18.7 

2 Abschreibungen 

119,4 

94,6 

145,7 
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D rucksache 7/3211 Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Bundesrepubbk Deutsditand 

Z ierpüame abau be t rie b e 


WlHsthafUJahr 1973/74 

Betrlebsgruippen 

Betriebsgröße in Eqm 

unter 20 000 

20 OOO 

bis unter 40 OOO 

40 000 und mehr 

Zahl der Betriebe * 


47 

82 

135 

0 BetriebsgroBe r 

. in ha GG 

0.35 

0.61 

1.17 

Pachtland < 

in Vü der LN 

42,5 

27,8 

19.8 

« AK -Besatz 

AK/ha GG 

5,34 

4,78 

3,72 

a w dar unter; Farn il len arbeitskräfte 

Vft 

74,0 

49,6 

37.4 

? < männlidie Arbeitskräfte , . * , 

64,9 

58.4 

60.2 

ständige Arheilskräfle 

• h • . H 

87,0 

85,5 

82.5 

AK je Betrieb * 

. AK/Belx. 

t.87 

2,92 

4,35 

Gemüse * • 

. in®/#GG 

25.9 

17,3 

114 

i Obsl 


1.6 

4,4 

4.6 

S Zierpflanzen * 


65,8 

73,6 

77,9 

^ Baumsdiulen ^ p 


0,5 

L9 

3,2 

g Sonstiges ..................... 


6,2 

2.B 

3.2 

4 Unlerglasntdie * . . 


20,3 

21.4 

31,8 

H davon gemüsebaulich genutzt .. 


2,5 

1,0 

1,0 

1 zierpnanzenbaulidi genutzt 

17,8 

19.6 

30,8 

heizbar 


11,7 

15,8 

26,7 

Bodenzukäufe 

DM/ha GG 

487 

2202 

2029 

Wirtschaftsgebäude 


16640 

0491 

6232 

Heizunqs- und Kühlanlagen * . . , 


3310 

5003 

7705 

^ Unterglasanlagen * . . 


1251 

9849 

18895 

g Dauerkulturen * - . 


93 

— 

14 

S Masdiinen und Geräte 


1256 

1682 

2526 

3 Fuhrpark. 


5074 

611] 

3289 

> Sonstiges . 


4652 

2492 

1658 

BrültomveatiÜonen insgesamt - , 


32763 

36830 

42349 

Abschreibungen ............... 


182IB 

20408 

24727 

Nettoinvestitionen ............ 


14545 

16422 

17622 

Wirlsdtaftsgeb., Heizungs- u. UnterglasanL* 

194514 

174852 

273402 

Dauerkulturen ...» 


4342 

9184 

21429 

Tg Masdiinen etnsdiL Fuhrpark . . . . 


37765 

371 19 

35357 

S Vieh 


2440 

1643 

595 

t Gebrauchs kapital zusammen 


239061 

222798 

330783 

^ Boden ....... 


17000 

17000 

17000 

Umlaufkapital ^ . 


96145 

83454 

88837 

Aktivkapital insgesamt 


352206 

323252 

430620 

Fremdkapital 


139864 

16506! 

177349 

^ ° fl 

Guthaben und Forderungen . . . , 


33054 

22404 

26910 

^ S Zinsen 


5l5t 

7381 

6616 

^ Zinsen ®/o d. Fremdkap. 

3J 

4,5 

3.7 

s- Pacht DM/ha Padilflädie 

3044 

2872 

2319 

Gemüsebau 

DM/ha GG 

6772 

5783 

3938 

Zierpflanzenbau 


202758 

196580 

213703 

Obstbau 


318 

376 

172 

Baumschulen 


314 

273 

30 

Handelsware 


53736 

43888 

25477 

Gartenbaulidie Dienstleistungen 


3315 

2911 

740 

g* Einnahmen aus Landwirtschaft . , 


53 

t06 

31 

5 Sonstige Betriebseinnahmen . . 


16846 

14676 

10249 

1 Bare Einnahmen zusammen * . . . 


284114 

264593 

254346 

i Bestandsver. selbsterz, Vorräte . 


862 

1036 

352 

Eigenverbrauch 


1501 

733 

409 

Naturallohn 


^ — 

— 

12 

ßetrtebsertrag insgesamt 


286477 

266362 

255119 

Bereinigter Betriebsertrag ...... 


257463 

235304 ' 

219831 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


WlrlsdialUlahr 1973/74 


Zierpflanzenbaubetriebe 


Bundesrepublik Deutschland 


Betriebsgruppen 

Betriebsgröße in Eepn 

unter 20 000 

20 000 

bis unter 40 000 

40 000 und mehr 


Saatgut DM/ha GG 

28968 

31001 

35166 


Schädlingsbekämpfungsmittel 

1399 

1438 

2044 


Handelsdünger 

2352 

2417 

2207 


Stalldünger • 

3768 

3282 

2896 


Heizmaterial • 

15129 

11719 

17576 


elektr. Strom und Wasser p 

3643 

3872 

3813 


Erlragsteigcmder Aufwand , 

55259 

53729 

63704 


Unterhaltung Wirtschaftsgeb. u. Grundverb. , 

1607 

1534 

1493 


Unterhaltung Heizungs- und Kühlanlagen . . 

541 

632 

934 


Unterhaltung Unterglasanlagen 

1988 

2084 

1857 


Unterhaltung Dauerkulturen . 

124 

201 

39 


Unterhaltung Maschinen und Geräte 

2662 

2456 

2041 


Unterhaltung Fuhrpark 

2385 

2182 

1759 


Unterhaltung sonstiger Anlagen 

928 

634 

578 


Unterhaltungsaufwand (ohne Abschreibung) p 

10235 

9723 

8701 


Treibstoffe. Oie, Fette * 

3248 

3213 

2303 


Maschinenmiete, Fährlohn 

44 

237 

192 


Futtermittel 

41 

55 

117 


Viehzukauf . 

5 

4 

3 


Absatz und Werbekosten . 

1108 

1439 

1690 


Sonstige Hllfs- und Betriebsstoffe p 

16130 

15461 

12148 


Allg. Betriebsausgaben 

15024 

14107 

11316 


Helfender Aufwand .................... . 

35600 

34516 

27769 


Umsatzerhöhender Aufwand 

36745 

30590 

17542 

« 

jr 

Abschreib. Wirtschafisgeb. u. Grundverb . . 

4421 

2560 

4042 

s 

3 

Abschreibungen Heizungs- u. Kühlanlagen « 

3068 

4250 

4077 

iB 

«1 

Abschreibungen der Unterglasanlagen ... p 

4754 

6882 

10366 

s 

Abschreibungen der Dauerkulturen 

— 

102 

70 


Abschreibungen der Maschinen u. Geräte . . 

2035 

- 1587 

2277 


Abschreibungen des Fuhrparkes p 

3764 

4322 

3032 


Abschreibungen sonstiger Anlagen « 

176 

705 

863 


Abschreibungen zusammen p 

18218 

20408 

24727 


Sachversicherungen 

7713 

10865 

11032 


Veränderung zugek. Vorräte » 

-1930 

-4091 

-929 


Sonstiger Aufwand •) 

3840 

5573 

3808 


Sachaufwand zusammen . 

165680 

161322 

156354 


Grundsteuern und Lasten . 

1264 

886 

934 


Wasser- und Wegelasten 

11 

1 

20 


Landwirtschaftskammerbeitrag • 

58 

46 

142 


Sonstige Betriebssieuem , 

1311 

1030 

808 


Mehrwertsteuer 

701 

630 

482 


Betriebssteuem zusammen * 

3345 

2593 

2386 


Barlohn 

17568 

24382 

29077 


Sozialversicherung * 

3051 

4941 

5831 


Naturallohn • 

— 

— 

29 


Fremdlohnaufwand .................... « 

20619 

29323 

34937 


Unfallversicherung p 

350 

374 

346 


Betriebsaufwand insgesamt , 

189994 

193612 

194023 


Lohnansatz *) 

86773 

61949 

39178 


Arbeitsaufwand insgesamt , 

107742 

91646 

74461 


Einkommensteuer DM/Fam. 

2864 

4110 

7714 


Sonstige persönliche Steuern « 

273 

371 

829 

^ S. 

Persönliche Steuern • 

3137 

4481 

8543 

•« 

fl" 

Vermögensabgabe 

14 

131 

29 


Krankenvers., Alterskasse, Rentenvers. . . * 

3679 

4060 

4980 

o T2 

M o 

Lebensversicherung p 

1559 

2208 

3970 

a» 

Altenteil (bar u. unbar) 

725 

1255 

2782 


Renten **) DM/ha GG 

13469 

13373 

15457 
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Drucksache 7/3211 Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Zierpüanzenbaube triebe 

BundesrepubUk Deutschland 


Wirlschaltsiahr 1073/74 




Betriebsgröße ln Eqm 


Betriebsgruppen 

unter 20 000 

20 000 

bis unter 40 000 

40 000 und mehr 


Betriebselnkommen DM^a GG 

117452 

102447 

96379 

e 

Betriebseinkommen DM/AK 

21995 

21432 

25908 


Arbeitsertrag . 

19686 

19065 

21801 

o« 

Reinertrag DM/ha GG 

9710 

10801 

21918 

e 

Reinertrag Ve d. Aktivkap. 

2.8 

3.3 

5,0 

£ 

M 

o a 

Betriebseinkommen DM/Untem. 

41106 

62493 

112763 

S e 

i B 

— Frcmdiohnaufwand ................ „ 

7339 

18115 

41281 

o • 

— Pachtaufwand 

658 

967 

1005 

*2 E 

— Fremdkapltalzinsen 

1803 

4502 

7741 

2*5 

-h Pacht- u. Zinserträge • 

247 

234 

737 


“h vom Verpächter getr. Aufw 

— 

— 

— 


<=> Gewinn , 

31555 

39143 

63473 


Gewinn DM/Fam.-AK 

22866 

26995 

38940 


Gewinn DM/ha GG 

90157 

64169 

54250 


Gewinnrate Gew.-*/® d. Untern .-Ertr. 

31,5 

24,1 

21,3 


Vergleichsreineinkommen •) . . DM/Fam./AK 

22965 

27190 

39137 

i 6 
• s? 

Vergleichslohn . 

21574 

22631 

24203 

Zinsansalz f. Eigenkap. *) 

1834 

2330 

6533 

> o 

*6 

Summe d. Vergleichsansätze 

23408 

24961 

30736 


Abstand *) » 

-443 

+ 2229 

+ 8401 


Abstand **) ®/o 

“ 1.9 

+ 8.9 

+ 27,3 


Gewinn DM/Fam. 

31555 

39143 

63473 


+ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit • 

— 

118 

3 


+ Einkünfte aus unselbst. TäUgkeit ... » 

59 

145 

— 

« 

-f Renten • 

769 

164 

38 

1 

~ Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigkeit . , * 

— 

— 

— 

« 

r 

0» 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit « 

32383 

39570 

63514 

6 

« 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam.AK 

23466 

27290 

38966 

e 

« 

-h sonst. Einkünfte DM/Fam. 

1390 

2636 

2323 

:3 

= Gesamteinkommen • 

33773 

42206 

65837 


Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst. je Farn. 

0,36 

0.32 

_ 


Haushaltspersonen 

3.3 

3,7 

4.6 


Ertragsteig. Aufwand in */o d. Betriebsertrages 

19.3 

20,2 

25,0 


Helfender Aufwand 

12.4 

12,9 

10,9 

s 

J» 

Umsatzerhöhender Aufwand » 

12.8 

U,5 

6.8 

Z 

« 

Unterhaltungsaufwand • 

3.6 

3.7 

3.4 

e 

a 

Abschreibungen » 

6.3 

7,7 

9.7 

3 

TI 

Sachaufwand « 

57,8 

60,6 

61,3 

fl 

« 

Betriebssteuem • 

1.2 

1.0 

0.9 

fl 

< 

Lohn für entlohnte Arbeitskräfte zus. . ♦ » 

7.2 

11,0 

13.7 


Arbeitsaufwand zusanunen « 

37.6 

34,4 

29,2 


Betriebsaufwand insgesamt 

66,3 

72,7 

76,0 

. fl 

Aktivkapital insgesamt DM/ AK 

65956 

67626 

117371 

|l 

la 

Maschinenkapital • • . . « 

7072 

7765 

9505 

Neubauten und neue Maschinen 

6135 

7705 

11384 

Arbeitsaufwand 

20176 

19173 

20016 


Betriebsertrag • 

53647 

55724 

68580 

a 

Q 

Betr.-Ertrag in */o d. Aktivkapitals 

81,3 

82,4 

58,4 

a 

Betr.-Einkom. in */o d. Aktivkapitals 

33,3 

31,7 

22,1 

fl « 

S fl 

Boden, u. Gebäudekapital in */® d. Aktivkap. 

60,1 

59,4 

66.5 

u 

Vieh u. Maschinenkapital in */o d. Aktivkap. 

11.4 

12,0 

8,2 

S-s 

Umlaufkapital in V® d. Aktivkapitals 

27,3 

25,8 

20,3 

aa 

Nettoinvestitionen in Vo d. Reineinkommens 

16.1 

25.6 

32,5 

M . 
1 

Maschineninv. in */o des Maschinenkapitals 
Maschineninvestitionen in */o der Maschinen- 

16,8 

21,0 

16,4 

5 

Abschreibungen 

109,2 

131,9 

109,5 


ErUutenmg der FuSnoten aul Seite 114 

350 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


WirtsebaHsJahr 19?3/74 


Gemlsditbetrlebe 


Btmdesrepubllk Deutsdüand 


Betriebsgruppen 

Betriebsgröße in Eqtn 

unter 20 ÜOO 

20 000 

bis unter 40 000 

40 000 und mehr 

Zahl der Betriebe ^ h 

5 

2x3 

37 

0 Betriebsgröße p . , * . . - io ha GG 

0.38 

1.08 

4,17 

Pftdhlland ^ . x * . - * in “/« der LN 

3Ip9 

31.4 

49,2 

« AK-Besalz . , x * * * - AK/ha GG 

5,21 

2.52 

0,82 

damnten FamilieEarheitskräfte 

73,1 

56,7 

45,1 

1 < roiDnliche Arbeitskräfte » . , « 

73,2 

66,1 

65,5 

■S ständige Arbeitskräfte 

78,1 

81,3 

82,8 

< AK je Betrieb AK/Betr, 

1.96 

2,72 

3,42 

Gemüse ,•.,.** ^ * * *, ^ ,*,,.*.* * » » in “A GG 

78.9 

48,0 

36,3 

1 Obst * ppp, , 


21,0 

41,9 

S Zierpflanzen * x x „ 

14.4 

30.8 

6,5 

2 Baumschulen ^ * x , ,, 

1,0 

0,2 

13,3 

g Sonstiges x * * * , 

5.7 

— 

2.0 

4 UnterglasfläAe , . - . . * ^ ♦ * , * * ^ ^ . * , . » „ 

33,7 

13,2 

5,8 

1 davon gemüsebatil ich genutzt 

24.0 

6,6 

1,6 

1 zierpllanzeabauiidi genutzt * ► • , * 

8.6 

6,6 

4,2 

heizbar 

27,9 

8,4 

4,7 1 

Bodenzukäufe ^ * < * DM/ha GG 

_ 

22 

82 

Wirtschaftsgebäude ..**.* ^ . x*.. p . * p , . ^ 



3678 

1259 1 

Heizungen und Kühlanlagen * 

324 

1135 

1343 

g Unterglasanlagen 

1733? 

5870 

13293 

® Dauerkulturen * x - , , . 

— 

32 

9 . 

^ Masdiinen und Geräte , * * ^ ^ p * , « 

— . 

2276 

2206 

^ Fuhrpark * 

— 

2151 

1269 

> Sonstiges . , * * , ^ ^ x ,. . , 

— 

230 

1581 

Bruttoinvestitionen insgesamt , ^ , x , , , , 

17681 

15394 

21042 

Abschreibungen i . * . . . p x p p x . . x # 

23477 

9494 

10236 

NeltoiavesUtioaen « 

-5316 

5900 

10806 

Wirtschaflsgeb*, Heiiungs- u. UnterglasanL^ 

1 59049 

97424 

76473 

Dauer kuUuren - , - * . * x x * * 

6576 

4643 

5105 

'S Masdiiueu elnschl. Fuhrpark * . . , ^ + * * , ^ „ 

23098 

21330 

9420 

i Vieh 

1241 

263 

193 

M 

> Gebrauchskapital zusammen , , . - » < , , , , „ 

194964 

123660 

91191 

^ Boden „ 

13500 

13500 

13500 

Umlaufkapital < , » ^ x . p . ^ ^ x * * 

31985 

29427 

34438 

Aktivkapital insgesamt . p < * * . p . , « p p ^ x , 

240449 

166587 

139129 

Fremdkapital') -. + ,4 x« + , ,x • * 


55193 

87929 

— Sk ' ^ 

n Q £ Guthaben und Forderungen . x x x ^ . x x , 

* 

25308 

10386 

|s| Zinsen * 

• 

3086 

3826 

i Zinsen • x p p » > . . */a d* Fremdkap. 

X 

5.6 

4,4 

“■ Padtl DM/ha PaditfläAe 

424 

1416 

1095 

Gemüsebau * , • * x • * , * , p DM/ha GG 

91796 

39890 

27369 

Zierptlanzenbau „ 

100479 

45707 

33445 

Obstbau „ 

— 

1032 

841 

Baumschulen , * p x". * * • , 

10473 

105 

t053 

Handelsware - * x x - ^ ^ > x * , x x » * - . ^ » x ♦ p. - • » 

27700 

24114 

8635 

Gartenbauliche Dienstleistungen 

— 

471 

259 

“ Einnahmen aus Landwirtschaft , * , * . » , , , 

1452 

3050 

623 

S Sonstige Betriebseinnahmen ') • . x . * * , * , 

13663 

17979 

12606 

'S Bare Einnahmen zusammen . • * * * 

245563 

132348 

84831 

^ Beatandsveix selbsterZx Vorräte . , x . » - , # 

-865 

1416 

86 

Eigenverbrauch 

878 

615 

323 

Naturallohn x x * * p . , . 

— 


22 

Betriebsertrag insgesamt , x x x * x * x . x x - * » 

245576 

134379 

85262 

Bereinigter Betriebsertrag . * p « < . . x , * x • . 

231506 

122795 

76668 


Erl&uterung der Fußnoten auf Seite ]]i 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Gemlscblbetriebe 

Bundesrepublik Deutschland Wlrtsdialtsjahr 1973/74 





Betriebsgröße in Eqm 


Belriebsgruppen 


unter 20 000 

20 000 

bis unter 40 000 

40 000 und mehr 


Saatgut DM/ha GG 

14070 

11314 

8526 


Scbädlingsbekämpfungsmittel 


600 

926 

686 


Handelsdünger 


2329 

1708 

1169 


Stalldünger 

n 

4053 

1718 

1031 


Heizmaterial - * - , * 

m 

17902 

7466 

4225 


etektr. Strom und Wasser 

1* 

4733 

1578 

1434 


Ertragsleigemdex Aufwand , , * * * 


43607 

24710 

17071 


Unterhaltung Wirtsdiaftsgeb. m Grundverb. 

m 

SI47 

1026 

511 


Unterhaltung Heizungs- und Kühlanlagen . 

m 

424 

517 

368 


Unterhaltung Unterglasanlagen 

M 

2414 

1036 

920 


Unterhaltung Dauerkulturen 

m 

— 

121 

13 


Unterhaltung Maschinen und Geräte 

M 

440& 

1338 

661 


Unterhaltung Fuhrpark ► - • . * 

IT 

2966 

918 

540 


Unterhaltung sonstiger Anlagen ......... 

w 

514 

473 

8 


Unierhahungsaulwand (ohne AbsdireibungJ 

fl 

15891 

5429 

3221 


Treibstoffe, Die, Fette * ♦ * 


4288 

1373 

898 


Maschinenmiete. Fuhrlohn 

■ 

51 

145 

130 


Futtermittel . 


— 

270 

17 


Viehzukauf 

m 

— 

— 

52 


Absatz und Werbekosten * . 

m 

433 

411 

422 


Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe * 

m 

15998 

7996 

3459 


Allg. Betriebsausgaben 

M 

12637 

4280 

3393 


H#lfenHf*r Aufwflnd 


33407 

14477 

8371 




v 

Umsatzerhöhender Aufwand 

m 

18204 

17162 

6139 

n 

nr 

1 

Abschreib. Wirtschaftsgeb. u. Grundverb . 

n 

5771 

1522 

1204 

El 

■ 

Abschreibungen Heizungs- u. Kühlanlagen 

m 

3006 

1023 

1334 

z 

» 

Abschreibungen der Unterglasanlagen ^ . 


8552 

3610 

4995 

s 

Abschreibungen der DauerkuUureci 

■m 

— 

— 

238 

V 

01 

Abschreibungen der Maschinen u. Geräte . 

m 

4513 

1007 

1130 


Abschreibungen des Fuhrparkes 

it 

1578 

2041 

976 


Abschreibungen sonstiger Anlagen - . * 

# 

57 

291 

359 


Abschreibungen zusammen . . . - * 

■ 

23477 

9494 

10236 


Sachversicherungen 

m 

6863 

3605 

4257 


Veränderung zugek. Vorräte * 

H 

-7147 

-494 

183 


Sonstiger Aufwand*) * 

H 

1167 

2938 

718 


Sachaufwand zusammen ^ 

M 

135549 

77321 

50196 


Grundsteuern und Lasten 

m 

1103 

705 

389 


Wasser- und Wegeiasten 

ri 


19 

31 


Land wir tschaflskammerbei trag 

M 

— 

120 

56 


Sonstige Betriebssleuem 

m 

919 

404 

253 


Mehrwertsteuer 

ii 

2932 

286 

862 


Belriebssteuem zusammen 


4954 

1534 

1591 


Barlohn ... 

wr 

7901 

11818 

7803 


Sozialversicherung 

m- 

1930 

4166 

1452 


NaturoUolin 

W 

— 


82 


Fremdlohnaufwand 

w 

9911 

15906 

9337 


Unfall Versicherung 


234 

223 

140 


Betriebsaufwand insgesamt ^ . 

«T 

150648 

95069 

61264 


Lohnansalz *) t 

m 

101475 

32352 

18135 


Arbeitsaufwand insgesaml *] 

(» 

111620 

46566 

27612 


Einkommensteuer DM/Fam. 

1061 

5089 

10050 

St, 

Sonstige persönliche Steuern ............ 


43 

560 

896 

«1 * 

Persönliche Steuern ... ................ . 


1104 

5649 

10946 

IIS 

II 



Vermögensabgabe ..................... 

m 



44 

33 

Kranken Vers., Alterskasse, Rentenvers. , . 

fl 

2787 

3973 

8152 

Lebensversicherung 

H 

1826 

1723 

7106 

1" 

Altenteil (bar u. imbar) 

« 

656 

1646 

3094 


Renten") DM/ha GG 

11223 

11105 

4826 


ErUuteriLug der FuSnoteA duf Seite 114 
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Gemisditbetrlebe 

Wirtschaftsjahr 1973/74 

Bundesrepublik OeutschJand 




Betriebsgröße in Eqm 



Betriebsgruppen 

unter 20 000 

20000 

bis unter 40 000 

40 000 und mehr 


BetflebseLnkommen - DM/ha GG 

105073 

55524 

33475 

-g 

Betriebsemkommen DM/ AK 

20167 

22033 

40832 


Arbeitsertrag ^ 

18552 

19719 

34884 


Reinertrag * DM/ha GG 

-6.S47 

6958 

5863 

1 

Reinertrag * Vo d. Aktivfcap. 

- 2,7 

4,2 

4,2 

t 

H 

Betriebseinkommen DM/Un lern. 

39928 

59966 

139591 

6 f 

^ Fremdlolm auf wand » 

3855 

17511 

39519 

II 

^ Pachtaufwand . . . • i. 

480 

470 

2303 


— FremdkapitalzinBen n 

5017 

3333 

15954 


4- Pacht- u. Zinserträge ^ 


159 

809 

a 

+ vom Verpächter gelr. Aufw » 

— 

— 

46 


= Gewinn , 

30576 

38811 

82670 


Gewinn DM/Fam.-AK 

21087 

25202 

53682 


Gewinn ........ ............. . DM/ha GG 

80463 

35936 

I982S 


Gewinnrate ....... Gew.*"/o d. Untern. -Er tr. 

32.8 

26,7 

23;2 

*0* 

. ^ 

Vergleidisreinainkonuneni^) ,, DM/Fani,/AK 

. 

25290 

53005 

li» 

«9 tu? 

Vergleichsiohn T 


22292 

25630 


Zinsansatz L Eigenkap. , 


2631 

4789 

> e 
'6 

Summe d. Vergleidisansälze * 

. 

24923 

30419 


Abstand '’) ^ 


+ 367 

+23486 


Abstand Vp 

. 

+ 1,5 

+ 77,2 


Gewinn DM.^am> 

30576 

38811 

82670 ! 


+ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit ..... ^ 

— 

— 



-1- Einkünfte aus unselbsl. Tätigkeit ... 

— 

— 

— - 

at 

+ Renten * 

— 

307 

— 

3 

S 

t: 

« 

— Aufw. t selbst./un selbst. Tätigkeit . , ^ 

— 

— 

46 

Einkommen aus Erwerbstätig keil ..... .. 

30576 

39! 16 

82624 

s 

Einkommen' aus Erwerbstätigkeit OM/Fam.AK 

21097 

25401 

53652 1 

e 

w 

+ sonst. Einkünfte ............. DM/Fam. 

1021 

643 

3002 

p 

— Gesamteinkommen ........ ..... « 

31597 

39761 

91626 


Arbeitskn m. außerbetr, ErwerbsU jeFam. 






Haushaltspersonen ................... 

5,0 

4,0 

4,2 


Ertragsteig. Aufwand in Hü d. Betriebsertrages 

17,8 

18,4 

20,0 


Helfender Aufwand * . . 

13.6 

10,8 

9,8 


Umsatzerhöhender Aufwand # 

7.4 

12 J 

7,2 

1 

Unterhaltung sau fwand ^ 

6,5 

4,0 

3,8 

1 

Abschreibungen « 

9,6 

74 

12,0 


Sachaufwand « 

55,2 

57,5 

58,8 

1 

Belriebssteuern - « 

2.0 

14 

1,9 

Lohn für entlohnte Arbeitskräfte zus. . . « 

4,0 

11,9 

10,9 


ArbeitsauXw and zusammen ^ 

45,4 

364 

32,4 


Eetrlebsaufwand insgesamt p 

61.3 

70.7 

71,8 


Aktivkapital insgesamt ..... DM/ AK 

46151 

66106 

169669 

£| 

Maschinenkapital ^ 

5393 

8464 

11488 


Neubauten und neue Maschinen 

3390 

6109 

25661 

'S o 

^ u 

Arbeitsaufwand 

21424 

19272 

33673 


Betriebs ertrag „ 

47136 

53325 

103978 

9 

Betr.-Hrtrag ln d, Aküvkapitals . * 

102,1 

80,6 

61,2 


Betr.-Einkom. ln % d. AktJvkapltala ........ 

43,7 

33.3 

24,1 

SS 

Boden, u. Gebäudekapital in “/o d. Aktivkap. 

71,8 

66,6 

64,7 

cB 

Vieh u. Masdiinenkapital in */o d. Aktivkap. 

12,2 

13,0 

6,9 

^ s 

Umlaufkapital in cL Aktivkapilals 

13,3 

17,7 

24,8 


Neltomvestlüonen in d. Reineinkommens 

-7.2 

16.4 

54,5 


Masthineninv, in des Masdbmenkapitals 

— 

20,8 

36,9 


Maschinen in veslittonen in V» der Masdünen- 
Abschreibungen . - 

— 

145,2 

165,0 


Erlflutenmg 4or FuBnaien auf Seite tH 
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Drucksache 7/3211 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Obstbaubetilebe 

Buodesre publik Deutsdilaud Wlrtsdiaftslihr 1973/74 


Betriebsgnzppcn \ 

Betriebsgröße in Ecpn 

unter 80 DOO 

80 000 und mehr 

Zahl der Betriebe , , , , * ^ ^ * - , . . * . ^ * • 

34 


41 

0 Betriebsgröße inhaGG 

6,78 


15,20 

Paditiand ^ . in der LN 

51,4 


25,7 


AK-Besatz ..... .............. . AK/ha GG 

0,31 


0.23 

Sg* darunterj Famitienarbeitskräfte i...» 

70,9 


43,5 


männlicbe ArbelUirräfle ... „ 

62,9 


62,8 

fl“ 

ständige Arbeitskräfte .... p 

73,7 


65,3 

< 

AK je Betrieb AK/Betr. 

2J0 


3.50 


Gemüse in GG 

0,5 


0,9 

1 

Obsl p 

99,5 


99.1 


Zierpflanzen ........................ • 

— 


— 

M 

Baumsdiulen ........................ » 

— 



t 

a 

Sonstiges ............ ......... . 

— 


— 

1 

Unterglas Hädie ^ 



0,2 

§ 

dayon gemüsebaulidi genutzt * 

— 


0,2 

3 

z 

zierpnanzenbaulidi genutzt . . , . . 

— 


— 


heizbar , 

— 


— 


Bodetizukäufe DM/ha GG 

76 


2293 


Wirtschaftsgebäude > 

456 


tI9 


Heizungs- und Kühlanlagen * 

— . 


77 


Unterglasanlagen „ 

— 


— 

i 

Dauerkulturen 

23 


21 

3 

Masdünen und Geräte „ 

3t4 


382 


Fuhrpark « 

256 


134 

€9 

> 

iS 

Sonstiges » 

50 


192 


Bruttoinvestitionen insgesamt 

IQ?5 


3218 


Abschreibungen p 

1317 


972 


Neltomvestltionen p 

-242 


2246 

f 

Wirlscfaaftsgebi, Heizungs- u. Unter glasanl,* 

9255 


6765 


Dauerkulturen . 

9944 


9592 


Maschinen einschl. Fuhrpark * 

5130 


4649 

s 

o* 

Vieh p 

467 


255 

,3 

> 

Gebrauchskapital zusammen 

24796 


21261 

l 

Boden 

6000 


6000 


UmlauJkapilal 

2582 


2300 


Aktivkapital insgesamt p 

33378 


29S61 

'S 

Fremdkapitai 

5601 


4782 

2 13 
Ol 9 
« .. 

S Guthaben und Forderungen .......... p 

2661 


1640 

« £ 'S Zinsen j. 

214 


210 

Sn“* Zinsen d. Fremdkap. 

3,3 


4,4 

u. 

Pacht ^ , . , , , . DM/ha Pachtflädhe 

310 


500 


Gemüsebau DM/ha GG 

40 


119 


Zierpflanzenbau 



— 


Obstbau r 

7875 


6878 


Baumschulen ........................ « 

— 


37 


Handelsware * 

98 


— 


Gartenbauliche Dienstleistungen 

— 


— 

ei 

Einnahmen aus Landwirtschaft . 

1459 


446 

1 

Sonstige Betriebseinnahmen *) „ 

1151 


841 

M 

V 

Bare Einnahmen zusammen .......... , 

10623 


8321 

5 

S 

Bestatidsver. selbsterz. Vorräte p 

IB 





Eigenverbrauch , 

138 


31 


NaluxaUohn . 

5 


2 


Betriebsertrag insgesamt 

10784 


8354 


Bereinigter Betriebsertrag 

9872 


8133 


Etläulerunq der FuGhOteh auf Seite JH 
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Obstbaabetrtebe 

WlrtschaHsJahr 1973/74 

Bundesrepublik Deutschland 



BetriebsgröDe in Eqm 


Betriebsgnippen 

unter 30 ÖOO 

60 000 und mehr 


Saatgut DM^ha GG 

69 

33 


SchädHngsbekämpfungsmHtel » 

632 

599 


Handelsdünger « 

307 

217 


Stalldünger ,r 

24 

66 


Heizmaterial « 

54 

29 


etektr. Strom und Wasser ^ 

147 

169 


Eitragsteigernder Aufwand „ 

1233 

1113 


Unterhaltung Wirtsdiaftsgeb. u. Grund verb* a 

183 

260 


Unterhaltung Heizungs- und Kühlanlagen ^ , 

35 

13 


Unterhaltung Unterglasanlagen * 

— 

— 


UnterhaJ tung DauerkuUuren ^ 

56 

57 


Unterhaltung Maschinen und Geräte . * . . . ,« 

319 

295 


Unterhai tung Fuhrpark 

240 

75 


Unterhaltung sonstiger Anlagen • 

15 

14 


Unlerhaltungsautwand {ohne Absdireibung) « 

8S3 

7U 


T reibstoffe, Die* Fette „ 

2S3 

124 


Maschlnenmiele, Fuhrlohti 

39 

31 


Futtermittel , 

579 

125 


Viehzukauf 

263 

63 


Absatz und Werbekosien ^ „ 

57 

136 


Sonstige HilfS' und Betriebsstoffe « 

470 

510 


Aüg» Betriebsausgaben 

369 

247 


Helfender Aufwand * * 

2030 

1236 


Umsalzerhöhender Aufwand ^ ^ ^ * « 

80 

— 

□ 

m 

> 

Abschreib* Wlrtschaltsgeb* u* Grundverb . . 

265 

183 

a 

Abschreibungen Heizungs- u< Kühlanlagen ^ 

63 

61 


Abschreibungen der Unlergtasanlagen * ^ . 

— 

— 

T 

Abschreibungen der Dsuerkulturen * x , , , , , 

243 

194 

& 

Abschreibungen der Maschinen u* Geräte * , 

399 

345 


Abschreibungen des Fuhrparkes * 

293 

141 


Abschreibungen sonstiger Anlagen ► ^ * . 

54 

48 


Abschreibungen zusammen , 

1317 

972 


Sachversichery ngen * ^ ,* * * * 

395 

209 


Veränderung zugek, Vorräte 

-35 

-35 


Sonstiger Aufwand^ 

41 

37 


Sachaufwand zusanunejt * 

5914 

4246 


Grundsteuern und Lasten , * ^ 

69 

64 


Wasser- und Wegelasten * * . * * * - * * „ 

65 

80 


Landwirtschaftskammerbeitrag * 

IS 

la 


Sonstige Betriebssteuem 

52 

42 


Mehrwertsteuer ^ 

20 

1 


Betrlebssteuem zusammen . 

224 

205 


Barlohn 

822 

1436 


Sozialversicherung ^ * * „ 

111 

223 


Naturallohn 

4 

2 


Fremdlohnaufwand ^ 

937 

1661 ^ 


Unfallversicherung ...» * * 

35 

36 


Betriebsaufwand Insgesamt . 

7U0 

6148 


Lohnansatz *) ,44 * * . 

41t6 

2015 


Arbeilsaufwaßd insgesamt * * , . 

5088 

3712 


Hinkommensteuer * * ^ * * . DM/Fam. 

2990 

6521 

p 

Sonstige persdnliche Steuern 

441 

775 

fl 

Persönliche Steuern * • . • ^ 

3431 

7296 


Vermögensabgabe * * * * » . * 

312 

806 

5 • 

Kranken vers*, Alterskasse* Rentenvers. . . ^ 

Lebensversicherung . 

2949 

3420 

iSl 

10B5 

1490 

5«? 

Altenteil (bar ti* unbar) , 

1261 

3131 


Renten »‘J ^ * DM/ha GG 

1211 

1337 


ErlAutening der FM6noteii iiuf Seite Hl 
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Deutscher Bundestag — 7, Wahlperiode 


Bundesrepublik Deutschland 


Obstbaabetriebe 


Wirtschaftsjahr 1973/74 



Betriebsgröße ln Egm 


Betriebsgnippen 

unter 80 000 

80 000 und mehr 

Betriebseinkommen DM.lia GG 

4646 


3903 

•0 Betriebseinkommen DM/AK 

14987 


16970 

S Arbeitsertrag 

11219 


12470 

an Reinertrag DM/ha GG 

-442 


191 

a Reinertrag Vo d. Aktivkap. 

- 1,3 


0,6 

£ 

g Betriebseinkommen DM/Betr. 

31500 


59326 

g g — Fremdlohnaufwand 

6590 


25794 

ö B — Pachtaufwand DM/Untem. 

1138 


1939 

•g 2 — Fremdkapitalzinsen • . . 

2 1 -f Pacht- UL Zinserträge , 

1451 


3192 

641 


1025 

ß + vom Verpächter gelr. Aufw , 

— 


— 

= Gewinn .. 

22962 


29426 

Gewinn DM/Fara.-AK 

15411 


19359 

Gewinn DM/ha GG 

3387 


1936 

Gewinnrate Gew.-Vo d, Untem.-Ertr. 

31,3 


23,2 

, 5 Vergleichsreineinkommen •) . . DM/Fam.-AK 

15627 


19470 

1 » J Vergleichslohn 

20854 


21810 

e Zinsansatz f. Eigenkap. *) ^ 

3964 


8130 

^-e Summe d. Vergleichsansätze . 

24818 


29940 

Abstand •) 

-9191 


-10470 

Abstand 

- 37.0 


- 35,0 

Gewinn DM/Fam. 

22962 


29426 

•f Einkünfte aus selbst. Tätigkeit « 

— 


179 

-f* Einkünfte aus selbst. Tätigkeit . 

409 


— 

• “f- Renten 

— 


18 

1 — Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigkeit . . , 

— 


— 

m 

1 Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

23371 


29623 

1 Einkommen aus Erwerbstätigkeit, DM/Fam. AK 

15685 


19489 

E 

• -f sonst. Einkünfte DM/Fam. 

CI 

1886 


615 

3 

= Gesamteinkommen 

25257 


30238 

Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbs!, je Fam. 

0,03 


0.10 

Haushaltspersonen 

4,1 


3.7 

Ertragsteig. Aufwand in ®/t d. Betriebsertrages 

11,4 


13,3 

Helfender Aufwand 

18,8 


14,8 

• Umsatzerhöhender Aufwand „ 

0,8 


— 

m Unlerhaltungsaufwand , 

7,9 


8.6 

J Abschreibungen , 

12.2 


11,6 

5 Sachaufwand 

fj 

54.8 


50,8 

i Betriebssteuem 

2.1 


2.5 

^ Lohn für entlohnte Arbeitskräfte zus. . . « 

8,7 


19.9 

Arbeitsaufwand zusammen 

47,2 


44,4 

Betriebsaufwand insgesamt . 

65,9 


73,6 

. fl Aktivkapital insgesamt DM/AK 

107671 


128526 

i 1 Maschinenkapital 

5 1 Neubauten und neue Maschinen , 

16548 


20213 

3468 


13991 

J g Arbeitsaufwand , 

16413 


16139 

^ Betriebsertraq 

34787 


36322 

1 Betr.-Erlrag in ®/« d. Aktivkapitals 

32,3 


28.2 

§ Betr.-Einkom. in •/© d. Aktivkapitals 

13,9 


13,2 

5 g Boden, u. Gebäudekapital in •/« d. Aktivkap. 

45,7 


43,2 

la Vieh u. Maschinenkapital in ®/o d. Aktivkap. 

16,8 


16,6 

« g Umlaufkapital in ®/o d. Aktivkapitals 

7,7 


7.8 

9 S Nettoinvestitionen in •/• d. Reineinkommens 

“7,1 


116,0 

Maschinenlnv. in ®/o des Maschinenkapitals 

5 Maschineninveslitionen in Vo der Maschinen- 
5 Abschreibungen 

9.1 


11.1 

67,9 


106,2 
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Baumschulen 


WIrUdiaftsJahr 1973/74 


Bundesrepublik Deutschland 


Betriebsgruppen 

Ecfm 

Obstbaumschulen 

Ziergehölz- 

baumschulen 

Forstbaumschulen 

Zahl der Betriebe 

9 

43 

7 

0 Betriebsgröße in ha GG 

3,31 

4.81 

3.95 

Pachlland in •/# der LN 

138.3 

57.9 

76.9 

• AK-Besatz AK/ha GG 

u 

0.98 

1.00 

0,99 

JSg“ darunter; Familienarbeitskräfte •/» 

41.8 

28,0 

26.3 

s < männliche Arbeitskräfte . , . 

56,1 

73,4 

71,0 

1 ständige Arbeitskräfte .... , 

73,8 

76,1 

67,2 

< AK je Betrieb AK/Betr. 

3.24 

4,81 

3.9! 

Gemüse in Vo GG 




1 Obst 

5.4 

0.4 

— 

i Zierpflanzen • 

— 

0.1 

0.8 

'S Baumschulen 

94,6 

99,2 

98,9 

> Sonstiges 

— 

0.3 

0.3 

S Unterglasfläche 

— 

0.3 

0.3 

H davon gemüsebautlch genutzt 

— 

0.3 

— 

^ zierpflanzenbaulich genutzt .... , 

— 

— 

— 

heizbar . 

— 

0.2 

— 

Bodenzukäufe DM/ha GG 


2092 


Wirtschaftsgebäude , 

6340 

2114 

390 

Heizungs- und Kühlanlagen • 

366 

275 

423 

^ ünterglasanlagen 

I960 

531 

1141 

g Dauerkulturen . 

137 

346 

— 

^ Maschinen und Geräte 

519 

1600 

2236 

^ Fuhrpark « 

440 

1812 

934 

> Sonstiges , 

O 

51 

814 

203 

Bruttoinveslitionen insgesamt « 

9813 

9584 

5327 

Abschreibungen 

2623 

4030 

3920 

Nettoinvestitionen 

7190 

5554 

1407 

Wirtschaftsgeb.. Heizungs- u. UnterglasanL, 

19443 

41698 

14916 

Dauerkulturen 

1214 

1065 

1099 

*5 Maschinen einschl. Fuhrpark 

7237 

16492 

7820 

S Vieh 

150 

318 

136 

t Gebrauchskapital zuseunmen • 

28044 

59573 

23971 

^ Boden 

7000 

7000 

7000 

Umlaufkapital 

69426 

122236 

12811 

Aktivkapital insgesamt » 

104470 

188809 

43782 

Fremdkapital , 

30734 

29656 

32123 

^ B CI 

§■*5 Guthaben und Forderungen ,r 

9241 

13618 

22453 

5 S 'S Zinsen , 

395 

1393 

1342 

S 5 Zinsen •/• d, Fremdkap. 

1.3 

4.7 

4,2 

£ Pacht DM/ha Pachtfläche 

225 

1163 

296 

Gemüsebau DM/ha GG 

___ 



Zierpflanzenbau 

— 

— 

— 

Obstbau 

815 

35 

— 

Baumschulen 

47020 

69530 

64254 

Handelsware , 

2075 

9192 

3222 

Gartenbauliche Dienstleistungen • 

21 

148 

— 

? Einnahmen aus Landwirtschaft 

1153 

480 

651 

r Sonstige Betriebseinnahmen*) » 

S 

2216 

4135 

2875 

1 Bare Einnahmen zusammen 

53300 

83520 

71002 

© 

® Bestandsver. selbsterz. Vorräte ....... * 

-107 

100 

335 

Eigenverbrauch , 

190 

35 

238 

Naturallohn 

— 

— 

— 

Betriebsertrag insgesamt » 

53383 

83655 

71575 

Bereinigter Betriebsertiag 

45341 

67680 

56053 
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Baumschulen 

BundesrepubUk Deutschland WirtscbafUjabr 1973/74 





Eqm 


Betriebsgruppen 


Obstbaumsdhulen 

Tllcrgehölz- 

baumschulen 

Forstbaumschulen 


Saatgut DM/ha CG 

7970 

15753 

15365 


Schädlingsbekämpfungsmittel 


431 

385 

336 


Handelsdünger 


356 

591 

565 


Stalldünger 


529 

1794 

1225 


Heizmaterial 


274 

532 

902 


elektr. Strom und Wasser 


269 

501 

460 


Ertragsteigemder Aufwand 


9829 

19556 

18853 


Unterhaltung Wlrtsdiaftsgeb. u. Grundverb. 


112 

502 

701 


Unterhaltung Helzungs- und Kühlanlagen . 


— 

31 

12 


Unterhaltung Unlerglasanlagen 


95 

99 

11 


Unterhaltung Dauerkulturen 


— 

59 

— 


Unterhaltung Maschinen und Geräte ..... 


617 

1004 

670 


Unterhaltung Fuhrpark 


347 

727 

639 


Unterhaltung sonstiger Anlagen 


157 

197 

68 


Unterhaltungsaufwand (ohne Abschreibung) 


1328 

2619 

2101 


Treibstoffe, öle, Fette 


407 

911 

738 


Maschinenmiete, Fuhrlohn 


148 

128 

92 


Futtermittel 


56 

99 

128 


Viehzukauf 


16 

124 

30 


Absatz und Werbekosten 


651 

1045 

332 


Sonstige HUfs- und Betriebsstoffe 


6859 

2450 

2042 


Allg. ^triebsausqaben 


2225 

2640 

2054 


Helfender Aufwand 


10362 

7397 

5416 

1 

m 

Umsatzerhöhender Aufwand 


1380 

6627 

2918 

Abschreib. Wirtschaflsgeb. u. Grundverb . 


942 

1174 

1155 

8 

m 

Abschreibungen Heizungs- u. Kühlanlagen 


57 

102 

332 

4> 

Abschreibungen der Unterglasanlagen . . . 


75 

236 

449 

s 

Abschreibungen der Dauerkulturen 


32 

— 

— 

£ 

Abschreibungen der Maschinen u. Geräte . 


579 

949 

770 


Abschreibungen des Fuhrparkes 


663 

1331 

1088 


Abschreibungen sonstiger Anlagen 


275 

238 

126 


Abschreibungen zusammen 


2623 

4030 

3920 


Sachversicherungen 


602 

1144 

615 


Veränderung zugek. Vorräte 


-217 

-6 

-163 


Sonstiger Aufwand*) 


469 

1027 

— 


Sachaufwand zusammen 


26376 

42394 

33660 


Grundsteuern und Lasten 


143 

195 

175 


Wasser- und Wegelasten 


— 

10 

3 


Landwirtschaftskammerbeitrag 


3 

38 

35 


Sonstige Betriebssteuem 


189 

247 

442 


Mehrwertsteuer - 


52t 

32 

— 


Betriebssteuem zusammen 


856 

522 

655 


Barlohn 


7068 

8961 

9906 


Sozialversicherung 


927 

1642 

2362 


Naturallohn 


— 

2 

— 


Fremdlohnaufwand 


7995 

10605 

12268 


Unfallversicherung 


93 

94 

128 


Betriebsaufwand insgesamt 


35320 

53615 

46711 


Lohnansatz *) 


10637 

11303 

9069 


Arbeitsaufwand insgesamt *) 


18725 

22002 

21465 


Einkommensteuer DM/Fam. 

4008 

27888 

9018 

ß. 

Sonstige persönliche Steuern 


497 

3136 

869 


Persönliche Steuern 


4515 

31024 

9887 

s? 

'S « 

Vermögensabgabe 




43 

146 

Krankenvers., Alterskasse, Rentenvers. . . 


3581 

4536 

4171 

« M 
w o 

Lebensversicherung 


1039 

4276 

2489 

5« 

Ot 

Altenteil (bar u. unbar) 


1576 

2737 

— 


Renten “) DM/ha GG 

3093 

3696 

— 
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Baumschulen 


Wirtsdiaftsjahr 1973/74 


Bundesrepublik Deutschland 



Eqm 

Belrlebsgruppen 

Obstbaumschulen 

Ziergehölz- 

baumschuleTi 

Forstbaumschulen 


Betnebseinkommen . . . , 


26151 

40739 

37260 

Betriebseinkommen • . » • 


26685 

40739 

37636 

Arbeitsertrag 


22954 

34131 

36089 

Reinertrag 


7426 

18737 

15795 

Reinertrag 


7.1 

9.9 

36.1 


V 

• Betriebseinkommen .......... 

DM/Untern. 

86560 

195955 

147177 

ß g -- Fremdlohnaufwand 


26771 

51462 

48964 

8 6 — P^rhti^iifwand 


1109 

2313 

595 

^2 — Fremdkapitalzinsen ...... 


1307 

6700 

5301 

2 1 -f Pacht- u, Zinserträge 


324 

1037 

99 

5 4- vom Verpächter gelr. Aufw. 


— 

— 

— 

— Gewinn 


57697 

136517 

92416 

Gewinn 

DM/Fam.-ÄK 

42738 

101124 

89724 

Gewinn 

.. DM/ha GG 

17431 

28382 

23396 

Gewinnrate Gew.-*/« d. Untem.-Ertr. 

32,7 

33,9 

32,7 

^ * Vergleichsreineinkommen ®) , . 

DM/Fanu-AK 

42685 

101411 

90323 

-es 

• »J* Vergleichslohn 


22358 

27446 

26735 

Zinsansatz f. Eigenkap.^) 


5722 

19550 

680 

Ö 

•6 Summe d. Verglcichsansätze . . 


28080 

46996 

27415 

Abstand*) 


+ 14605 

+ 54415 

+ 62908 

Abstand ^*) 

•/. 

+ 52,0 

+ 115.8 

+ 2293 

Gewinn 


57697 

136517 

92416 

+ Einkünfte aus selbst. Tätigkeit 

— 

— 

— 

•h Einkünfte aus unselbst. Tätigkeit ... » 

— 

— 

— 

» -F Renten 


2800 

722 

3769 

f — Aufw. f. selbst./unselbst. Tätigkeit . . , 

— 

— 

— 

1 

• Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

60497 

137239 

96185 

M Einkommen aus Erwerbstätigkeit DM/Fam.AK 

44812 

101659 

93383 

1 + sonst. Einkünfte 


994 

1706 

2484 

^ ~ Gesamteinkommen 


61491 

138945 

98669 

Arbeitskr. m. außerbetr. Erwerbst je Farn. 



__ 

Haushaltspersonen 


3.3 

4.3 

3,8 

Ertragsteig. Aufwand in */» d. Betriebsertrages 

18,4 

23,4 

26,3 

Helfender Aufwand ......... 


19,4 

8.9 

7.6 

2 Umsatzerhöhender Aufwand , , 

^ 

2,6 

7,9 

4.1 

2 Unterhaltungsaufwand 


2,5 

3,1 

2,9 

g Abschreibungen 


4.9 

4,8 

5.5 

« Sachaufwand 


49,4 

50,7 

47.0 

S Betriebssteuem 


1.6 

0,6 

0.9 


^ Lohn für entlohnte Arbeitskräfte zus. . . , 

15,0 

12,7 

17,1 

Arbeitsaufwand zusammen 

35,1 

26,3 

30,0 

Betriebsaufwand insgesamt « 

66,2 

64.1 

65,2 

. q Aktivkapital insgesamt DM/ AK 

106602 

188809 

44224 

i 2 Maschinenkapital 

7385 

16492 

7899 

X 2 Neubauten und neue Maschinen 

10013 

9584 

5381 

1 g Arbeitsaufwand 

19107 

22002 

21682 


54472 

83655 

72298 

1 Betr.-Ertrag in •/• d. Aktivkapitals 

51,1 

44,3 

163,4 

5 Betr.-Einkom. in ®/o d. Aktivkapilals 

25,0 

21,6 

85,1 

g g Boden, u. Gebäudekapital in */o d. Aktivkap. 

25,3 

25,8 

50,1 

eX Vieh u. Maschinenkapital in */o d. Aktivkap. 

7,1 

8.9 

18,2 

Z 1 Umlaufkapital in Vo d. Aktivkapitals 

66,5 

64,7 

29,3 

S i Nettoinvestitionen ln ®/o d. Reineinkommens 

41,2 

19,6 

6.0 

Masdiinenlnv. ln •/§ des Masdhinenkapitals 

13,3 

20,7 

40,5 

5 Maschineninveslitionen in Vo der Maschinen- 




^ Abschreibungen . 

77,2 

149,6 

170,6 
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Tabelle 61 


LandwirtschafUiGhe Tariflöhne in der Bundesrepublik Deutschland 
(Ergebnisse der Tariflohnstatistik) 


Lohngruppe 

1972/73 

Juli bis 
Dezember 
1973 

Januar bis 
Juni 1974 

1973/74 

Stundenlöhne 


DM je Stunde bzw. Monat 


Facharbeiter 

4.99 

5,25 

6,00 

5,62 

Landarbeiter • • 

4,77 

5,02 

5,63 

5,32 

angelernte Arbeiter für schwere Arbeiten . . ^ * 

4,50 

4,74 

5,32 

5,03 

angelernte Arbeiter für leichte Arbeiten 

3,36 

3,57 

4,04 

3,80 

Monatslöhne 





Landarbeiter • 

877,54 

923,08 

l 061,02 

992,05 

angelernte Arbeiter für schwere Arbeiten 

835,78 

879,51 

1 007,46 

943,48 

angelernte Arbeiter für leichte Arbeiten 

698,60 

736,44 

834,38 

785,41 

Stundenlöhne 


1962 

=» 100 


Facharbeiter 

226 

238 

270 

254 

Landarbeiter 

225 

238 

264 

251 

angelernte Arbeiter für schwere Arbeiten 

225 

237 

264 

250 

angelernte Arbeiter für leichte Arbeiten 

233 

248 

277 

262 

Monatslöhne *) 





Landarbeiter 

233 

245 

279 

262 

angelernte Arbeiter für schwere Arbeiten 

234 

247 

280 

264 

angelernte Arbeiter für leichte Arbeiten 

229 

242 

271 

256 

Tariflöhne insgesamt 

229 

242 

272 

257 




einschließlich des Wertes für freie Kost und Unterkunft (1973 im Durchschnitt 195 DM/Monat; 1974 im Durchschnitt 
214 DM/Monat) 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 62 


Zahl und Fläche der Forstbetriebe 
(Hauptproduktionseinrichtung , Forstwirtschaft") 


Jahr 

Waldfläche von , » . bis unter ... ha 

insgesamt 

0,01 bis 
unter 50 

50 bis 
unter 200 

200 bis 
unter 500 

500 bis 
unter 1 000 

l 000 
und mehr 



Zahl der Betriebe 



1960 

71 111 

6614 

2 478 

770 

1 103 

82 076 

1970 

96 061 

6 516 

2 373 

752 

1 080 

106 782 

1972 

102 733 

6 287 

2 353 

767 

1074 

113 214 

1973 

106 607 

6 264 

2 359 

779 

1 066 

117075 



Anteil der Größenklassen in Vt 



1960 

86.6 

8,1 

3,0 

0,9 

1.4 

100.0 

1970 

90.0 

6.1 

2,2 

0,7 

1.0 

100.0 

1972 

90.7 

5,6 

2.1 

0,7 

0.9 

100.0 

1973 

91.0 

5.4 

2.0 

0,7 

0.9 

100.0 



DurchschnllUiche WaldHäche Je Betrieb in ha 



1960 

5,6 

104,4 

308,1 

696,4 

2 510,7 

62,8 

1970 

4.5 

104,9 

308,2 

695,1 

2 599,8 

48,5 

1972 

4.4 

105,0 

308,4 

698,7 

2 632,1 

45,9 

1973 

4,3 

104,8 

308,7 

698,3 

2 663,5 

44,6 


Quelle: Stalistisdies Bundesamt, BML 
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Tabelle 63 


Gesamtrechnung für den Produktionsbereich Forstwirtschaft 
in Jeweiligen Preisen in der Bundesrepublik Deutschland 

Millionen DM 


Gliederung 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 V) 

Produklionswert 

l 830,7 

1 960,0 

1 616,0 

1 438,9 

1 929,8 

2 199,5 

2 264,9 

1 898,2 2 289,1 

2 658,3 

Vorleistungen . . . 

250,3 

293,4 

296,3 

284,9 

430.1 

482,2 

547,1 

510,0 

589,4 

680,0 

Beitrag zum 
Bruttoinlands* 











Produkt 

1 580,4 

1 666,6 

l 319,7 

1 154,0 

1 499,7 

1 717,3 

1 717,8 

1 388,2 1 699,7 

1 978,3 

Abschreibung . . . 

105,8 

106,2 

106,5 

111,4 

112,9 

114,2 

129,3 

128,7 

126,7 

135,0 

Indirekte Steuern 

141,3 

134,2 

138,9 

137,1 

139,2 

142,7 

89,1 

76,3 

76,2 

76,0 

Subventionen . . . 

— 

— 

— 

5,7 

6,2 

2,0 

— 

— 

63,5») 

57,3») 

Wertschöpfung . . 

1 333,3 

1 426,2 

1 074,3 

911,2 

1 253,8 

1 462,4 

1 499,4 

1 183,2 1 560,3 

1 824,6 

Wertschöpfung 











DM/AK 

- 9 068 

10 094 

7 926 

7 020 

9 841 

11 699 

12 290 

9 738 

13 004 

15 595 


*) Förderungen auf Grund der Sturmschäden vom 13. November 1972 
vorläufig 


Tabelle 64 


Betriebsergebnisse *) in Forstbetrieben in der Bundesrepublik Deutschland 

nach Besitzarten 

DM je ha Forstfläche 


Gliederung 

1961 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 V) 





Staatswald 




Betriebsertrag 

307 

328 

361 

379 

380 

395 

440 

Betriebseinkommen 

233 

238 

267 

275 

271 

289 

330 

Reinertrag 

+ 41 

+ 3 

+ 8 

-9 

-36 

-30 ^) 

-12 




Körperschaftswald 



Betriebsertrag 

300 

318 

355 

343 

371 

392 

435 

Betriebseinkommen 

254 

255 

287 

274 

294 

302 

340 

Reinertrag 

+98 

+55 

+ 82 

+47 

+ 50 

+57 

+70 




Privatwald *) 



Betriebsertrag 

322 

323 

354 

354 

369 

392 

435 

Betriebseinkommen 

239 

220 

244 

237 

263 

281 

320 

Reinertrag 

+ 61 

+ 16 

+32 

-2 

+2 

+ 16 

+ 35 


*) für den Staatswald Totalerhebung, für den Körper schafls- und Privatwald ausgewählte Betriebe 
*) Ein Teil der forstwirtschaftlichen Personal- und Sachkosten ist im Gemeindehaushalt nidit bei der Forstwirtschaft 
gebucht 

•) nur Privatwald über 100 ha 
vorläufig 
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Tabelle 65 


Aufwand in Forstbetrieben in der Bundesrepublik Deutschland 
nach Kostenarten und Kostenstellen 

Vo 

a) Anteil der Kostenarten 


Kostenart 

1961 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 


1 

, Slaatswald 







Löhne und Sozialkosten 

45 

46 

44 

45 

45 

44 

48 

48 

. « . 

Gehälter und Sozialkosten 

25 

24 

25 

25 

26 

27 

25 

25 

. • . 

Arbeitskosten zusammen ... 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

73 

73 

... 

Sachkosten 

23 

24 

25 

24 

23 

24 

24 

25 

* • • 

Steuern 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

3 

2 


Aufwand insgesamt . . . 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

... 


2. Körperschaftswald 






Löhne und Sozialkosten 

50 

51 

48 

48 

48 

51 

51 

51 

48 

Gehälter und Sozialkosten 

27 

25 

27 

27 

28 

24 

26 

25 

25 

Arbeitskosten zusammen . . . 

77 

76 

75 

75 

76 

75 

77 

76 

73 

Sachkosten 

13 

17 

17 

16 

17 

18 

19 

21 

24 

Steuern 

10 

7 

8 

9 

7 

7 

4 

3 

3 

Aufwand insgesamt ... 

1 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 


3. Privatwald 







Löhne und Sozialkosten 

40 

39 

37 

35 

36 

35 

36 

37 

37 

Gehälter und Sozialkosten 

28 

30 

31 

31 

30 

31 

31 

34 

34 

Arbeitskosten zusammen . . . 

68 

69 

68 

66 

66 

66 

67 

71 

71 

Sachkosten 

23 

24 

25 

26 

27 

27 

29 

26 

26 

Steuern 

9 

7 

7 

8 

7 

7 

4 

3 

3 

Aufwand insgesamt . . . 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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noch Tabelle 65 


b) Anteil der Kostenstellen 


Kostenart 

1961 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

« 

1 

. Staatswald 







Holzwerbung 

25 

29 

31 

31 

31 

32 

32 

32 


Kulturen und Bestandspflege 

17 

14 

14 

13 

13 

12 

14 

16 


Wege 

12 

14 

14 

14 

14 

13 

11 

13 


Forstschutz 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

4 


Sonstige Betriebskosten 

6 

6 

4 

4 

5 

5 

9 

5 


Steuern 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

3 

2 


Verwaltungskosten 

31 

28 

28 

29 

29 

31 

28 

28 


Aufwand insgesamt . . . 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



2. Körperschaftswald 






Holzwerbung 

33 

37 

38 

38 

39 

40 

40 

43 

42 

Kulturen 

15 

14 

12 

11 

12 

12 

13 

12 

12 

Wege 

5 

6 

6 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

Forstschutz 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

Sonstige Betriebskosten 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

6 

6 

6 

Steuern 

10 

7 

8 

9 

7 

7 

4 

3 

3 

Verwaltungskosten 

30 

29 

30 

30 

32 

28 

29 

30 

30 

Aufwand insgesamt ... 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 


3. Privatwald 







Holz Werbung 

26 

27 

28 

29 

27 

28 

29 

30 

28 

Kulturen 

13 

11 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

Wege 

9 

8 

7 

6 

7 

7 

7 

6 

7 

Forstschutz 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

Sonstige Betriebskosten 

5 

7 

8 

7 

6 

7 

7 

7 

7 

Steuern 

9 

7 

7 

8 

7 

7 

4 

3 

3 

Verwaltungskosten 

35 

38 

39 

39 

41 

40 

41 

43 

44 

Aufwand insgesamt . . . 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Tabelle 66 


Betriebe, Beschäftigte und Umsatz in Betrieben der Holzindustrie 
— nach beteiligten Industriegruppen — 









Veränderung 

Betriebszweig 

Einheit 

I960 

1968 

1970 

1972 

1973 

1973 

gegen 

1972 

1973 

gegen 

1960 








“/• 

Säge-, Hobel-, Holzim- 
prägnier- und Fumier- 
werke 

Betriebe *) 

Zahl 

3 008 

3 097 

2 839 

2 697 

2 644 

- 2,0 

- 12,1 

Beschäftigte*) 

Zahl 

61 924 

48 085 

46 533 

43 226 

42 728 

- 1,1 

- 31,0 

Umsatz insgesamt *) . 

Mio. DM 

1 850 

2 157 

2 724 

2 997 

3 602 

+ 20,2 

4- 94,7 

Umsatz je Beschäftig- 
ten 

DM 

29 869 

44 868 

58 534 

69 344 

84 297 

+21,6 

+ 182,2 

Sperrholz-, Holzfaser- 
und Holzspanplatten- 
werke *) 

Betriebe *) * . 

Zahl 

251 

210 

188 

181 

181 

± 0 

- 37,9 

Beschäftigte *) 

Zahl 

25 326 

22 710 

24 145 

24 038 

24 618 

+ 2,4 

- 2,8 

Umsatz insgesamt *) . 

Mio. DM 

771 

1279 

1756 

2 131 

2 368 

+-11,1 

+ 207,2 

Umsatz je Beschäftig- 
ten 

DM 

30 445 

56 310 

72 742 

88 667 

96 203 

+ 8,5 

+222,6 

Holzschliff-, Zellstoff- 
und Papierindustrie 

Betriebe *) 

Zahl 

396 

337 

331 

309 

294 

- 4,8 

- 25,8 

Beschäftigte*) 

Zahl 

77 605 

67 532 

70 503 

61 050 

59 775 

- 2,1 

- 23,0 

Umsatz insgesamt *) . 

Mio. DM 

3 385 

4 177 

4 963 

5 253 

6 055 

-1-15,3 

+ 78,9 

Umsatz je Beschäftig- 
ten 

DM 

43 612 

61 845 

70 397 

86 051 

101 288 

+ 17,7 

+ 131,3 

Holzverarbeitende In- 
dustrie *) 

Betriebe *) 

Zahl 

4 163 

3 962 

3 776 

3 732 

3 686 

- 1,2 

- 11,5 

Beschäftigte*) 

Zahl 

222 307 

207 868 

222 693 

237 379 

245 286 

+ 3,3 

- 10,3 

Umsatz insgesamt *) . 

Mio. DM 

5 278 

8 616 

11 770 

16 059 

17 919 

+ 11,6 

+239,5 

Umsatz je Beschäftig- 
ten 

DM 

23 743 

41 448 

52 854 

67 651 

73 055 

+ 8,0 

+ 207,7 


Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. Sägewerke mit mindestens 1 000 Fm Jahreseinschnitt 
*) Durchschnitt errechnet aus 12 Monaten 
*) einschließlich Umsatzsteuer, ab 1966 ohne Mehrwertsteuer 

Quelle: Statistisches Bundesamt, BML 
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Tabelle 67 


Betriebsergebnisse der Großen Hochseefischerei der Bundesrepublik Deutschland 

1971 bis 1973 

Millionen DM 


Scfaiffshauptgruppen 

Jahr 

Gesamtkosten 
Millionen DM 

Gesamterlöse 
Millionen DM 

Betriebsergebnisse 
Millionen DM 

Fang- und 

1971 

141,5 

142,8 

+ 1,3 

Verarbeitungsschiffe M • 

1972 

113,0 

109,5 

- 3,5 


1973 

174,2 

180,8 

+ 6,6 

Sonstige Schiffe *) 

1971 

115,7 

101,6 

-14,1 


1972 

114,5 

105,0 

- 9,5 


1973 

104,1 

107,6 

^ 3,5 

Schiffe Insgesamt 

1971 

257,2 

244,4 

-12,8 


1972 

227,5 

214,5 

-13,0 


1973 

278,3 

288,4 

-f 10,1 


vorwiegend Frostfiscfaerzeugung 
*) vorwiegend Frischfischfang 

Quelle: Treuarbeit AG« Hannover« Bericht über die Kosten* und Ertragslage in der deutschen Hochseefischerei 1973 


Tabelle 68 


Betriebsergebnisse der Kleinen Hochsee* und Küstenfischerei 1970 bis 1972 

DM je Unternehmen 


Betriebstyp 

Jahr 

Betriebs- 

ertrag 

Betriebs- 

aufwand 

Betriebs- 

einkomxnen 

Roh- 

einkommen 

Reinertrag/ 

Verlust 

Hochseekutter der Nordsee , . 

1970 

292 144 

256 081 

157 796 

59 844 

+36 062 


1971 

253 540 

237 892 

121 732 

37 248 

+ 15 648 


1972 

309 060 

278 761 

164 886 

58163 

+30 299 

Hochseekutter der Ostsee , . 

1970 

140 925 

138 786 

74 549 

32 429 

+ 2 189 


1971 

173 658 

170 086 

88 179 

33 812 

+ 3 572 


1972 

204 181 

200 649 

103 510 

34 701 

+ 3 532 

Lachsfischerei von Ostsee- 

1970 

118 165 

123 021 

58 498 

16 744 

- 4 856 

kuttem 

1971 

130 515 

138 879 

57 496 

13 236 

- 8 364 


1972 

140 141 

135 326 

73 587 

31 189 

+ 4 815 

«Reine“ Krabbenfischerei .. 

1970 

65 238 

61 631 

23 014 

16819 

+ 3 607 


1971 

73 762 

66 606 

37 097 

20 368 

+ 7 156 


1972 

83 655 

73 102 

44 754 

24 665 

+ 10 553 

«Gemischte“ Krabben- 

1970 

72 397 

64 287 

38 130 

18 680 

+ 8 110 

fischerei 

1971 

73 238 

66 727 

39 027 

15 759 

+ 6511 


1972 

74 694 

67 711 

40161 

16 861 

+ 6 983 

Tagesfischerei in der Ostsee 

1970 

46 443 

46 877 

26 761 

18 724 

- 867 


1971 

49 449 

50169 

27 052 

19 098 

- 1 440 


1972 

46 758 

51 342 

23 733 

15 878 

- 4 585 


Quelle: BML, Jahresbericht über die deutsche Fischwirtschaft 1973/74} betriebswirtschaftliche Untersuchung des Deut- 
schen Fischereiverbandes Über die Ertragslage In der Kleinen Hochsee* und Küstenfischerei 1972 
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Tabelle 69 


NahrungsmlUetverbraudi^) je Blnwohner in der BundesTepubllk Deutsdilaud 



1963/64 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1973/74 gegenüber 

Erzeugnis 

1063/64 1 

1972/73 




kg/Jahr 



Vi 


Gelreideerzeugnifise 
insgesamt in Melüwert . 

74.0 

674 

66,0 

65,2 

66,5 

65.1 

- J 2,0 

- 2,1 

darunter 

Weizenmehl 

52,0 

47,6 

46,5 

46,1 

47,4 

45,5 

- 12,5 

- 4.0 

Roggenmehl 

19.3 

15,5 

15,3 

14,9 

14,7 

14,4 

- 25,4 

~ 2.0 

Hülsenfrüdite 

1.4 

l,t 

1.1 

1.0 

1,0 

0.9 

- 35,7 

- 10,0 

Reis . . . . . , 

1.6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,8 

1,7 

+ 0,6 

- 5.6 

Kartoffeln . . > 

124,0 

104,0 

102,0 

101,0 

93,8 

92,2 

- 25.6 

- 1,7 

Zudcer (Weißzuekerwert) , 

32,2 

32,4 

34,3 

34.2 

33,6 

36,9 

+ 14,6 

+ 9,8 

Gemüse, einschlieBIidi 
Erzeugnissen *) 

57^9 

59,9 

63,8 

63,4 

66,6 

69.7 

+ 20.4 

+ 4,7 

Frischobst, einschließlich 
Erzeugnissen *) 

88,0 

95,1 

93,0 

96.1 

84,9 

93.2 

+ 5,9 

+ 9,8 

Zitrusfrüchte, einschließ- 
lich Erzeugnissen ^ . ... 

18,6 

21,0 

21,5 

22,1 

25,4 

23.5 

+ 26.3 

+ 7.5 

Trockenfrüchte 

1.5 

1.2 

1,2 

1.3 

1.3 

1.0 

- 33,3 

- 23,1 

Schalenfrüchte 

1.9 

2,2 

2.1 

2,3 

2,3 

2.3 

+ 21,0 

± 0 

Fleisch lohne Fett) ...... 

64.4 

74,5 

79,0 

79,7 

79,0 

78.8 

+ 22,4 

- 0,3 

darunter 

Rmdüeisdi . 

19.8 

21,5 

22,1 

21,6 

20,5 

20,9 

+ 5,6 

+ 2,0 

Kalbfleisch 

t .9 

2.1 

2,2 

2,1 

1,7 

1,6 

- 15,8 

- 5,9 

Schweinefleisch 

31.4 

37.3 

40.2 

41,4 

42,0 

41.7 

+ 32,8 

- 0,7 

Geflügelfleisch 

5,7 

7,9 

8,6 

6,6 

9,0 

8,7 

+ 52,6 

- 3,3 

Fisch (PiletgewichL) 

4.5 

4,0 

4.4 

3,7 

3,6 

4,2 

- 6.7 

+ 16,7 

Trinkmilch“) 

99,3 

95,0 

92,5 

89,9 

86,5 

87,0 

- 12,4 

+ 0,6 

Kondensmilch 
(Produktgewidit) 

8.1 

7.9 

7,7 

7,7 

7.4 

7.3 

- 9,9 

- 1.4 

Käse . 

8,4 

9,7 

10,2 

10,7 

11.1 

11.2 

+ 33,3 

+ 0,9 

darunter Frischkäse 
einschließlich 
Speiseqüärk 

3.1 

4.4 

4,7 

4,9 

5.1 

5.1 

+ 64.5 

± 0 

Eier und Eiprodukte . . . . , 

13,5 

15.9 

16,3 

16,9 

17,4 

16,7 

+ 23.7 

- 4,0 

Fette insgesamt (Reinfett) 

25,7 

26,2 

26,6 

25,9 

25,7 

25,4 

- 1,2 

- 1,2 

darunter 

Butter (Produktgewicht) 

9,0 

8.7 

8,3 

7,3 

7.3 

7,1 

- 21.1 

- 2,7 

Margarine 

(Produktgewicht) ...... 

9.9 

9,0 

8,9 

9,1 

8,9 

8,7 

- 12,1 

- 2,2 

Sdilacfatfette 

5,9 

6.1 

6.4 

6,3 

6.1 

6.1 

+ 0,4 

± 0 

Speiseöl . 

3.5 

4,3 

4.6 

4.6 

4,7 

4,8 

+ 37.1 

+ 2.1 

Pflanzen- und 

Plattenfetl*) 

1.1 

1,3 

1.5 

1,5 

1.6 

1.6 

+ 45,4 

± 0 

Kalorien (Anzahl] . 

2960 

Nährwert/Kopf und Tag 

2971 3 022 3 003 2 980 

2 985 

+ 0.8 

+ 0,2 

Kohlenhydrate g ........ 

369,4 

351.7 

354,0 

352,5 

349,9 

355,8 

- 3.7 

+ 1,7 

Reinfetl g 

129,5 

137,8 

141,9 

140,4 

139,5 

138,3 

+ 6,8 

- 0,9 

Eiweiß g . .............. 

80,8 

81,4 

83,0 

82,6 

82,5 

81,7 

+ 1,1 

- 1,0 

darunter tierisdies 

Eiweiß g 

50,6 

53,0 

55,0 

55.0 

54,9 

54,2 

+ 0.7 

- 1,3 


*) unter .Verbraudi* ist hier die insgesamt nadigef ragte Menge, nidit die latsSdolidi verzehrt© Menge zu verstehen, 
*) Gemüse und Obst einschließlich tnländlscher Verarbeitung und Ei nf uhr von Erzeugnisseii in Frischgewfcht. Frisch- 
obst auch einschließlich tropischer Früchte. 

*) einschiieülich Eigenverbrauch ln den tandwirtschafUlchen Betrieben. Dlrektverkaui sowie Sauer- und Müchnüsch- 
getränke 

Produklge wicht, zugleich Reinfetl Quelle: BML 
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Tabelle 70 


Verbrauchsausgaben je Haushalt und Monat in der Bundesrepublik Deutschland 

nach Verwendungszwecken 



Nahrungsmittel 

Verzehr 
in Kan- 



Aus- 
gaben 
für den 
privaten 
Ver- 
brauch 
ins- 
gesamt 

Jahr 


darunter 

Genuß- 
mittel *) 

übrige 

zusam- 
men *) 

Fleisch 

und 

Fleisch- 

waren 

Milch, 

Käse, 

Butter 

Brot und 
Back- 
waren 

Gemüse 
und 
Obst •) 

tinen und 
Gast- 
stätten 

Aus- 

gaben 


a) 

Verbrauchergruppe mit geringem Einkommen (Haushallstyp 1) 







DM 






1970 

175.84 

57,28 

27,70 

22,01 

24,90 

7,21 

39,68 

294,90 

517,63 

1971 

191,33 

61,13 

30,52 

24,68 

26,72 

9,94 

45,30 

321,91 

568,48 

1972 

206,55 

67,03 

31,89 

26,09 

29,05 

9,97 

45,43 

358,87 

620,82 

1973 

217,02 

71,47 

32,10 

27,15 

30,30 

11,44 

49,03 

399,53 

677,02 

1973 l.Hj. 

206,92 

68,33 

31,26 

25,79 

29,71 

11,21 

46,47 

378,63 

643,23 

1974 l.Hj. 

221,04 

73,87 

34,07 

27,90 

30,87 

11,23 

45,49 

428,09 

705,85 





•/, 






1970 

34.0 

ii.t 

5.4 

4,3 

4.8 

1.4 

7,7 

56,9 

100 

1971 

33.7 

10.7 

5.4 

4.3 

4.7 

1.7 

8.0 

56,6 

100 

1972 

33.3 

10.8 

6.1 

4.2 

4.7 

1.6 

7.3 

57,8 

WO 

1973 

32.1 

10.5 

4.7 

4.0 

4.5 

1.7 

7.2 

59.0 

_ WO 

1973 1, Hj. 

32,2 

10.5 

4.9 

4.0 

4.0 

1.7 

7.2 

58.9 

WO 

1974 l.Hj. 

31.3 

10.5 

4.8 

4.0 

4.4 

1.6 

6.4 

60,7 

WO 


b) 

Verbrauchergruppe mit mittlerem Einkommen (Haushaltstyp 2) 







DM 






1970 

293,92 

92,48 

48,79 

35,78 

38,16 

32,70 

58,15 

704,40 

1 089,17 

1971 

311,26 

95,95 

51,50 

38,25 

40,50 

38,99 

64,48 

807,34 

1 222,57 

1972 

328,03 

102,32 

52,44 

39,54 

42,46 

41,36 

66,86 

875,26 

1 311,51 

1973 

348,30 

111,02 

53,51 

40,89 

44,30 

48,25 

6<9,47 

1 004,86 

l 470,87 

1973 l.Hj. 

339.53 

105,90 

54,59 

39,80 

45,50 

41.47 

65,71 

952,41 

1 399,12 

1974 l.Hj. 

364,40 

119,80 

55,77 

42,47 

3,3 

45,36 

48,08 

68,54 

1 021,99 

l 503,01 

1970 

27.0 

8,5 

4,5 

3,5 

3,0 

5,3 

64.7 

100 

1971 

25.5 

7.8 

4.2 

3,1 

3,3 

3,2 

5,3 

66.0 

100 

1972 

25.0 

7.8 

4.0 

3,0 

3,2 

3,2 

5.1 

66.7 

WO 

1973 

23.7 

7.5 

3.6 

2.8 

3.0 

3,3 

4.7 

68.3 

WO 

1973 l.Hj. 

24.3 

7.6 

3.9 

2.8 

3.3 

3.0 

4.7 

68.1 

WO 

1974 l.Hj. 

24.2 

8.0 

3.7 

2.8 

3.0 

3.2 

4.6 

68.0 

100 


c| 

1 Verbraucherg nippe mit höherem 

Einkommen (Haushaltstyp 3) 



- 




DM 






1970 

351,51 

99,62 

60,55 

41,62 

53,77 

62,08 

74,32 

1 379,56 

1 867,47 

1971 

369,68 

103,33 

64,96 

44,22 

55,52 

71,11 

78,72 

1 509,75 

2 029,06 

1972 

391,13 

110,63 

66,60 

45,22 

59,75 

77,78 

83,09 

1 612,89 

2 164,89 

1973 

415,85 

1 19,91 

68,19 

46,67 

63,11 

85,44 

87,51 

1 738,27 

2 327,07 

1973 l.Hj. 

410,04 

117,48 

68,86 

45,88 

64,68 

74,23 

83,05 

1 697,99 

2 265,31 

1974 l.Hj. 

423.90 

126,23 

71,15 

47,13 

62,52 

86,81 

82,83 

1 878,74 

2 472,28 





V. 






1970 

18.8 

5,3 

3.2 

2.2 

2,9 

3.3 

4.0 

73,9 

100 

1971 

18.2 

5.i 

3,2 

2.2 

2,7 

3,5 

3.9 

74.4 

WO 

1972 

18.1 

5,1 

3.1 

2.1 

2.8 

3,6 

3.5 

74.5 

WO 

1973 

17,9 

5.2 

2.9 

2.0 

2.7 

3,7 

3.7 

74.7 

100 

1973 l.Hj. 

18.1 

5.2 

3.0 

2.1 

2.9 

3,3 

3.7 

75.0 

WO 

1974 l.Hj. 

17.1 

5.1 

2.9 

1.9 

2.5 

3,5 

3.4 

76,0 

WO 


') Ergebnisse der laufenden Erhebungen von Wirtschaftsrechnungen *) einschließlich alkoholfreier Getränke 

und fertiger Mahlzeiten ’) einschließlich Gemüse- und Obstkonserven. Marmelade und Trockenobst *) Kaf- 
fee, Tee, alkoholische Getränke und Tabakwaren •) 2-Personen-HaushaU von Renten- und Sozialhilfeempfängern 

•) 4-Personen-Arbeitnehmerhau5halt mit mittlerem Einkommen ^ 4-Personen-Haushalt von Beamten und Ange- 
stellten mit höherem Einkommen Quelle: Statistisches Bundesamt, MBL 
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Tabelle 71 


Einzelhandelspreise für Nahrungsmittel in der Bundesrepublik Deutschland 


Nedirungsmittel 

1963/64 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1973/74 gegenäber 

1963/64 I 

1972/73 

Weizenmehl, inländisches Haushaltsmehl . . 

1,06 

1,04 

DM/kg 

1,03 1,03 

1,05 

1,08 

•/. 

+ 7,9 + 2,9 

Kleingebäck. Wasserware 

1,95 

2,16 

2,26 

2.41 

2,60 

2,87 

+ 47,2 

4*10.4 

Ortsübliches Roggenbrot 

0,96 

1,24 

1,36 

1,48 

1,62 

1,79 

+ 86,5 

^^10,5 

Helles Mischbrot 

1,03 

1,29 

1.41 

1,54 

1,66 

1,83 

+ 77,7 

4*10,2 

Kartoffeln. Handelsklasse I, 
2*/4-kg-Packungen 


1,28 

i.n 

1,02 

1,53 

1,37 

. 

-10.5 

Zucker, Kristallraffinade 

1,23 

1,19 

1,19 

1,24 

1,29 

1,31 

+ 6.5 

4- 1.6 

Inländische Tafeläpfel. Handelsklasse I ... 

1.27 

1.08 

1,16 

1,20 

1,61 

1,49 

-f 17.3 

“ 7.5 

Gemüsekonserven, junge Erbsen, fein, 
EWG-Nonn, Vi-Dose') 

1,67 

1,35 

1,31 

1,28 

1,25 

1,29 

-22.8 

4* 3.2 

Obsikonserven. Pfirsiche, Vi-Dose 

.. 

1,62 

1,65 

1,67 

1,67 

1,73 

. 

4- 3.6 

Rindfleisch zum Schmoren bzw. Braten *) • . 

8,25 

9,94 

10,09 

10,61 

12,82 

13,26 

+ 60J 

4* 3.4 

Rindfleisch zum Kochen *) 

5,60 

6,28 

6,28 

6,49 

7,84 

8,06 

4- 43.9 

4- 2.8 

Schweinefleisch. Kotelett, ohne Filet 

7,83 

8,33 

8,20 

8,37 

9,20 

10,20 

-f 30.3 

4*10.9 

Schweinefleisch, frisches Bauchfleisch 

4,45 

4,42 

4,32 

4.35 

4.90 

5,55 

+ 24.7 

4*13.3 

Kalbfleisch aus der Keule, ohne Knochen *) 

. 

10.40 

12.04 

14,50 

17,14 

18.07 

. 

*f* 5.4 

Brathähnchen, bratfertig, Handelsklasse A 
(TKK) 

5,33 

4,03 

3.93 

3,85 

3,97 

4,70 

- 11,8 

4-18.4 

Seefisch. Kabeljau porsch) 

2,96 

4.41 

4,79 

5,37 

6,26 

7,35 

+ 148.3 

4*17.4 

Frische Vollmilch, Plastik- oder Karton- 
verpackungen, DM/I 

0,66 

0.74 

0,77 

0.83 

0,87 

0,94 

+ 42,4 

4* 8.0 

Deutsche Markenbutter *) 

7.47 

7.59 

7.60 

8,00 

8,08 

7,79 

-h 4.3 

- 3.6 

Margarine. Delikateßmargarine 

2.69 

2,99 

3,31 

3,44 

3,40 

3,71 

-f 37.9 

4* 9,1 

Emmentaler. 45 ®/o Fett l. Tr. 

6,09 

8,51 

8.90 

9,51 

10,00 

10,52 

+ 72.7 

4- 5.2 

Edamer oder Gouda. 40 — 50 ®/o Fett i.Tr. . . . 

. 

6,58 

6,77 

7,32 

7,70 

8,12 

• 

4- 5,5 

Camembert, inländisch, 45 Fett i. Tr. •) . . 

• 

8,42 

8,89 

9,84 

10,32 

10,93 

. 

4- 5.9 

Eier, inländisch. Gewichtsklasse 3, DM/St . . 

• 

0,20 

0,20 

0,22 

0,22 

0,26 

• 

4-18,2 


') bis Dezember 1965 mittelfein 
*) aus der Keule, ohne Knochen 
*) von der Querrippe, wie gewachsen 
*) bis Dezember 1970 Keule mit Bein 
*) in Packungen zu 250 g 
*) in Schachteln zu 125 g 

Quelle: Statistisches Bundesamt, BML 
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Tabelle 72 


Preisindex der Lebenshaltung in den MJtgliedataaten der EG 

1970 = 100 


Jahr 

Bundes* 
republik 
Deutsdi- 
land h 

Frank- 

reich 

Italien 

Nieder- 
lande ’) 

Belgien *) 

Luxem- 

burg 

Groß- 

britan- 

nfen 

Irland 

Däne* 

mark 





Insgesamt 





1966 

91,9 

83,2 

88,3 

• 

87,8 

89,1 

83,1 

79,6 

78,1 

1967 

93,4 

85,4 

91,6 


90,3 

91,0 

85,2 

82,2 

84,0 

1968 

94,9 

89,3 

92,8 


92,8 

93,4 

89,2 

86,0 

907 

1969 

96,7 

95,0 

95,3 

96,4 

96,2 

95,6 

94,0 

92,4 

93,9 

1970 

100,0 

100,0 

lOO.O 

100,0 

100,0 

too.o 

100,0 

100,0 

100,0 

1971 

105,3 

105,5 

104,8 

107,6 

104,3 

104,7 

109,4 

108,9 

105,8 

1972 

111,1 

112,0 

110,8 

U6,2 

110,0 

110,1 

117,2 

US, 4 

112,8 

1973 

118,8 

120,2 

122,8 

125,7 

117,7 

116,8 

128,0 

131,8 

123,3 

1. Hj. 1973 

117,1 

117,1 

119,6 

123,5 

115,9 

115,4 

124,9 

128,4 

1 197 

LHj. 1974 

125,6 

131,7 

138,0 

1347 

127,5 

125,0 

142,9 

147,5 

136,8 

LHj, 1974 










gegen 

LHj. 1973 
in 

+ 7,3 

+ 12,5 

+ J5,4 

+ 9,1 

+ 10,0 

+ 8,3 

+ 14,4 

+ J4,9 

+ 14,3 





Ernährung 





1966 

96,4 

• 

91,1 


88,6 

877 

82,5 

81,3 

74 

1967 

96,4 

• 

92,7 

i 

90,8 

88,4 

84,6 

82,8 

80 

1968 

95,5 

• 

92,9 

. 

92,4 

917 

87,9 

87,7 

88 

1969 

97,7 


95,6 

96,8 

96,6 

95,1 

93,5 

92,9 

92 

1970 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100 

1971 

103,8 

106,4 

104,0 

104,6 

101,9 

103,3 

ni,i 

107,4 

106 

1972 

109,7 

114,8 

U0,6 

Ul, 6 

108,6 

110,5 

120p9 

120,1 

116 

1973 

118,0 

125,6 

123,9 

120,5 

117,3 

118,3 

139,1 

139,8 

131 

1. Hj. 1973 

117,3 

121,0 

120.7 

118,6 

116,1 

117,4 

134,3 

137,8 

126 

L Hj, 1974 

123,0 

136,3 

137,3 

126,1 

124,9 

126,6 

158,9 

153,0 

142 

l^Hj. 1974 










gegen 

L Hj. 1973 
m®/o 

4-4,9 

+ 12,6 

+ /3,8 

+6,3 

+7,6 

+7,8 

+ 18,3 

+ 11,0 

+ 12,7 


h Index für alle privaten Haushalte 

T Index für die Gesamtbevölkerung, ohne Lohnsteuer und Soiial Versicherung 
ohne Miete 

*) Bundesrepublik Deutschland: Nahrungs- und Genußmlttel (einschließlich Verzehr in Gastslatten} ; Italien; ein- 
schließlich alkoholischer Getränke und Tabak waren; Niederlande und Belgien; einschließlich alkoholischer Ge- 
tränke. 

Quelle; Stdtlstlsdies Bundesamt, BML 
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Tabelle 73 


Anteil der Verkaufserlöse der Landwirtsdiaft 
an den Verbraucherausgahen für Nahrungsmittel tnläudtsdier Herkunft 
in der Bundesrepublik Deutschiand 


Wirtschaftsjahr 

Pflanzliche Erzeugnisse 

Tierische Erzeugnisse 

pn^^iidio 
und tierisdia 
ErxeugnLu« 

h« 

V « & 

seS 

CA CO VI 

c 

Ä 

2 

1 

« 

A 

W 

Jt V 

11 

«« 

a o 

N O 

ui 

«■»i 

m 

Ks 

Ul 

1 

B 

5 

% 

«o 

C 

a 

■9 

sj 

B s 

SS 

Ü1 

If 

1« 

5 S 

4 

^1s 

1 

'll 

3 

m 

1-^ 

«bI 

Ist 

3 

■ 15 

'io 

-Si 

'S 

l| 

** n 

1963/64 

19,8 

66,9 

36,9 

29,7 

30,8 

43,2 

37,6 

31,7 

35.4 

63,2 

85,3 

59,4 

52,4 

51,3 

1964/65 

194 

69,0 

40,1 

30,6 

29,9 

51,2 

40,2 

32,6 

52,9 

634 

86,5 

57,8 

51,2 

50,6 j 

1965/66 

17,9 

71.4 

38,2 

29,5 

32,4 

52,0 

42,2 

32,3 

53,4 

82.6 

86,9 

58.2 

51,5 

51,0 

1966/67 

17,4 

66,1 

39,1 

28,9 

30,4 

50,9 

40,6 

31,9 

51,8 

62,9 

85,8 

57.1 

50,9 

50.2 

1967/68 

154 

62,0 

40,7 

26,8 

294 

43,6 

36,8 

29.6 

504 

66,5 

86.9 

57.2 

50,7 

49,7 

1968/69 

15,3 

58,1 

38,4 

26,8 

33,7 

43,7 

36,0 

29,1 

54.6 

70,3 

85.3 

61,1 

54.3 

53,0 

1969/70 

14,6 

66,0 

41,6 

28,5 

314 

34.8 

33.2 

29,9 

53.3 

68,2 

85.5 

59,3 

534 

51,6 

1970/71 

12,7 

62,0 

35,4 

23,8 

27,4 

37,9 

32,8 

26,2 

48.3 

65,3 

85.1 

55,1 

j 48,6 

47,5 

1971/72 

12,3 

57,8 

33,6 

21,9 

29,8 

39,9 

35,2 

25,3 

50,7 

65,9 

86.6 

57.3 

49,7 

48,7 

1972/73 

11,9 

55,7 

36,0 

22,6 

29,6 

554 

41,3 

26,7 

53.0 

67,? 

84.2 

59.1 

51,1 

50,6 

1973/74 V 

ii,e 

60,0 

36,3 

22,9 

31,6 

44,0 

38,3 

26,9 

50.3 

685 

84.3 

37.1 

49,8 

49.0 


V ^ vorläufig 


Anmerkung t 

In dieser Beredumng wurden die Erlöse für die von der 
Landwirtsdiaft für Nahrungsrwedte verkauften Erzeug- 
nisse den Ausgaben der Verbraudier für die daraus her- 
gestellten NabrungsmittelmengeD. gegenübergesteUt. Die 
erfaßten landwlrtschafUidien Produkte madien fast 90 V« 
der gesamten Verkaufserlöse der Landwirtsdiaft aus. Die 
vorhandenen Statistiken wurden z. T. durdi Sdhätzungen 
ergänzt. Für die Beredmuag der Verbraudierausgaben 
wurden aus deii Wirtschaftsredinungen einer mittleren 
Verbraudiergruppe (HaushaJtstyp 2) Durchschnittswerte 
ermittelt« Damit wurde unterstellt, daß Nahrungsmittel 


nur von Haushalten gekauft werden und daß der Gesamt- 
verbrauch bei den einzelnen Nahrungsmitlelgruppen sidi 
nadi Sorten und Qualitäten ebenso wie in den statlstisdi 
erfaßten Arbeitnehnierhaushalten zusammensetzL 

Die enniltelten Anteile können wegen der notwendigen 
Annahmen lediglich Größenordnimgen und Entwlddungs- 
riditungen aufzeigen. Die HInfühnmg des Mehrwertsteuer- 
systems Lm Januar 1968 beeintiächUgt den Jahiesver* 
gleidi. Der seit dem 1. Januar 1970 der Landwirtsdiaft 
zugute kommende dreiprozentige Mehr wertst euerzusdilag 
wurde, als TeUausgleidi für Folgen der DM-Aufweitung 
von 1969, in diesen Beredmungen von den Erzeuger- 
erlösen abgezogen« 


Quelle: Institut für landwirtschaftliche Marktforschung der Forsdiongsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig- 
Völkenrode 
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Tabelle 74 


Tierseudiensltuation in der Bundesrepublik Deutschland 
— AnzeigepflidiUge Seudien nach § 10 Viehseudiengeselz — 


Seuchen 

1970 I 

Anzahl der Neuausbrüche 

1 1971 1 1972 1 1973 | 

1974 

Ansteckende Blularmut der Einhufer 

2 





8 

5 

Brucellose der Rinder 

116 

73 

70 

56 

46 

Brucellose der Schafe und Ziegen 

1 

1 

— 

— 

— 

Brucellose der Schweine 

79 

28 

9 

7 

38 

Deckinfektionen der Rinder 

260 

191 

177 

212 

223 

Faulbrut der Bienen 

135 

254 

354 

295 

290 

Geflügelcholera 

I 

4 

10 

4 

6 

Maul- und Klauenseuche 

8 

9 

25 

9 

14 

Milbenseuche der Bienen 

222 

221 

171 

550 

344 

Milzbrand 

36 

23 

22 

29 

27 

Newcastle-Krankheit 

95 

4 531 

5 523 

957 

69 

Psittakose 

184 

203 

328 

374 

501 

Räude der Einhufer 

1 

— 

— 

1 

— 

Räude der Schafe 

6 

5 

10 

1 

21 

Rausdibrand 

74 

96 

80 

104 

43 

Salmonellose der Rinder *) 

— 

. — 

— 

239 

250 

Schweinepest 

343 

396 

961 

3 923 

1 226 

Tuberkulose der Rinder 

172 

170 

123 

94 

74 

Tollwut 

2 003 

1767 

2 014 

3 146 

3 057 


*) AnzeigepÜidit neu einge führt 

Die Bundesrepublik Deutschland ist frei von 

afrikanischer Pferdepest, afrijcaDiscfaer Schweinepest, ansteckender Sdiweinelahmung, Beschalseudie der Pferde, 
klassischer Geflügelpesl, Lungenseudie der Rinder, Pockenseudie der Schafe, Rinderpest, Rotz. 
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Tabelle 75 

Preismeßzahlen für verschiedene Energiearten aus dem Index 
der Erzeugerpreise industrieller Produkte für die Bundesrepublik Deutschland 


Erzeugnis 

Jahresdurchschnitt 

Dezem> 
her 1974 

Veränderung 

1973 

1974 

1973 

1974 

Dezem- 
ber 1974 

1970 = 100 

gegenüber 

1972 

1973 

+ »/. 

Dezem- 
ber 1973 

Sleinkohlenbriketts und Steinkohlenkoks - . 

124,3 

158,7 

179,0 

+ 4,2 

+ 27,7 

+39,6 

Motorenbenzin 

126,8 

158,6 

154,7 

+ 14,2 

+25,1 

+ 11,8 

Dieselkraftstoff 

127,3 

153,1 

150,6 

+ 19,6 

+20,3 

+ 2,2 

Heizöl, extra leicht 

161,2 

224,7 

217,8 

+ 73,5 

+ 39,4 

- 8,7 

Heizöl, schwer 

115,2 

229,4 

255,4 

+ 6,8 

+ 99,1 

+ 65,5 

Elektrischer Strom bei Abgabe an: 







Private Haushalte * 

116,7 

126,0 

133,9 

+ 5,2 

+ 8,0 

+ 13,6 

Landwirtschaftliche Betriebe 

115,7 

125,6 

132,7 

+ 7,3 

+ 8,6 

+ /2,4 

Gewerbliche Betriebe 

117,6 

125,2 

132,5 

+ 4,6 

+ 6,5 

+ 11,9 

Stadtgas bei Abgabe an: 







Private Haushalte 

109,6 

118,1 

124,6 

+ 3,7 

+ 7,8 

+ 12,3 

Handel und Gewerbe * 

103,8 

111,8 

117,3 

+ 2,1 

+ 7,7 

+ 11,8 

Erdgas bei Abgabe an: 







Private Haushalte 

107,8 

116,3 

122,7 

+ 2,9 

+ 7,9 

+ 11,9 

Handel und Gewerbe 

104,7 

111,6 

116,5 

+ 2,5 

+ 6,6 

+ 9,6 


*) ohne Mehrwertsteuer 


Tabelle 76 

Zahl der landwirtschaftlichen Bauvorhaben und Entwicklung der Baukosten 
ln der Bundesrepublik Deutschland 


Gliederung 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Zahl der 



Genehmigte Bauvorhaben 





Gebäude 

30 637 

18 946 

16 868 

15 060 

15 323 

14 937 

11862 

9 577 

8 937 

10 950 

Investitionen 











DM/Gebäude . . 

32 000 

63 000 

67 000 

63 000 

67000 

71 500 

78 000 

86 000 

94 000 

108 000 

DM/m* um- 
bauter Raum *) 

40 

41 (28) 

42 (32) 

42 (30) 

41 (27) 

42 (30) 

46 (35) 

51 (35) 

55 (36) 

62 (35) 

Zahl der 



FertiggesteUte Bauvorhaben 





Gebäude 





15 636 

14 777 

12 443 

11 151 

9620 

9 741 

Investitionen ') 











DM/Gebäude . . 





60 000 

68 000 

73 500 

80000 

85 000 

92 000 

DM/m* um- 
bauter Raiun . . 





37 

42 

43 

47 

50 

54 


ln jeweiligen Preisen 

*) ( ) Fertigteilbau Quelle: Statistisches Bundesamt, BML 
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Schaubild 2 


LandwIrtschaftJiche Betriebsgebäude 


Mio 




^ a) oanafimlgl ij ölnschlleSJIch MW-Steuar 

— — b} feftlggestellC 

ci Antel} Fertigbau genehmigt 


374 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3211 


Tabelle 77 


Masdiinenringe mit hauptberuflichem Geschäftsführer in der Landwirtschaft 


Gliederung 

Masdiinenringe 

Maschinenring- 

mitglieder 

Von den Maschinen- 
ringmitgliedem 
bewirlschaitete LF 

1971 1 

1972 1 

1973 I 

1 >971 1 

1972 1 

1973 

1971 1 

1972 1 

1973 

Anzahl 

ha 

Baden-Württemberg . . 


_ 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

Bayern 

77 

86 

88 

26125 

32 105 

37 726 

470 235 

578 637 

679 100 

Berlin (West) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Bremen 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Hamburg 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Hessen 

l 

— 

— 

260 

— 

— 

6 300 

— 

— 

Niedersachsen 

33 

33 

33 

8 176 

9 200 

9 852 

288 756 

346 371 

382 693 

Nordrhein-Westfalea . 

9 

6 

8 

3150 

2 780 

4 200 

94 500 

80 400 

129 000 

Rheinland-Pfalz 

8 

13 

12 

1 800 

3 166 

3 820 

41 000 

80 970 

89 236 

Saarland 

1 

1 

1 

256 

283 

281 

5 523 

6 833 

6 000 

Schleswig-Holstein • . . 

4 

5 

6 

1031 

1 362 

1 627 

51 608 

71 871 

86 544 

insgesamt . , . 

133 

144 

148 

40 798 

48 896 

57 506 

957 922 

1 165 082 

1 372 573 


*) Stand: jeweils 1. Oktober 
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Tabelle 78 

Marktordnungspreise für landwirtsdiaitlidie Erzeugnisse 








1974/75 

Erzeugnis 

1970/71 

1971/72 


1972/73 

1973/74 

Bis 

6. Okto- 
bor 1974 

Ab 

7. Okto- 
ber 1974 

Hartweizen 

Richtpreis 

12,50 

12,75 

13,26 

a) RE fe 100 kg 

13,39 

18,28 

19,20 

Einziger Interventionspreis .... 

11,75 

11,98 

11,69 


11,81 

16,68 

17,52 

Weichweizen 

Richtpreis 

10,63 

10,94 

11,38 


11,49 

12,18 

12,79 

Grundinterventionspreis 

9,88 

10,07 

10,48 


10,58 

11,00 

11,55 

Roggen 

Richtpreis 

9,75 

10,04 

10,55 


11,23 

11,90 

12,50 

Einziger Interventionspreis M • • • 

9,10 

9,28 

9,75 


9,79 

10,18 

10,69 

Gerste 

Richtpreis 

9,54 

10,02 

10,43 


10,53 

11,06 

11,61 

Einziger Interventionspreis*) .. 

8,85 

9,20 

9,57 


9,67 

9,66 

10,14 

Mais 

Richtpreis 

9,59 

9,69 

10,18 


10,28 

10,95 

11,49 

Reis 

Richtpreis *) 

18,97 

20,20 

21,15 


21,33 

22,60 

23,73 

Olivenöl 

Erzeugerrichtpreis 

115,25 

118,75 

124,70 


137,17 

137,17 

144,03 

Marktrichtpreis 

72,10 

75,60 

79,60 


95,00 

95,00 

101,86 

Interventionspreis 

64,85 

68,35 

72,35 


87,75 

87,75 

94,61 

Ölsaaten (Raps) 

Richtpreis 

20,25 

20,25 

20,85 


21,06 

21,90 

23,00 

Interventionsgrundpreis 

19,65 

19,65 

20,25 


20,45 

21,27 

22,33 

Zucker 

Mindestpreis für Zuckerrüben . , 

1,70 

1,70 

1.77 


1,79 

1,88 

1.98 

Richtpreis für Weißzucker 

22,35 

23,80 

24,55 


24,80 

26,55 

27,88 

Interventionspreis für 
Weißzucker 

21,73 

22,61 

23,34 


23,57 

25,22 

26,48 

Rindfleisch 

Orientierungspreis für Rinder , . 

68.00 

72,00 

75,00 

[78.00] <) *) 

86,20 «) 

96,50 «) 

101,33 «) 

Orientierungspreis für Kälber . . 

91,50 

94,25 

94,25 

[96,50] *) ») 

103,75 «) 

113,00 

118,65 «‘l 

Schweinefleisch 

Grundpreis 

77,25 

80,00 

82,50 


86,00 

86,00 

97,65 

Milch 

Richtpreis 

10,30 

10,90 

11,77 


12,42 

13,41 

14,08 

Magermilch 

direkte Beihilfe für Futterzwecke 

1,50 

1,65 

1,65 


2,42 

3,11 

3,20 

Magermilchpulver 
Interventionspreis 

41,25 

47,00 

54,00 


64,00 “) T 

77,00 ^) 

82.74 

direkte Beihilfe für Futterzwecke 

8,25 

13,00 

17,62 


26,04 

33,50 

34,50 

Butter 

Interventionspreis 

173,50 

178,00 

180,00 

[186,00] «) 

176.00») ’) 176,00») 183,58«) 

Käse: 

Grana (30 bis 60 Tage) 
Interventionspreis 

124,80 

132,05 

142,35 

[145,65] ‘) 

157,55 ») 

175,50 : 

183,10 

Grana (6 Monate) 

Interventionspreis 

148,80 

156,60 

168,55 

[171,00]«) 

183,55 ^ 206,60 214,60 

Parmesan (6 Monate) 
Interventionspreis 

163,20 

171,00 

182,95 

[185,40] *) 

197,95^) 223,60 231,60 


) bis einschließlich Wirtschaftsjahr 1972/73; GrundintervenUonspreis 
) bis einschließlich Wirtschaftsjahr 1973/74; Grundlntervenlionspreis 
) für geschälten Reis 
) ab 15. September 1972 geltende Preise 

) Bundesrepublik Deutschland und Beneluxländer; übrige EG-Länder für 1973/74 : 66,00 RE und für 1974/75: 72,00 RE 
) für Dänemark. Großbritannien imd Irland gelten abweichend festgesetzte Inlerventionspreise 
) für Italien erfolgte eine Erhöhung um 1 •/# durch Anwendung eines Berichügungsbelrages bis 31. Dezember 1973 
I für Großbritannien und Irland gelten abweichend festgesetzte Orientierungspreise 
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noch Tabelle 78 

Marktordnungspreise für landwirtsdiaftliche Erzeugnisse 







1974/75 

Erzeugnis 

I970/7J 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Bis 

». Okto. 
her 1974 

Ab 

7. Okto- 
ber 1974 

Hartweizen 

Richtpreis 

45.75 

46,67 

b) DM Je 100 kg •) 

48,53 49,02 

66.92 

70,26 

Einziger Interventionspreis ...• 

43,01 

43,85 

42,80 

43,22 

61,06 

64,11 

Weichweizen 

Richtpreis 

38,91 

40,05 

41,65 

42,07 

44,59 

46,82 

Grundinterventionspreis 

36.16 

36,86 

38,34 

38,72 

40,27 

42,28 

Roggen 

Richtpreis 

35,69 

36,75 

38.59 

41,10 

43,57 

45,75 

Einziger Lnterventionspreis *) . . . 

33,31 

33,97 

35,67 

35,84 

37,27 

39,14 

Gerste 

Richtpreis 

34.92 

36,68 

38,16 

38,54 

40,46 

42,49 

Einziger Interventionspreis*) 

32,39 

33,68 

35,03 

35,38 

35,36 

37,12 

Mais 

Richtpreis 

35,10 

35.47 

37,24 

37,61 

40,06 

42,06 

Reis 

Richtpreis *) 

69,43 

73,93 

77,41 

78.05 

82,72 

86,85 

Olivenöl 

Erzeugerrichtpreis . - 

421,82 

434,63 

456,40 

502,04 

502,04 

527,15 

Marktrichtpreis 

263,89 

276,70 

291,34 

347,70 

347,70 : 

372,81 

Interventionspreis 

237,35 

250,16 

264,80 

321,17 

321,17 ; 

346,27 

Ölsaaten (Raps) 

Richtpreis 

74,12 

74,12 

76,31 

77,08 

80,15 

84.18 

Interventionsgrundpreis 

71,92 

71,92 

74,12 

74,85 

77,85 

81,73 

Zucker 

Mindestpreis für Zuckerrüben . , 

6,22 

6,22 

6,47 

6,54 

6,90 

7,24 

Richtpreis für Weißzucker ..... 

81,80 

87,11 

89,85 

90,77 

97,17 

102,04 

Interventionspreis für 
Weißzucker 

79,53 

82,75 

85.42 

86,27 

92,31 

96,92 

Rindfleisch 

Orientierungspreis für Rinder . , 

248,88 

263,52 

274,50 (285,48] ^) «) 

315,49«) 353,19») 

370,87 *) 

Orientierungspreis für Kälber . . 

334,89 

344,96 

344,96 (353, 19P)») 

379,73 ») 

413,58») 434,26») 

Schweinefleisch 

Grundpreis 

282,74 

292,80 

301,95 

314,76 

314,76 : 

357,40 

Milch 

Richtpreis 

37.70 

39,89 

43,08 

45,46 

49,08 

51,53 

Magermilch 

direkte Beihilfe für Futterzwecke 

5,49 

6,04 

6,04 

8,86 

11,38 

11,71 

Magennilchpulver 
Interventionspreis 

150,98 

172,02 

197,64 

234,24»)») 281,82 : 

302,83 

direkte Beihilfe für Futterzwecke 

30,20 

47,58 

64,49 

95,31 

122,61 

126,27 

Butter 

Interventionspreis 

635,01 

651,48 

658,80 (680,76] *) 

644,16»)») 644,16») 671,90») 

Käse: 

Grana (30 bis 60 Tage) 
Interventionspreis 

456,77 

483,30 

521,00 [533.08]^) 

576,63 ») 

642.33 

670,15 

Grana (6 Monate) 

Interventionspreis 

544,61 

573,16 

616,89 (625.86] *) 

671,79») 

756,16 

785.44 

Parmesan (6 Monate) 
Interventionspreis 

597,31 

625,86 

669,60 (678,56) *) 

724,50 ») 

818,38 

847,66 


•) bis einschließlich Wirtschaftsjahr 1972/73; Grundinterventionspreis 
bis einschließlich Wirtschaftsjahr 1973/74: Grundinterventionspreis 
*) für geschälten Reis 

ab 15. September 1972 geltende Preise 

*j Bundesrepublik Deutschland und Benelux-Länder; übrige EG<Länder für 1973/74: 241.56 DM und für 1974/75; 289.14 DM 
•) für Dänemark, Großbritannien und Irland gelten abweichend festgesetzte Intervenlionsprelse 
^ für Italien erfolgte eine Erhöhung um l •/# durch Anwendung eines Berichtigungsbetrages bis 31. Dezember 1973 
®) für Großbritannien und Irland gelten abweichend festgesetzte Orientieningspreise •) l RE * 3,66 DM 
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Marktpreise für Agrarprodukte in der Bundesrepublik Deutschland 
(ab i* Januar 1968 ohne Mehrwertsteuer) 


Erzeugnis 

Einheit 

t96S/66 

1966/67 

1967/63 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Weizen, inländisch *) 

DM/lOO kg 

47,45 

46,99 

41,46 

40,71 

39,98 

39,35 

38,75 

40,65 

41,00 

Roggen, inländisch 

Braugerste, 

DM/ 100 kg 

42,45 

42,72 

37,62 

38,21 

36,65 

35,85 

35,93 

37,37 

39,57 

inländisch') ...... 

Futtergerste, 

DM/ 100 kg 

45,66 

44,91 

38,27 

37,74 

38,05 

43,35 

41,24 

40.84 

41,55 

inländisch ') 

DM/100 kg 

41,62 

40,60 

35,77 

36,04 

35,84 

34,56 

35,49 

36,11 

37,68 

Zucker, Kat. 2 *) 

DM/100 kg 

87,71 

87,71 

87,71 

88,06 

84,90 

83,71 

85.91 

88,60 

89,45 

Rinder insgesamt *) . . 

DM/ 100 kg 
Lebend- 
gewicht 

259,2 

246,1 

242,2 

255,2 

247,2 

240,7 

269,5 

318.9^) 

288,3 

Bullen A 

DM/100 kg 
Lebend- 
gewicht 

304,9 

280,8 

280,0 

301,2 

294,3 

287,8 

317,1 

387, 0^ 

344,8 

Kühe B 

DM/100 kg 
Lebend- 
gewicht 

214,7 

212,0 

207,4 

220,0 

215.5 

210,2 

238,4 

275,3^ 

256,7 

Färsen A 

DM/100 kg 
Lebend- 
gewicht 

282,0 

265,4 

259,6 

271,1 

264,5 

251,6 

280,8 

336, 7T 

301,0 

Kälber A 

DM/100 kg 
Lebend- 
gewicht 

419,8 

418,0 

420,9 

436,4 

434,4 

429,1 

456,5 

547,1») 

514,7 

Schweine c 

DM/100 kg 
Lebend- 
gewicht 

239,5 

288,3 

239,5 

257,3 

280,7 

238,7 

253,4 

289,2^ 

309,8 

Schafe insgesamt ’) . . 

Milch, 

DM/100 kg 
Lebend- 
gewicht 

239,2 

246,1 

235.9 <) 

241,8 

244,8 

227,1 

253,3 

281,5 

277,1 

frei Molkerei 

Pf /kg 

40,5 

40,2 

39,2 

38,5 

38,0 

38,3 

42,0 

43,6 

44,7 

Butter, Markenware . 

Käse inländisch, 

45 ®/o Fett i. Tr. 

DM/kg 

Notienmg 

Köln 

DM/kg 

6,84 

6,84 

6,75 

6,67 

6,56 

6,54 

6,77 

6.76 

6,65 

Emmentaler 

Notierung 

Kempten 

4,49 

4,68 

4,90 

5,01 

5,35 

5,38 

5,58 

5,64 

5,94 

Tilsiter 

Hamburg 

3,33 

3,62 

3,94 

4,22 

4,19 

4,25 

4.55 

4,57 

4,80 

Gouda 

Köln 

3,29 

3,66 

3,75 

3,85 

3,82 

3,95 

4,40 

4,34 

4,81 

Camembert ...... 

Hamburg 

4,45 

4,72 

5,00 

5,07 

5,13 

5,39 

5,89 

6,10 

6,48 

Eier, Klasse B 
inländisch 

Pf/Stück 

Notierung 

Köln 

18,8 

16,5 

14,5 

15,4 

11.9«) 

11.7 

13,5 

13,1 

16,3 


<) arithmetische Mittel der Monatspreise an den wichtigsten Börsen im Getreide Wirtschaftsjahr, ab 1967/68 August/Juli 
*) Fabrikabgabepreise für lose Ware} bis einschließlich 1967/68 Festpreis. Ohne Zuckersteuer. 

gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
*) ab Juli 1967 Änderung des Berichtskreises 
Markenware, bei Camembert Spitzenklasse 
•) ab 1. Jiüi 1969 Klasse 4 (ebenfalls 55 bis 60 g je Ei) 

0 ab 1. Januar 1974 Preisfeststellungen nur no^ auf 19 Großmärkten (bis 1972 noch 24, 1973 noch 23 Großmärkte); 

zur besseren Vergleichbarkeit ab 1973 nur 19 Großmärkte berücksichtigt 
^) ab 1. Januar 1973 Preisnotierungen nur noch auf süddeutschen Großmärkten 
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Marktpreise ^) für inländisches Getreide 

Getreidewirtschaftsjahr 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 


Weizen 





a) OM je 100 kg 




1970/71 

36,83 

37,70 

38,37 

38,65 

39,34 

1971/72 

36,60 

36,96 

37.45 

38,23 

38,52 

1972/73 

37.89 

38,26 

39,13 

39,74 

40,38 

1973/74 

38,68 

39,58 

39,79 

39,96 

40,43 

1974/75 

40,15 

40,80 

43,61 

44,11 

44,02 

b) in ®/i der Interventionspreise 




1970/71 

102,6 

104,1 

104,9 

104,7 

105,6 

1971/72 

100,0 

99,9 

100,3 

101,3 

101,1 

1972/73 

99,6 

99,5 

100,7 

101,3 

101,9 

1973/74 

100,6 

101,9 

101,4 

100,9 

101,0 

1974/75 

100,4 

101,0 

101,9 

102,1 

101,0 


Roggen 





a) DM je 100 kg 




1970/71 

33,57 

34,09 

34,99 

35.47 

35,82 

1971/72 

33,95 

34,40 

35,00 

35,61 

35,88 

1972/73 

35,42 

35,80 

36,58 

36,88 

37,13 

1973/74 

36,13 

36,99 

37,74 

38,51 

39,33 

1974/75 

39,10 

39,94 

42,02 

42,83 

43,00 

b) in ®/o der Interventionspreise 




1970/71 

101,6 

102,2 

103,9 

104,4 

104,5 

1971/72 

100,7 

101,1 

101,8 

102,6 

102,4 

1972/73 

100,1 

100,2 

101,4 

101,2 

100,9 

1973/74 

100,8 

102,2 

103,3 

104,4 

105,6 

1974/75 

104,9 

106,0 

105,2 

106,2 

105,5 


Braugerste 





a) DM je 100 kg 




1970/71 

39,18 

41,35 

44,78 

44,98 

45,34 

1971/72 

41.72 

41,53 

41,17 

41,15 

41,26 

1972/73 

41,36 

41,03 

40,95 

40,95 

40,95 

1973/74 

38,98 

39,11 

39,68 

40.11 

40,94 

1974/75 

43,90 

44,80 

45,71 

47,82 

48,66 

b) in Vo der Interventionspreise für Gerste 



1970/71 

121,5 

128,2 

137,6 

137,1 

137,1 

1971/72 

124,4 

123,8 

121,6 

120,5 

119,8 

1972/73 

118,5 

117,6 

116,3 

115,3 

114,3 

1973/74 

110,6 

111,0 

111,6 

111,9 

113,2 

1974/75 

124,2 

125,3 

120,5 

124,8 

125,6 


*) bei Welzen und Roggen Durchsdinittspreise (arithmetisch) der Börsen Hamburg, Hannover, Dortmund, Duisburg. 
Köln, Mannheim und Würzburg, bei Braugerste Durchschnittspreise (arithmetisch) der Börsen Mannheim und 
Würzburg. Netto- Preise (ohne Mehrwertsteuer). 

*) arithmetisches Mittel der Monatspreise an den einzelnen Börsen im Getreidewirtschaftsjahr 
•) die Interventionsperiode endete mit dem Jahreszeitlich höchsten Interventionspreis im Mai 
^) Preise für Braugerste neuer Ernte 
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der Standardqualität in der Bundesrepublik Deutsdiland 


Januar 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Getreide- 
wirtsdiafts- 
jahr *) 

40,18 

40,72 

40,38 

Weizen 

a) DM Je 100 kg 

40,17 40,21 

40,31 

39,91 

39,35 

38,92 

39,30 

39,63 

40,20 

40,51 

40,85 

41,84 

38.75 

41,29 

41,75 

41,76 

41.80 

42,09 

42,71 

42,65 

40,65 

42,30 

42,61 

42,48 

41,88 

41,99 

42,34 

41,95 

41,00 

i06,8 

107,2 

105,4 

b) in */• der Inlerventionspreise 

103,9 103,1 — ») 

-*) 

105,1 

101,1 

101,1 

101,0 

101,5 

101,3 


-») 

101,2 

103,2 

103,3 

102,4 

101,5 

101,2 

-») 

-•) 

102,1 

104.7 

104,6 

103,2 

100,7 

100,0 

-•) 

-*) 

102,0 

36,24 

36,63 

36,84 

Roggen 

a) DM je 100 kg 

36,93 37.18 

37.32 

35,11 

35,85 

36,14 

36,48 

36,81 

37,16 

37,33 

37,44 

36,64 

35,93 

37,64 

37,99 

38,13 

38,40 

38,52 

38,82 

37,27 

37,37 

40,46 

40,90 

41,20 

41.52 

41,92 

42,22 

40,93 

39,57 

104,7 

104,9 

104,6 

b) in */• der Interventionspreise 

103,9 103.7 — *) 

-*) 

104,1 

102,1 

102,1 

102,1 

102,1 

101,6 

-*) 

-*) 

102,0 

101,3 

101,3 

100,7 

100,5 

99,9 

-*) 

-*) 

101,1 

107,6 

107,8 

107,6 

107,4 

107,5 

-•) 

-*) 

105,7 

45,03 

44,49 

44,04 

Braugerste 

a) DM je 100 kg 

41,50 — 


41,63«) 

43,35 

41,35 

41,27 

40,93 

40,83 

40,75 

— 

41,65«) 

41,24 

40,95 

40,95 

40,92 

40,83 

40,65 

— 

38,50«) 

40,84 

42,53 

43,86 

43,94 


— 

— 

— 

41.55 

135,0 

132,3 

b) in */• der Interventionspreise für Gerste 

129,9 121,4 — — *) 

-•) 

130,4 

119,0 

117,8 

115,9 

114,6 

113,4 

-*) 

-*) 

119,1 

113,3 

112,3 

111,3 

110,1 

108,7 

-•) 

-•) 

113,4 

116,6 

119,2 

118,4 



-*) 

-*) 

114,3 
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Weltexporte von Weizen und Weizenmehl 
Millionen t Weizenäquivalent 


Gliederung 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 ») 



Bestimmungsländer 


EG *) 

4.4 

3.0 

7.0 

5.4 

UdSSR 

0,3 

3,4 

15,0 

4.4 

China 

3.7 

3,0 

5.3 

5,8 

Japan 

4,7 

5.0 

5,6 

5,3 

Entwicklungsländer 

25.7 

26,6 

28,0 

32,5 

übrige Länder 

14,9 

11,7 

6,9 

8.7 

insgesamt 

53,7 

52,7 

67,8 

62,1 



Herkunftsländer 


Argentinien 

1.7 

1.3 

3,5 

1.1 

Australien 

9,5 

8.7 

5,6 

5,6 

EG *) 

3.1 

4.7 

6,5 

5,3 

Kanada • 

11,6 

13,7 

15,6 

11.7 

UdSSR 

7.1 

5,5 

1.3 

5,0 

USA 

19,8 

17,2 

32,3 

31.3 

übrige Länder 

1.0 

1.6 

2,9 

2,1 

Insgesamt 

53,7 

52,7 

67,8 

62,1 


>) Ohne den Handel zwischen den EG>Mitgliedstaaten (bis 1. Februar 1973 zwischen den 
sechs, danach zwischen den neun Mitgliedstaaten). 

*) Bis 1971/72 sechs, danach neun Mitgliedstaaten. 

*) Exporte der drei neuen Mitgliedstaaten sind ab 1. Februar 1973 enthalten. 

») Schätzung 

Quelle: Internationaler Weizenrat 
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Einfuhr von Kartoffeln und Verarbeitungserzeugnissen aus Kartoffeln 
in die Bundesrepublik Deutschland 


Erzeugnis 

1971 

1 1972 1 

1973 

1971 

1 1972 1 

1973 


1000 t 


Millionen DM 

Pflanzkartoffeln 

insgesamt 

26,1 

31,4 

31,3 

8,6 

12,2 

14,3 

davon: 

EG>) 

26,1 

31,4 

31,3 

8.6 

12,2 

14,3 

darunter: 

Niederlande 

25,0 

30,6 

30,5 

8,2 

11,9 

14,0 

Drittländer 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Frühkartoffeln 

insgesamt 

223,4 

255,4 

190,5 

95,8 

100,5 

119,1 

davon: 

EG*) 

206,6 

239,9 

152.7 

86,7 

93,5 

94,1 

danmter: 

Frankreich 

29,8 

45,3 

35,4 

9,5 

16,1 

20,4 

Italien 

175.2 

194,6 

116.0 

79.9 

77,5 

73,2 

Drittländer 

16,8 

15,5 

37.8 

9,1 

7.0 

25.0 

Andere Speisekartoffeln 

insgesamt , . 

367,9 

466,3 

448,0 

50,4 

85,1 

146,8 

davon: 

EG‘) 

352,9 

449,9 

433,1 

48,7 

82.2 

143,4 

darunter: 

Frankreich 

97,7 

95.5 

30,9 

11,6 

12,6 

7.7 

Belgien/Luxemburg 

13.4 

29,3 

49,6 

1,6 

5.4 

10,4 

Niederlande 

239.5 

320,6 

341,4 

34,9 

62,7 

120,7 

Drittländer 

15,0 

16,4 

14,9 

1.7 

2,9 

3.4 

Kartoffeln zur Herstellung von Ver- 
edelungsprodukten für die mensch- 
liche Ernährung 

insgesamt 

267,4 

253,9 

230,6 

42,8 

49,3 

62,7 

davon: 

EG') 

259,6 

248,5 

230,6 

42,1 

48,9 

62,7 

darunter: 

Belgien/Luxemburg 

12,6 

8,8 

9,6 

1,4 

1.4 

2.3 

Niederlande 

245,6 

238.6 

220,7 

40,5 

47,4 

60,4 

Drittländer 

7,8 

5.4 

0,0 

0,7 

0,4 

0.0 


*) Frankreich, Belgien/Luxemburg, Niederlande, Italien, Großbritannien, Irland, Dänemark 

Quelle: StatisUsdhes Bundesamt. BML 
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Tabelle 83 


Einfuhr von Gemüse und Obst In die Bundesrepublik Deutsdiland 

1 000 t 


Gemüse’ und Obslemfuhr aus | 

1970/71 

t 1971/72 

( 1972/73 

1 1973/74 

Frischgemuse 





EG‘) 

1 Ul,4 

1 180,3 

1 173,5 

l 229,7 

darunter: 





Niederlande 

704,4 

761,9 

756,1 

796,1 

Italien 

275»2 

243,4 

220,4 

218,1 

Drittländer ^ # * - . * 

272,4 

285,0 

341,3 

313,6 

Gemüsekonserven 





EG‘) 

280,1 

396,7 

457,5 

483,4 

darunter: 





Franfcreidi * . , . •**.,.*, 

89,6 

145,6 

206,4 

185.4 

Drittländer 

153.1 

156,1 

170,0 

183,9 

Frischobst 





EG *) 

1 181,8 

l 221,6 

t 222,2 

1 167,5 

darunter: 





Italien 

704,5 

719*3 

758,6 

672,4 

Frankreidi 

377,8 

391,9 

361,5 

410,7 

Drittländer . . * . . * , ^ * . , * . . • ^ * . , * . 

347J 

377,2 

345,5 

370,4 

Obstkonserven 





EG>) 

109,6 

133,6 

142,1 

142,9 

Drittländer , * 

223,7 

264,1 

321,6 

257,1 

Frische Südfrüchte (ohne Zitrusfrüchte] 





EG‘) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Drittländer 

588,6 

686,1 

679,2 

622,6 

darunter; 





Ecuador - 

158,3 

183,9 

171,0 

146,4 

Costa Rica 

97,7 

185,3 

187,6 

251.4 

Zitrusfrüchte 





EG^I 

137,7 

139,6 

80,8 

98,6 

Drittländer 

900,9 

909,6 

1 122,2 

932,8 

darunter; 





Spanien 

416,3 

457,1 

673,5 

509,0 

Israel 

235,1 

223,6 

168,7 

180,5 

insgesamt , 

5306,0 

5 749,9 

6 055,9 

5 802,5 

darunter 





EG') 

2 819,6 

3 071,8 

3 076,1 

3 122,1 

Drittländer 

2 486,4 

2 678,1 

2 979,8 

2 680,4 


<1 Frankreich» Belgien-iuxamburg, Niederlande, Italien, Größbritaimten» Irland, Dänemark 

Quellet Statistisches Bundesamt» BML 
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Tabelle 84 


Einfuhr von frischem Obst und Gemüse Ln die Bundesfepublik Deutsiiilaiid 

] 000 t 


' 1972/73 1 

1973/74 1 

1 Fnschgemüse 

1 1972/73 ) 

1973/74 

716,2 

631,3 

Weißkohl .................. 

34,7 

32,8 

192,1 

201,0 

Rotkohl ...... 

9.4 

9,0 

15,8 

24,7 

Wirsing 

5.5 

7.4 

40,7 

23,7 

Rosenkohl 

35,4 

29,9 

14.3 

25,7 

Blumenkohl 

135,5 

127,3 

215,4 

235,5 

Kopfsalat 

102,3 

97,7 

82.8 

73,5 

Endivien 

41.1 

39,3 

19,1 

19p5 

Spargel 

11,6 

11.4 

222,7 

251,4 

Karotten und Mohren 

75,3 

83,4 



KnoUensellerie 

19,6 

20,0 

15,7 

15,6 

Frischerbsen 

2,6 

2,3 

773,7 

635,0 

Pflückbohnen 

12,1 

11,8 

115,8 

110,8 

Schälgurken , . 

204,3 

198,2 

313,5 

285,6 

Einlegegurken 

76,7 

70,3 

664,9 

608,2 

Tomaten 

313,4 

321,9 



Zwiebeln 

276,3 

308,7 


Frisdiobst 


Äpfel 

Birnen - 

Kirsdien * * • * 

[Raumen • 

Aprikosen 

Pfirsidie 

Erdbeeren 

sonstige Beerenfrüchte 
Tafellrauben 

Walnüsse ........... 

Apfelsinen - - 

Zitronen ........... 

sonstige Zitrusfrüchte 
Bananen 


Quellet Statisiisdies Bundesamt, BML 
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Tabelle 85 


Einfuhr von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhandels 
ln die Bundesrepublik Deutsdüand 


Erzeugnis 

1970 1 

1971 1 

1972 1 

1973 

1970 1 

1971 1 

1972 j 

1973 

1 000 t 

Millionen DM 

Lebende Pflanzen und Waren des 









Blumenhandels insgesamt 










insgesamt * 


137,2 

153,9 

176,5 

196,3 

685,1 

834.9 

976,: 

1 055,3 

davon: 










EG *) 


125,8 

142,2 

163,0 

182,7 

635,1 

774,2 

904,2 

975,8 

darunter: 










Niederlande 


82,2 

94,8 

110,1 

126,8 

444,2 

557,0 

664,4 

739,7 

Italien 


14,3 

14,6 

17,5 

16,4 

119,1 

134,8 

151,0 

144,7 

Dänemark 


15,7 

19.0 

18,9 

22,9 

29,7 

36,8 

37,7 

38,8 

Drittländer 


tl.4 

11,7 

13,5 

13,6 

50,0 

60,7 

71,9 

79,5 

darunter: 










Nelken, frisch 










insgesamt - - - . 


12,8 

14,0 

17.5 

18,9 

121,4 

142,8 

165.4 

180,0 

davon; 










EG *) 


11,8 

12,9 

16,4 

17.8 

113,7 

133,7 

157,3 

169,9 

darunter: 










Niederlande 


3.7 

5,0 

6,0 

8,3 

36,5 

47,3 

55,7 

69,9 

Italien 


7,0 

6,8 

9,1 

8,3 

67,0 

74,6 

88,4 

87,2 

Drittländer , - * ^ . , * , , 


1.0 

1.1 

1,1 

14 

7,7 

9,1 

8.1 

10,1 

Rosen, frisdi 










insgesamt 


7,0 

8,6 

11,2 

12,1 

78,0 

92,6 

110,2 

110,4 

davon; 










EG *) - 


6,2 

7.5 

9,8 

10,9 

67,9 

80,7 

95,5 

96,9 

darunter: 










Niederlande 


5,9 

7.3 

9,4 

10,6 

64,3 

77,4 

91,4 

93,8 

Drittländer . . 


0,8 

1.1 

1,4 

1,2 

10,1 

11,9 

14,7 

13,5 

Zwiebelblumen, frisch 










insgesamt , . ^ . * . . ^ , « . • , 


6,7 

9,4 

12,1 

13,7 

57,9 

87,9 

103,0 

109,2 

davon: 



EG>) 


6.7 

9.4 

12,0 

13.7 

57,6 

87,7 

102,8 

109,1 

darunter: 










Niederlande 


6,5 

9,2 

11,8 

13.5 

55,8 

85,8 

101,7 

108,1 

Drittländer 


0,1 

0.0 

0,1 

0,0 

0,3 

0,2 

0,2 

0.1 
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noch Tabelle 85 


Erzeugnis 

1970 1 

1971 1 

1972 1 

1973 

: 1970 1 

1971 1 

1972 ] 

1973 


1 000 

t 



Millionen DM 


Scbnittblumen insgesamt 

insgesamt . . ► 

42,0 

51,0 

66,6 

80,0 

404,2 

508,7 

625,9 

706,3 

davon : 

EG ‘) 

39,2 

47,3 

62,0 

75,7 

375,9 

469,2 

579,9 

658,1 

darunter: 

Niederlande 

28,2 

36,8 

48,7 

63.4 

260,3 

354,1 

449,3 

529,4 

Italien 

9,4 

8,9 

11,4 

10,4 

90,7 

96,8 

110,8 

108,1 

Drittländer * • • 

2,8 

3.7 

4.6 

4.3 

28,3 

39,5 

46,0 

48,2 

Blumenzwiebeln, -bulben und 
-knoUen 

insgesamt 

40.7 

43,1 

42,3 

41.2 

148,7 

165,5 

162,0 

149,3 

davon; 

EG‘) 

40,3 

42.6 

41,9 

40,8 

146,1 

162,9 

159,4 

146,6 

darunter; 

Niederlande 

37,5 

39,7 

39,1 

37.7 

136,9 

153,3 

150,7 

137,3 

Drittländer - 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

2,6 

2,6 

2,6 

2.7 

Topfpßanzeit 

insgesamt 

12,1 

14,1 

17,9 

20.9 

30,4 

38,2 

52,0 

58,7 

davon: 

EG') 

11,9 

13,8 

17,6 

20.6 

29,6 

37,3 

50,9 

57.4 

darunter: 

Niederlande 

7,8 

8,8 

10,9 

H.3 

16,5 

20,7 

28.7 

36,5 

Drittländer 

0.2 

0.3 

0,3 

0.3 

0,8 

0,9 

l.l 

u 

Baumschulerzeugnisse 

insgesamt * 

13,5 

15,3 

19,0 

20.4 

30,8 

37,7 

46,8 

51,2 

davon: 

EG*) 

13,2 

15,0 

18,5 

20.0 

29,9 

36,7 

45,7 

50,2 

darunter: 

Niederlande 

7.9 

8,6 

10,0 

10.2 

18,9 

22,0 

28,2 

30,0 

Drittländer 

0,3 

0.3 

0,5 

0.4 

0,9 

1,0 

1,1 

1.0 

Jungpflanzen 

insgesamt 

0,3 

0,3 

0,5 

0.9 

6,8 

6.4 

7,0 

8,5 

davon: 

EG *) 

0,2 

0,2 

0,3 

0.6 

4,1 

3,8 

4,6 

5,5 

darunter: 

Frankreich 

0,1 

0.1 

0,2 

0.3 

2.1 

2,1 

2.5 

2,3 

Italien 

0.1 

0,1 

0,1 

0.2 

1,6 

1,4 

1.7 

2,8 

Drittländer • , . • 

0,! 

0.1 

0,2 

0.3 

2,7 

2,6 

2,4 

3,0 


Frtnkreidi, Be]gleti*Luxetiibing^ Niedartander Italien, GroBbntannien, Irland^ Dänemark 

Quelle: Statistisches Bundesamtp BML 
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Tabelle 86 


Entwicklung der Orientierungaprelse und der durdt- 
schnlttlichen Preise auf den repräsentativen Märkten 
für Rinder ln der Europäisdien Geineinsdiaft 


Gliederung 

1972 / 73 *) 1 

1973/74 >) 

DM je 100 kg 

Gemeinsdiaft **.-**.*.*- 

a) OrlenUerungsprelsc 

315,49 

Bundesrepublik 

Deutsdiland 

285 , 48 *) 

b) Durchsdinlttiiche 
EG-Marktprelse 

326,94 303,23 

Frankreidi 

338,88 

342,08 

Italien . , * * 

368,57 

354,69 

Niederlande • * . * 

300,01 

297,38 

Belgien 

322,49 

335,60 

Luxemburg * 

338,71 

339,12 

Vereinigtes Königreidi * * * 

— 

331,13 

Irland 

— 

308,04 

Dänemark * - - . • 

— 

287,05 

Gemeinschaft ^ 

335,76 

326,57 


1} Rinderwirlsdialujakr (April/März) 
3. April 1972 bis 14, September 1972 
>) 15. September 1972 bis 13* Mai 1973 
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Tabelle 86 a 


Selbstversorgungsgrad der Bundesrepublik Deutschland 
(Inlandserzeugung in Vo des Gesamtverbraudis an Nahrungs- und Futtermitteln) 


Erzeugnis 

l%7/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1. Einzelne Erzeugnisse 





Weizen 

91 

91 

78 

78 

93 

80 

89 

Roggen 

101 

104 

97 

92 

104 

100 

93 

Brotgetreide zusammen 

94 

95 

83 

82 

96 

85 

90 

Futter- und Industriegetreide 

66 

72 

71 

61 

74 

73 

73 

Getreide insgesamt 

78 

82 

77 

70 

83 

78 

80 

Hülsenfrüchte 

45 

38 

37 

33 

34 

26 

38 

Kartoffeln 

102 

95 

94 

96 

94 

98 

92 

Zucker (Weißzuckerwert) *) 

86 

88 

92 

87 

101 

96 

97 

Gemüse *) 

66 

59 

52 

51 

46 

42 

43 

Obst»)‘) 

60 

60 

63 

56 

54 

42 

55 

Fleisch (ohne Schlachtfette) 

87 

86 

87 

85 

83 

79 

83 

darimter 








Rindfleisch 

88 

85 

89 

90 

89 

79 

94 

Schweinefleisch 

95 

94 

95 

91 

89 

86 

85 

Geflügelfleisch 

49 

48 

51 

51 

49 

49 

51 

Innereien 

88 

88 

89 

90 

91 

86 

88 

Fische (Filelgewicht) *) 

101 

99 

97 

83 

78 

69 

74 

(Fanggewicht) 

89 

85 

82 

74 

72 

64 

67 

Milch und Milcherzeugnisse •) 








Trinkmilch 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

102 

Kondensmilch 

92 

94 

95 

96 

97 

93 

97 

Vollmilchpulver 

94 

98 

100 

94 

92 

93 

95 

Magennilchpulver 

169 

173 

160 

182 

202 

217 

194 

Käse») 

72 

74 

77 

74 

75 

75 

80 

Frischkäse 

100 

100 

100 

98 

99 

99 

99 

Eier und Eiererzeugnisse 

87 

85 

86 

85 

85 

84 

81 

Nahrungsfette zusammen. 








(Reinfett) 

58 

58 

56 

55 

55 

57 

57 

davon 








Butter 

105 

104 

98 

96 

106 

114 

116 

Schlachtfette 

109 

112 

110 

109 

111 

109 

110 

Pflanzliche öle und Fette, tierische öle . . 

7 

9 

6 

7 

6 

8 

7 

2. Nahrungsmittel insgesamt 





(gewogen über die Gelreideeinheil) 





mit Erzeugung aus Auslandsfutter 

88 

86 

85 

83 

83 

84 

88 

ohne Erzeugung aus Auslandsfutter 

74 

73 

72 

68 

70 

71 

75 


’) für pHanzliche Erzeugnisse: Inlandserzeugung nach Abzug von Emteschwund und Saatgut 

*) Verbrauch einschlieOlicfa Fullerzucker aus Einfuhren 

*) Verbrauch einschließlidi Einfuhr von Erzeugnissen in Frischgewichl 

*) Verbrauch einschließlich tropische Früchte, ohne Schalenobst und Trockenfrüchte 

*) Verbrauch nur für Nahrungszwecke 

*) Kuhmilch und Erzeugnisse aus Kuhmilch 

einschließlich sonstige Trockenmilcherzeugnisse 

*) Käse einschließlich Schmelzkäse (Produktgewicht) Quelle: BML 
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Tabelle 87 


Anzahl der Erzeugergemeinschaften und deren Vereinigungen 
nach Warenbereichen und Bundesländern 

a) anerkannte Erzeugergemeinschaften 

b) weitere bekannte Gründungen von Erzeugergemeinschaften 
(noch nicht anerkannt) 

c) anerkannte Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften 

d) weitere bekannte Gründungen von Vereinigungen von Erzeugergemeinschaf- 
ten (noch nicht anerkannt) 

15. Dezember 1974 


Sdiladit- 


Fiadi- 

Wirt- 

Eier 

Wein 

und 

Trau- 

ben- 

most 

QuaU- 


Blumen 

und 

Zier- 

pOan- 

zen 




Vieh 

MUdi 

schaft- 

und 

tzu- 

Kartof- 

Zucht- 

Son- 

Ins- 

und 

lidie 

Geflü- 

ge- 

feln 

vieh 

stige 

gesamt 

Feikel 


Erteug- 

nistc 

gel 

treide 





Gliedenmg 


Baden- Württemberg 


a) 

b) 

c) 

d) 


18 

2 

2 


5 

5 


7 125 

2 — 
1 1 


41 

3 


5 — 

1 — 




— 205 

— 10 

— 7 

— 1 


Bayern 


a) 

b) 
d) 


23 

4 

2 


39 

17 


6 

1 


12 

8 

1 


19 

1 

1 


l — 


1 111 

— 31 

— 4 


Hessen 


a) 

b) 

c) 


19 

2 




3 

2 




— 32 

— 2 

— 3 


Niedersachsen 

a) 

b) 

c) 

d) 

51 

11 

2 

17 

10 

2 

9 

19 

8 

1 

1 

1 1 1 1 

22 

4 

2 

12 

5 

l 

1 1 

2 

10 

2 

1 

136 

49 

3 

8 

Nordrhein-Westfalen • 

a) 

b) 

c) 

d) 

5 

— 

1 1 1 1 

5 

1 

— 

18 

1 

5 

1 

2 

1 1 1 

l 

39 

2 

1 

l 

Rheinland-Pfalz 

a) 

b) 

c) 

— 

— 

— 

2 

61 

4 

1 

10 

2 

— 

1 

l 

77 

4 

1 

Saarland | 

1 a) 1 

1 - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

l 

— 

— 

1 

Schleswig-Holstein . . • 

a) 

b) 

c) 

12 

12 

15 

2 

13 

1 

3 

— 

76 

1 

2 

1 

1 

2 

1 1 1 

1 1 1 

122 

18 

1 

Berlin (West) 

1 a) 1 

1 - 











Bremen 

1 a) 1 

1 2 

1 

4 

— 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

9 

Hamburg 

a) 

— 

— 

1 

— 

— 

2 

— 

1 

— 

— 

4 


b) 













c) 












Bundesgebiet 

a) 

130 

77 

28 

46 

195 

189 

44 

16 

8 

3 

736 


b) 

29 

34 

1 

10 

7 

13 

7 

4 

10 

1 

116 


c) 

6 

— 

— 

2 

2 

5 

l 

— 

— 

— 

16 


d) 

2 

2 

— 

2 

— 

3 

3 

— 

2 

— 

14 
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Tabelle 88 


Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Auslandsumsatz der Ernährungsindustrie 


Industriezweig und -gruppe 

Betriebe 

(örtliche Einheilen) 

Beschäftigte 

(Fadibereldie} 

I960*) 

1 1972 t 

1973 

I960 *) 1 

1972 1 

1973 

Zahl 

Zahl 

Mühlenindustrie * 

275 

163 

142 

14 989 

10 24? 

9 462 

Nähraiittelindustrie 

14B 

122 

122 

19 959 

19 967 

19535 

Stärke- und Kartoffeltrocknungsinduslrie 

27 

54 

55 

4 768 

7 888 

7 772 

Brotindustrie 

337 

286 

274 

20 942 

30 497 

30 910 

Zudcerindustrie 

79 

62 

6! 

16 698 

11 602 

11 117 

Obst und Gemüse verarbeitende Industrie . . , , . 

452 

357 

34 t 

24 208 

25 522 

25 477 

Süßwarenindustrie * . 

392 

334 

330 

66 503 

69 895 

70 451 

Molkereien und Käsereien • . . , , . 

1 887 

918 

022 

38 685 

41 525 

41 119 

Dauermildi-, Sdimelzkäse- und Kaseinwerke . , - 

83 

74 

74 

9 198 

11 197 

I i 696 

Olmühlenindustrie - . , 

24 

21 

21 

6 463 

4 967 

4 794 

Morgarineinduslrie 

33 

30 

31 

9710 

8 821 

9 027 

Talgschmelzen und Schmalzsiedereien . * 

13 

18 

18 

475 

617 

538 

Fleisch verarbeitende Industrie 

274 

357 

362 

28606 

44186 

44 628 

Fisdi verarbeitende Industrie 

167 

139 

135 

13 110 

12216 

12 431 

Kaffeemittelindustrie 

23 

8 

8 

1 886 

909 

814, 

Kaffee und Tee verarbeitende Industrie • 

139 

82 

80 

13 265 

14 886 

14 987 

Brauereien 

811 

773 

755 

71 829 

85 237 

84 642 

Mälzereien 

98 

63 

68 

3 915 

2418 

2 234 

Wein verarbeitende Industrie 

71 

49 

49 

4 856 

4 519 

4 521 

Mineralwasser- und Limonadenindustrie 

402 

449 

449 

23 754 

32 077 

31 861 

Brennereien und Spiritusreinigungswerke . - , . . 

47 

32 

31 

3029 

2148 

2 036 

Spiriluosenindtislrle 

328 

239 

228 

12 269 

12 933 

12 767 

Essig-, Senf-, Essenzen- und Gewürzindustrie , , . 

139 

138 

138 

7211 

11355 

11768 

Futtermittelindustrie 

153 

241 

244 

9 138 

12 969 

13 362 

Eisgewinnung 

19 

4 

4 

653 

187 

154 

Eraähningsindustrie 

j 6 421 

5 018 

4 642 

426 U9 

478 785 

478 103 

Gesamte Industrie 

53 178 

55 796 

55 450 

7 776 001 

8 340 247 

8 368 447 


*) ohne Berlin (West) 

*) ohne Mehrwertsteuer 

Quelle: Steüstisdies Bundesamt, BML 
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Tabelle 88 


in der Bundesrepublik Deutschland nach Industriezweigen 


Umsalz 

(Fachbereiche) 

Auslandsumsa tz 
(Fachbereiche) 

Exportquote 

I960*) 

1 1972») 1 

1973») 

I960 ») 

1 1972») 1 

1973 *) 

I960*) 

1 1972 1 

1973 

Millionen DM 


2 419.8 

2 363,4 

2611,1 

169,2 

274,1 

343,8 

7.0 

11.6 

13.2 

1 084,3 

1 929,8 

2 123,9 

9.0 

77,3 

90,9 

0,8 

4,0 

4.3 

293,7 

936,3 

1 081,4 

27,7 

76.6 

92,0 

9.4 

8.2 

8,5 

724,5 

1 757,9 

1866,2 

1.2 

22,4 

35,2 

0.2 

1,3 

1.9 

1 868,3 

2 463.2 

2 634,1 

21,0 

155,4 

159,3 

1.1 

6.3 

6,0 

966,0 

2 611.4 

2 860,0 

5.0 

88,8 

103,4 

0.5 

3,4 

3,6 

2 400,1 

5 685,3 

6 063,0 

40.3 

251,1 

267,1 

1.7 

4,4 

4,4 

4 319,1 

9 399,4 

10 095,4 

2,9 

82,4 

105,3 

0.1 

0,9 

uo 

1 048,6 

2 470,1 

2 741,5 

30,0 

217,0 

261,5 

2.9 

8,8 

9,5 

930,2 

2 007,6 

2 857,9 

63,9 

280,1 

577,4 

6.9 

14,0 

20,2 

l 255,1 

1 459,4 

1 461,2 

1.2 

16,5 

19,3 

0.1 

11 

U 3 

37,2 

74.7 

96,9 

9.7 

23,3 

24,8 

26.1 

31,2 

25,6 

2 158,6 

6 247,7 

7 154,1 

34,9 

66,3 

86.9 

1,6 

Ul 

U 2 

448,5 

1 004,1 

1 130.C 

25,0 

73.4 

84,6 

5,6 

7,3 

7,5 

95,3 

61,4 

89,2 

0.8 

1.7 

1,9 

0,8 

2.8 

2,2 

1 841,6 

4 126,4 

4 597,6 

7.0 

77.3 

126,4 

0,4 

1.9 

2.8 

3 892,2 

8 210,8 

8 667,2 

79,5 

154,3 

172,8 

2,0 

1.9 

2.0 

233,1 

720,3 

758,4 

12,4 

41,2 

54,6 

5,3 

5.7 

7.2 

308,2 

811,2 

901.5 

3.4 

12,1 

13,2 

JJ 

1.5 

1.5 

675,4 

2 486,6 

2 847,0 

2.4 

10,1 

9,9 

0,4 

0.4 

0.3 

139,8 

167,7 

165,1 

3,5 

2.6 

2,4 

2,5 

1.6 

1.5 

1 268,7 

3 458,6 

. 3 903,5 

7.6 

23,7 

26,0 

0,6 

0.7 

0.7 

343,3 

1 3927 

1 569,5 

10,2 

80,9 

88,0 

3,0 

5,8 

5,6 

1 317,0 

4 132,5 

4 929,4 

2.8 

163,4 

177,7 

0,2 

4,0 

3,6 

11,9 

5,5 

4.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 080,4 

65 983,9 

73 209,8 

570,4 

2 272,0 

2 924,6 

1.9 

3.4 

4,0 

258 195,7 

596 013,7 

666 932.9 

39 973,4 

119 401,4 

143 233,3 

15,5 

20,0 

21,5 
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Tabelle 89 


Index der Nettoproduktlon der firnähningslndustrle 
ln der Bundesrepublik Deutschland 

1962 = 100 


Gliederung 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Gesamte Industrie *) 

117,9 

119,6 

116,6 

130,7 

147,9 

156,5 

159,0 

164,1 

176,6 

Emähnmgsindtisirie 

115,0 

117,5 

121,6 

127,2 

133,3 

137,9 

144,9 

147,5 

153,2 

danmter 










Mühlenindustrie 

90,6 

90,2 ‘ 

89,2 

87.3 

88,6 

89,3 

94,4 

90,5 

91,3 

Nähnnittelindustrie 

108,4 

113,9 

112,3 

117,3 

120,0 

125,6 

127,3 

134.6 

142,6 

Zuckerindustrie 

108,4 

124,2 

130,4 

126,8 

134,4 

134,3 

150,1 

143,9 

152,8 

Obst und Gemüse verarbeitende 
Industrie 

92,5 

102,5 

108,9 

112,3 

108,6 

119,1 

118,3 

109,6 

118,0 

Süßwarenindustrie 

116,6 

117,0 

116,7 

121,6 

123,6 

125,8 

132,9 

145,0 

151,0 

Molkereien und Käsereien 

104,4 

103,5 

108,8 

110,9 

110,3 

108,5 

104,1 

108,9 

114,2 

Dauermilch-, Schmelzkäse- und 
Kaseinwerke 

118,1 

123,4 

138,4 

142,8 

144,5 

143,4 

146,4 

162,8 

172,4 

Margarineindustrie 

101,1 

98,9 

101,0 

101,9 

101,4 

100,5 

101,6 

103,7 

102,2 

Fleisch verarbeitende Industrie 

110,5 

111,8 

113,1 

121,2 

132,4 

137,9 

143,7 

150,7 

154,2 

Fisch verarbeitende Industrie 

118,1 

123,8 

114,6 

116,3 

134,4 

128,8 

123,6 

129,9 

131,4 

Kaffee-, Tee- und Kaffeemittel- 










Industrie 

123,8 

127,5 

135,6 

153,0 

154,1 

154,7 

164,5 

182,5 

197,8 

Brauereien 

116,4 

121,6 

124,0 

127,1 

135,3 

139,6 

143,7 

146,2 

148,7 

Spirituosenindustrie 

129,2 

100,4 

109,1 

123,8 

125,6 

133,3 

157,9 

129,2 

142,5 

Mineralwasser- und Limonaden- 
Industrie 

133,2 

143,9 

151,9 

169,3 

193,0 

211,4 

215,0 

212,7 

223,3 


*) ohne Bauhauptgewerbe und Energieversorgungsbetriebe 

Quelle: Statistisches Bundesamt. BML 
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Tabelle 90 


Besdiäitlgte und Umsatz im Ernährongshandwerk 


Hand werksgruppe und *zweig 

Jahr 

Jahr 

1967 

1971 

1972 

1973 

1971 1 1972 t 1973 

Veränderung gegen 
Vorjahreszeltraum ± “/• 

t. Beschällgte (AnzaU lo 1 000) 



Emähningshandwerk . * . * 4 ... * ♦ 

504,4 

483,5 

482,9 

481,8 

—1,3 -0,1 —0,2 

darunter: 






Bäckerei 

213,5 

204,2 

203,9 

204,8 

-J,6 -0,1 +0,4 

Konditorei 

43,8 

40,1 

39,8 

39,0 

-l,t -0,7 -2,0 

Fleisdierei » * 

210.4 

204,1 

204,0 

202.9 

-0,8 -0 -0,6 

2. Gesamtumsatz 

[Millionen DM) 



Emähningshandwerk 

26 688 

34973 

37 726 

40 173 

+4,3 +7,9 +6,5 

daninter: 






Backerei — 

8 602 

10 483 

U 022 

11 654 

+7,7 +5,1 +5,7 

Konditorei 

1 163 

1 394 

1 481 

154,3 

+7,0 +6,2 +4,1 

Fleischerei - 

14 563 

17 778 

10 488 

20 855 

+2,2 +9,6 +7,0 

3. Gesamtumsatz ohne Mehrwertsteuer (Millionen DM) 


Emähningshandwerk 

p 

33025 

35 639 

37 958 

+4,3 +7,9 +6,5 

darunter: 






Bädterei 

* 

9 894 

10 405 

10 987 

+7,7 +5,2 +5,6 

Konditorei 


1 306 

1 388 

1 447 

+7,2 +6,3 +4.2 

Fleischerei . . . . . . . 4 4 . . • • * * . * * * . . * * . , . * 

* 

16811 

18 429 

19 73? 

+2,2 +9,6 +7,1 

4, Handweiksumsatz (Millionen DM) 



Emähningshandwerk .4 . ... . 

21964 

26 433 

28 429 

30 512 

+4.3 +7,6 +7,3 

darunter: 






Bädterei 

5 483 

6 817 

7 230 

7 681 

+8,0 +6,1 +6,2 

Konditorei 

732 

886 

954 

1 005 

+7,2 +7,7 +5,3 

Fleischerei 

13 024 

15 453 

16718 

18 041 

+2,6 +8,2 +7,9 

5. Handweiksumjiatz ohne Mehrwertsteuer (MlUlonen DM) 


Emährungshandwerk 

. 

25017 

26 903 

28 888 

+4,3 +7,5 +7,4 

darunter: 






Bäckerei 4. . . • . . . . . # ^ 


6 454 

6 845 

7 269 

+8,0 +6,1 +6,2 

Konditorei 

1 

835 

899 

949 

+7,3 +7.7 +5,6 

Fleischerei 

• 

14 62? 

15 820 

17 087 

+2,7 +8,2 +8,0 

0. Anteil des Uandwerksumsatzes am Gesamtumsatz (*/t) 


Emährungshandwerk 

76,6 

75,6 

75,4 

75,9 

i * « 

darunter: 






Bäckerei 

63,7 

65,0 

65,6 

65,9 

p ^ « 

Konditorei 

62,9 

63.6 

64,4 

65.1 

t * 

Fleischerei 

89.4 

86,9 

85,8 

86,5 

^ A « 


’) nacli der repräsentativen Handwerksberiditerstattungi ohne handwerkliche Nebenbetriehe 

Quelle: Statistisches Bundesamt, BML 
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Tabelle 91 


Handel der BG^Mitgliedstaaten mit Gütern der Ernährimgswlrtsäiaft 

Millionen RE 


Mitgliedstaat 

Einfuhr/Bezügi* 

Ausfuhr/Lteferungen 

aus EG- 
Mitglied- 
staaten 

aus 

Dritl- 

ländern 

iösgesdmt 

nach £C- 
M-itgUed- 
staalen 

nach 

Dritl- 

ländern 

insgesamt 



1960 





Bundesrepublik Deutschland . , . . . 

739,6 

1 935,7 

2 675,3 

90,8 

164,7 

255,5 

Frankreich 

172.2 

1 352,5 

1 524,7 

281,6 

638,9 

920,5 

Italien 

140,0 

796,4 

936,4 

254,6 

316,8 

571,4 

Niederlande 

105,9 

699,6 

805,5 

589,6 

542.2 

1 131,8 

Belgien/Luxemburg . . 

192,8 

383,4 

576,2 

121,7 

56,5 

178,2 

Gemeinschall 

1 350,5 

5167,6 

6 518,1 

1 338,3 

1 719,0 

3057,3 



1970*1 





Bundesrepublik Deutschland . - , . , 

2 362,0 

3 191,8 

5 553,8 

649,2 

541,3 

1 190,5 

Frankreich » • . . * . , * 

886,8 

1 922,4 

2 809<2 

1 698,2 

1 111,8 

2 810,0 

Italien ...... 

1 007,8 

1 832,5 

2 840,3 

596,0 

531,2 

1 127,2 

Niederlande * 

647,7 

1 388,3 

2 036,0 

1 999,3 

872,9 

2 872,2 

Belgien/Luxemburg 

820,7 

664,9 

1 485,6 

817,5 

156,3 

973,8 

Gemeinschaft 

5 725,0 

a 999,9 

14 724,9 

5760,2 

3 213,5 

8 973,7 



im *) 





Bundesrepublik Deutschland , . , . . 

2 879,5 

3 434,4 

6 313,9 

813,7 

646,4 

1460,1 

Frankreich * 

1 030,8 

1 931,9 

2 962,5 

2 213,0 

1 349,7 

3 562,7 

Italien 

1 356,7 

2 115,5 

3 472,2 

757,0 

576.2 

1 333,2 

Niederlande 

702,5 

1 505,4 

2 207,9 

2 276,6 

945,3 

3 221,9 

Belgien/Luxemburg 

970,4 

737,4 

1 707,8 

943,4 

209,5 

l 152,9 

Gemeinschaft * 

6 939,7 

9 724,6 

16 664,3 

7 003,7 

3 727,1 

10 730,8 
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Handel der EG^Mitglledstaaten mit Gütern der Emähningswirtschalt 

Millionen RE 


Mitgliedstaal 

Elnluhr/Bezüge 

Ausfuhr/Lieferungen 

aus £& 
Mitglied- 
Staaten 

aus 

DriU- 1 
ländern 

insgesamt 

nach £0- 
Mitglied- 
Staaten 

nach 1 
DriU- 
ländern | 

Insgesamt 




1972 *) 



Bundesrepublik Deutsdiland 

3 586,6 

3 839,1 

7 425, 7 

i 099.9 

736,9 

1 8363 

Frankreich 

I 224,0 

2 399,4 

3 623,4 

2 932,9 

1 726,6 

4 679.5 

Italien * 

1 934,5 

2 440,4 

4 374,9 

968,7 

701,9 

l 6703 

Niederlande 

l 034,6 

1 660,7 

2 695,3 

2 837,8 

l 075,3 

3 913,1 

Belgien/Luxemburg 

1 295,4 

736,8 

2 032,2 

1 262,5 

274,9 

1 537,4 

Gemeinschaft 

9 075,1 

11 076,4 

20151,5 

9 121,8 

4 515,6 

13 637,4 




1973 *) 



Bundesrepublik Deutsdiiand . . * « ^ . 

3 954,6 

4 168.1 

8 122,7 

1 518,9 

886,6 

2 405,5 

Frankreich 

1 579,4 

2 576,8 

4 156,2 

3 570,3 

1 822,2 

5 392,5 

Italien 

2 606,9 

3 187,4 

5 794,3 

1 097,6 

628,5 

1 726,1 

Niederlande 

I 354,2 

1 933,9 

3 293,1 

3 514,2 

960,7 

4 4743 

Belgien/Luxemburg • . , 

1 399,5 

730,5 

2330,0 

1 435,9 

280,6 

1 716,5 

Vereinigtes Königreich 

2 865,4 

5 129,3 

7 994,7 

801,8 

1 348,2 

2 150,0 

Irland *) 

191,2 

175,9 

367,1 

747,8 

162,2 

910,0 

Dänemark , , . ^ ^ 

182,3 

549,4 

731,7 

I 110,4 

690,5 

1 8003 

Gemeinschaft * * * 

14 333,5 

18 456,3 

32 789,8 

13796,9 

6 779,5 

20 576,4 


‘1 NahrungS' und FutlennJüel, Getränke und Tabak, OlsaaCeu und -keme, pflanilicfae und liensdbe öle und Fette 
*) einsdiliefiiidi der nidit nach Ursprung und BesUminung aufgescblüs selten und in den einzelnen Zonen nidit ent- 
haltenen Erzeugnisse 

Abweichungen in den Summen beruhen auf Abrundungen der einzelnen Zahlen 
vorläufige Ergebnisse 

Quelle j OECD, SAEG 
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Tabelle 92 


Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
Millionen DM 







VerAnde« 
runs 
1973 
geyen 
Vorjahr 
ln •/# 

Januar bis Juni 

VtrAnda» 
rung 
Januar 
blf Juni 
1074 
gegen 
Vorjahr 
ln •/§ 

Erzeugnisgruppe 

1965 

1971 

1972 

1973 

1973 

1974 

Bezüge des Bundesgebietes einschlieBUch Berlin (West) 




insgesamt 

1 260,4 

2 318,7 

2 380,9 

2 659,6 

+ 11,7 

1 239,7 

1 533,4 

+23,7 

darunter 

Erzeugnisse der Land-, Forst-, 
Jagdwirtschaft und Fischerei . . . 

133,4 

247,6 

288,6 

329,8 

+ 14,3 

206,3 

197,7 

- 4,2 

Erzeugnisse der Emährungsindu- 
strie und Tabakwaren 

155,2 

205,3 

222,4 

273,3 

+ 22,9 

140,7 

130,3 

- 7,4 


Agrar- und Ernährungsgüter 

zusanunen « . . 

288,6 

452,9 

511,0 

603,1 

H-18,0 

347,0 

328,0 

- 5,5 

Anteil an Gesamtbezügen 

in ®/o . . . 

22,9 

19 ^ 

21,5 

22,7 


28,0 

21,4 


Lieferungen aus dem Bundesgebiet einschlieBUch Berlin (West) 



insgesamt 

1 206,1 

2 498,6 

2 927,4 

2 998.5 

+ 2,4 

1 390,9 

1 621,1 

+ 16,6 

danmter 

Erzeugnisse der Land-, Forst-, 
Jagdwirtschaft und Fischerei • . . 

67,2 

41,1 

52,4 

323 

- 37,4 

18,6 

12,6 

- 32,3 

Erzeugnisse der Emährungsindu- 
strip und Tabakwaren 

172,3 

330,3 

404,8 

331,8 

- 18,0 

180,7 

153,3 

- 15,2 


Agrar- und^Emährungsgüter 

zusammen . . . 

239,5 

371,4 

457,2 

364,6 

- 20,3 

199,3 

165,9 

- 16,8 

Anteil an Gesamtliefenmgen 

in ®/q . . . 

19,9 

14,9 

15,6 

12,2 


14,3 

10,2 



Quelle: Statistisches Bundesamt« 
(Fachserie F, Reihe 6) 
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Tabelle 93 


Warenverkehr mit Gütern der Hmähningswlrtschaft 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 

1. Bezüge aus der DDR 


Warengruppe 

1972 

1973 

davon 

BerUn (West) 

Menge 

in iOOO 
VE 

Menge 

in 1000 
VE-J 

1972 

1973 

Maßeinheit 

t 

Maßeinheit 


in 1000 
VE 

in 1000 
VE 

Getreide insgesamt 


325 368 

122 296 


341 758 

130 051 

49187 

54 246 

davon 









Roggen 


48 455 

16 750 


36 654 

13 177 

16 750 

13177 

Weizen 


61041 

22 779 


81 569 

31 561 

22 779 

31 561 

Gerste 


167 414 

67 943 


172 950 

68 872 

9 480 

9 039 

Hafer 


48 458 

14 824 


50 585 

16 441 

178 

469 

Braumalz . * 


17 042 

10 527 


14181 

8 901 

3 914 

3710 

Vieh und Fleisch insgesamt 


76 314 

212 454 


90 018 

275 297 

125 270 

168 493 

davon 









Schweine, lebend * 

st. 50 023 

5 635 

12 538 

84 528 

9 363 

26 144 

12 538 

22 415 

Bullen, lebend 

St. 60 607 

26 181 

77 158 

59 848 

26 510 

82 880 

34 748 

40174 

Kälber, lebend 

St 40126 

8 572 

23 595 

33 167 

7 233 

22 141 


— - 

Sdiafe, lebend ^ , 

St 121 817 

4 878 

10 534 

168 565 

6 556 

12 679 

1 676 

2 309 

Schweine, geschlachtet , , * 


23 305 

74 703 


26 678 

100 674 

74 671 

100 623 

Mutz- und Zuchtvieh 


1 462 

5 715 


1267 

5190 

22 


sonstige Fleischerzeugnisse , , , , 


6 201 

8211 


12411 

25 589 

1615 

2 972 

Zudeer • 


3? 871 

23 577 


43 340 

26 655 

23 577 

26 598 

Roh* und Fondantmasse 


801 

1298 


— 

— 




Zuckerwaren 


23 486 

35 905 


23112 

34 675 

1408 

1 260 

Spirituosen - - 

hl 85 224 

12 993 

11 678 

85 573 

12 839 

11819 

1 198 

t 227 

Fische und Fischwaren - • • , • 4 , * * . . 


3 969 

4 517 


5815 

13 164 

802 

1 165 

Eier 4 - , • , 4 • 


6 269 

9 696 


6924 

13 708 










9 696 

13 708 

Eiprodukte * 


1 458 

4 626 


1 478 

4 889 



Stärke und Stärkeerzeugnisse . . . , 


3 903 

1 764 


4 127 

1737 

51 

126 

Milch 

hl 

10 891 

3 890 

121 080 

14 028 

4567 

3 882 

4 567 

Sauermilchquark , . . , . • ^ . 4 + - * - * 


2 154 

2 706 


1407 

l 891 

15 

— 

Rohe öle (Sonnenblumenöl) • . * « • 


12 055 

14063 


11 936 

12 761 

— 

— 

Saatgut * 


989 

1922 


1 707 

3167 

48 

18 

ausgewählte Erzeugnisse * , 



460 919 



543 282 

219 138 

275 118 

sonstige Erzeugnisse , » • * - - , 



50 083 



59 779 

6 709 

8 307 

Emährungswirtschaft insgesamt 









einschließlich Kaffee und Tabak 



511002 



603 061 

225 847 

283 425 


VE = Venrechnungselnhaiten 


Quelle: Statistisches Bundesaml, 
(Fachserie F. Reihe 6) 
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noch Tabelle 93 


no c h Warenverkehr mit Gütern der Ernährungswirtsdiaft 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 

2. Lieferungen in die DDR 


Warengxuppe 

1972 

1973 

davon 

Berlin (West) 

Menge 

Wert 
in 1000 
VE 

Menge 

Wert 
in 1000 
VE •) 

1972 

1973 

hl 

t 

hl 

t 

in 1000 
VE 

in 1000 
VE 

Ölkuchen und Schrote 

609 633 

227 831 

373 857 

167 641 





Fleisch und Fleischerzeugnisse .... 

12 298 

32 092 

10 445 

34 669 

8015 

8 179 

davon 







Rindfleisch» frisch 

1 938 

7 835 

3 481 

14 014 

— 

132 

Fleisch und Lebern, 







tiefgefroren (ausl. Ursprungs) .. 

7 239 

15 351 

3210 

8618 

— 

— 

Nutz- und Zuchttiere ...... 

1 

7 

1 

59 

— 

— 

Fische und Fischwaren . . . . . . , . , . , 

2 455 

6 928 

1 488 

5 435 

16 

40 

davon 







Fischdauerwaren 

289 

1 992 

229 

1 760 

— 

35 

Fischfilets 

2 072 

3 979 

l 135 

2 420 

— 

0 

Fischmehl 

12 807 

7 786 

21 239 

25 981 

— 

— 

Traubenwein 

12 059 

I 897 

2 521 

13 306 

1 623 

2 503 

— 

13 

SüQwaren 

5 622 

27 433 

4 379 

19 946 

599 

2 824 

davon 


> 





Dauerbackwaren 

136 

1086 

173 

1 221 

345 

997 

Kakaoerzeugnisse 

2 338 

3970 

1 977 

4 158 

68 

1 439 

Schokoladenerzeugnisse 

3 039 

21 788 

2065 

14 001 

117 

1 

Zuckerwaren 

91 

522 

138 

454 

68 

387 

Käse 

882 

5 023 

888 

4 925 

25 

30 

Spirituosen 

15 075 

2 399 

7 565 

14 066 

2216 

6 428 

225 

529 

Saatgut 

1 776 

4 456 

899 

2 085 

— 

— 

ausgewählte Erzeugnisse 


321 635 


269 613 

8 880 

n 615 

sonstige Erzeugnisse der 







Emährungswirtschaft 


135 610 


95 027 

59 

789 

Ernährungs Wirtschaft insgesamt 







(einschl Kaffee und Tabak) 


457 245 


364 640 

8 939 

12 404 


•) VE = Verrechnungseinheiten 


Quelle: Statistisches Bundesamt. 

(Fachserie F, Reihe 6) 
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Tabelle 94 


Handel zwlsdien der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
mit ausge^vähtten Gütern der Land- und Emährungswirlsdiaft 


Erzeugnis 

Januar bis Juni 

Mengen- 
Veränderung 
Januar bis 
Juni 1974 
gegen 
Vorjahr 
ln */• 

1 0001 

Mimonen DM 

19?3 

1974 

1973 

1974 


t. Bezüge des Bundesgebietes elnsdiließUch Berlin (West) 

Weizen 

41,1 

24,1 

16,3 

9,6 

- 4J,4 

Gerste 

162,3 

145,8 

64,6 

59,1 

- JO, 2 

Sonstiges Getreide 

67,8 

102,2 

22,8 

38.3 

+ 50,7 

Braumalz p ........... . 

7.3 

8,7 

4,5 

5,5 

+ 19,2 

Kartoffelstärke * 

i.7 

0,0 

0,7 

0,0 

-100,0 

Verbrauchszucker 

26,3 

22,6 

16,3 

U,l 

- !4J 

Süßwaren 

15,9 

14,3 

24,2 

21,1 

- JOJ 

Frischgemüse^ Zwiebeln 

3,7 

1.8 

1,0 

0,2 

“ 5J,4 

Kleie und Futtermehle 

0,3 

2.9 

0.2 

0.7 

-^866,7 

Schmalz 

1,5 

1.9 

1,3 

2,6 

+ 26,7 

Pflanzliche öle * - . . 

7.6 

8,0 

8,0 

13,1 

5,3 

Eier 

3,6 

3,8 

6,4 

8,2 

+ 5fi 

Schlachtrinder 

14.7 

13.0 

48,8 

37,5 

- 11,6 

Schlachtkälber 

3,7 

0,5 

11,5 

1.2 

- 86,5 

Schlachlschweine , • . 

3.8 

2,9 

10,9 

7.5 

- 23,7 

Schlachtschafe * * . * 

2.1 

4,3 

2,6 

5,0 1 

H- W4ß 

Fleisch einschließlich Schiachtgefiügel . * . . 

18,9 

n,3 

60,9 

42,6 

- 40,2 

Spirituosen 

5,9 

6,2 

5,5 

6,2 

5J 


Z Lieferungen aus dem Bundesgebiet einsdiUeBlidi Berlin (Wesl) 

Kakaomasse und -pulver 

0,8 

0,5 

1,4 

0,8 

- 37.5 

Schokolade, Pralinen 

0.9 

0,9 

5,3 

7.0 

± 0 

Saatgut p 

0,8 

0,2 

1,6 

0,8 

- 75,0 

Frischobst und -gemüse * . 

1,0 

0.0 

0.6 

0,0 

-100,0 

Wein p , 

0,4 

0,4 

0,7 

0,7 

± 0 

Spirituosen 

1,1 

3.3 

1.9 

4,1 

+200,0 

Ölkuchen und Schrote 

248.6 

138,6 

100,5 

82,4 

- 44,2 

Fischmehl 

9.7 

0,3 

13.1 

0,4 

- 96ß 

Pflanzliche öle zur Ernährung 

36,8 

23,8 

28,7 

35,7 

- 35.3 

Käse p - p . 

0,1 

0,5 

0,8 

3,4 

+4Q0fi 

Fleisch und Fleischwaren 

4,4 

2,6 

13,2 

8,4 

- 40,9 

Fisch und Fischwaren 

0,8 

0,9 

2,6 

3,3 

+ J2.5 


Quelle: Statistisches Bimdesamt, 
(Fachserie F, Reihe 6) 
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Tabelle 95 


Handel der Bundesrepublik Oeutsdiland 
mit Gütern der Emähningswirtsdtialt nadi Ländergruppen 

— in Preisen von 1962 — 


Jahr 

(Juli/Juni) 

Dritt' 

länder 

EG- 

MitgUed- 

Staaten 

Ins- 

gesamt 

Anteil 

Drill* 

länder 

EG- 

Mitglied- 

Staaten 

Millionen DM 

»/t 



F|riftthr 




1968/69 ' 

9810 

7 184 

16 994 

57,7 

42,3 

1971/72 

11 558 

10 636 

22 194 

52,1 

47,9 

1972/73 

12 504 

10990 

23 494 

53,2 

46,8 

1973/74 

11 529 

11 281 

22 aio 

50,5 

49,5 



Ausfuhr 




1968/69 

1 595 

1 656 

3 251 

49,1 

50,9 

1971/72 

2756 

2 638 

5 394 

51,1 

4Bß 

1972/73 

2 973 

3 340 

6 313 

47,1 

52,9 

1973/74 

3 640 

4 11! 

7 751 

47,0 

53,0 


einsdiließlich Kaffee und Tabak 
^ Sedisergememsdmft 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Tabelle % 


Gelreidelielerungen der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Internationalen Nahrungsmittelhilie-Uberelnkommen von 1971 


Empfängerland oder Empfängerorganisalion | 

1 ' 

a) Weidiweizen 

Bangla Desh 

30 000 

Indien (Diakonisches Werk) 

3 000 

Indonesien 

15 000 

Mauretanien 

10 000 

Niger 

8 000 

Obervolta 

3 000 

Pakistan 

15 000 

Weltemährungsprogramm 

9 700 

b) Weidiweizen in Form von Mehl 
(Gelreidewert) 

Ägypten 

20 000 

Jemen 

4 000 

Jordanien 

8 000 

Mali 

13 000 

Niger 

5 000 

Sri Lanka 

10 000 

Sudan 

5 000 

UNRWA 

2 000 

Weltemährungsprogramm 

15 300 


Insgesamt 

176 000 



*) Die in der Übersicht genannten Liefermengen beruhen auf den Beschlüssen des £G> 
VUnisterrates vom 4. Februar und 2172Z März 1974 über das Durchfühningssdicma 
1973/74. 

Die Lieferungen wurden im Laufe des Kalenderjahres 1974 durchgeführt. 
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Tabelle 97 


Förderung von Landarbeiterwohnungen nach dem Gesetz über die 
Gemeinschaftsaufgabe «^Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes'' 

(GemAgrG) *) 


Jahr 

Fälle 

Gestehungs- 

kosten 

Land- 

ankaul 

Aufteilung 

Kauf- 
preis bei 
Über- 
nahme 

der Gesteh^ 

Bau- 

kosten 

ungskosten 

Erschlie- 

ßungs- 

kosten 

Sonstige 

Kosten 

Zuschüsse 
(Bund/ 
Länder) •) 

Zahl 

1 000 DM 

1973») 

a) 

155 

23 742 

1398 



19 521 

686 

2136 

5 943 


b) 

40 

3 717 

— 

2 940 

599 

7 

171 

1 063 


c) 

29 

998 

— 

— 

975 

— 

23 

270 

1974 <) 

a) ) 











296 

40 595 






10 065 


b) J 










c) 

74 

2 798 

• 

• 

• 

• 

• 

698 

1975») 

a) ) 










454 

64 690 

• 

, 

, 



13 783 


b) ! 










c) 

100 

3 924 

• 

• 

• 

• 

• 

788 


a) Neubau verfahren 
*>) Kaufverfohren 

bauliche Verbesserungen 

Förderung des Bundes vor Inkrafttreten des 1. Rahmenplans nach dem GemAgrG; vgl Materialband zum Agrar* 
beridil 1974. Tabellen 106 und 107 
*) Bundesanteil 60 •/•; Länderanteil 40 Vo 

’) Istergebnis des 1. Rahmenplans (Quelle: BML, Bewilligungsstatistik) 

*) Soll gemäß 2. Rahmenplan 
”) Soll gemäß 3. Rahmenplan 
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Tabelle 98 


Ergebnisse in der Hurbereinlgung nach Bundesländern 
Flächenergebnisse in ha 


Jahr 

Schleswig- 

Holstein 

Nieder- 

sadisen 

Nord- 

rhein- 

West- 

falen 

Hessen 

Rhein- 

land- 

Pfalz 

Baden- 

Würt- 

temberg 

Bayern 

Saar- 

land 

Bundes- 

gebiet 

1945 bis 1963 

255 812 

218 708 

532 804 

434 868 

407 235 

369 500 

893 998 

18 374 

3 13t 299 

1964 

31 137 

28 980 

44 564 

40 102 

31 107 

39 021 

71 989 

2 152 

289 052 

1965 

42 047 

29 154 ») 

38 383 

31 068 

28 352 

40 527 

74 616 

5 144 

289 261 

1966 

38 748*) 

26621 

52 785 

28 234 

27 604 

42 114 

82 460 

4 760 

303 526 

1967 

31 052 

27186 

46 59! 

23 528 

27 535 

44 936 

80 691 

2 515 

284 034 

1968 

32 819 *) 

28 219 ®) 

43 208 

28 791 

25 517 

46 285 

81 641 

6 453 

292 933 

1969 

30 515 

29243 

49 157 

24 394 

29 508 

46 272 

91 70? 

1753 

302 549 

1970 

20 102 

30488 

26 572 

17 003 

26 431 

46 202 

93 607 

273 

260 678 

1971 

25 928 

34 543 

35 395 

18 378 

26 285 

41 129 

94 755 

2244 

278 657 

1972 

21 534 

29 723 

35 658 

18 289 

31 069 

42 524 

92 884 

5798 

277 479 

1973 

18 504 

30214 

25 795 

14 316 

22 084 

39 014 

91 244 

1 538 

242 709 

1964 bis 1973 

292 386 

294 57t 

398 108 

244 103 

275 492 

428 024 

855594 

32 600 

2 820 878 

1945 bis 1973 

548 198 

513279 

930 912 

678 971 

682 727 

797 524 

1 749 592 

50 974 

5 952 177 


Ab 195? einsdüiGBlich der Hädien im Rurbeieinigiiugs* und beadileimlglen Eusammenlegungsverf ährend die weder 
zu einer Bereinigung noch zu einer vorläufigen Berei^gtmg von Gemeinden (Gemarkimgen^ Bauernschaften) geführt 
haben. 

einsdiließMdi Bremen (244 ha) 

») einschließlich Bremen (38 ha) 
einsdilieöUch Hamburg (71 ha) 
einachUeßheh Hamburg (19 ha) 

•) einsthließlith Bremen (65 ha) 


Tabelle 99 


Mittelaufwendungen für Flurbereinigung in der EundesrepubÜh Deutschland 

Millionen DM 


Gliederung 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Bundesmittel i , • 

277,2 

286,2 

351,1 

303,9 

287,6 

Gesamtaufwendungen (einsdiließlicii^ Bei- 
träge der Länder^ Zuschüsse Dritteri 
Eigenleistungen, Darlehen) 

752,0 

792,7 

820,4 

870,3 

785,4 


*) einsdüießlidi der Aufwendungen zur Fdrdening der von Natui aus benaditeüigten Gebiete und der Sonder- 
programm gebiete 
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Tabelle 100 


Förderung der langfristigen Verpachtung in der Flurbereinigung 
durdi Übernahme der Beitragsleistung 


Bundesland 

1972 

1973 

Geförderte 

Fälle 

Zahl 

Fläche 

ha 

Zuschüsse aus 
Bundesmitteln 
1000 DM 

Geförderte 

Fälle 

Zahl 

Fläche 

ha 

Zuschüsse aus 
Bundesmitteln 
1000 DM 

Schleswig-Holstein ... 

43 

657 

171 

31 

407 

45 

Niedersachsen ... 

90 

913 

659 

268 

1 170 

556 

Nordrhein-Westfalen 

179 

990 

473 

105 

677 

179 

Hessen 

188 

672 

522 

208 

768 

225 

Rheinland-Pfalz 

56 

210 

119 

50 

217 

49 

Baden-Württemberg . . 

396 

1 841 

1 281 

227 

1 206 

457 

Bayern 

1 192 

5 752 

3 842 

689 

3 391 

1 080 

Saarland 

2 

12 

4 

— 

— 

— 

Bundesrepublik 

2 146 

11047 

7 071 

1 578 

7 836 

2 591 


Tabelle 101 


Freiwilliger Landtausch in der Bundesrepublik Deutschland 


Kalenderjahr 

Bewilligte 
Anträge *) 
Zahl 

Getauschte 
Besitzstücke *) 
Zahl 

Getauschte 
Fläche *) 
ha 

Tausch- 
partner *) 
Zahl 

Zuschüsse aus 
Bundesmitteln 
1000 DM 

1960 

105 

650 

261 

287 

47 

1961 

402 

3 823 

1 682 

1566 

295 

1962 

645 

6 402 

2 027 

3 179 

422 

1963 

837 

8 982 

3 131 

3 747 

645 

1964 

619 

5 869 

2 489 

2910 

567 

1965 

761 

6 732 

2 914 

3 239 

805 

1966 

857 

8 630 

3 690 

3 710 

1 158 

1967 

1 104 

8 453 

4 460 

4 056 

1500 

1968 

1 117 

9 344 

4 976 

4 346 

1839 

1969 

1 112 

7 877 

4 441 

3 736 

2 035 

1970 

641 

4 449 

3 270 

2 136 

1 349 

1971 

607 

4 365 

2 433 

2 123 

1 490 

1972 

570 

4 128 

3 074 

2 082 

2 601 

1973 

456 

4 228 

4 320 

1762 

992 

insgesamt 

9 833 

83 932 

43 168 

38 879 

15 745 


Abgeschlossene Verfahren. 

*) Abgeschlossene und eingeleitete Verfahren. 
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Text 3 


Allgemeine Maßnahmen des Bundes für die Land- und Forstwirtschaft, 
soweit diese auch den Nebenerwerbslandwirten zugute kommen 


1. Einzelbetriebliche Maßnahmen 

1. Allgemeine Maßnahmen 

Q) Dieselkraftstoffverbilligung 

Zielsetzung; V eibilligung des von begünstigungs- 
fähigen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
beim Einsatz von Ackerschleppern, Arbeitsmaschi- 
nen, Motoren sowie Sonderfahrzeugen für die Aus- 
führung bestimmter Arbeiten verbrauchten Diesel- 
kraftstoffes. Auch Lohnunteraehmen und andere 
Dienstleistungsgewerbe können Dieselkraftsloffver- 
billigimg erhalten, soweit sie landwirtschaftliche 
Arbeiten in begünstigungsfähigen land- und forst- 
wirtschaftlichen Betrieben ausführen (Bimdesauf- 
gabe). 

b) Milchleistungsprüfung 

Zielsetzung: Eine freiwillige Maßnahme mit züchte- 
rischer Zielsetzung. Es werden indirekt — d. h. über 
die Milchkontrollverbände — alle der Milchlei- 
stungsprüfung angeschlossenen Betriebe entspre- 
chend ihrer Kuhzahl gefördert (Gemeinschaftsauf- 
gabe). 

c) Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, Mast- 
rinder- Mastlämmer 

Eine freiwillige Maßnahme mit produktionsorien- 
tierter Zielsetzung. Es werden indirekt — d. h. über 
die Kontrollringe — alle angeschlossenen landwirt- 
schaftlichen Betriebe gefördert (Gemeinschaftsauf- 
gabe). 

d) Steuerliche Maßnahmen 
Siehe hierzu Text 7 

e) Aufwertungsausgleich 

Zielsetzung: Ausgleich der Aufwertungsverluste der 
Landwirtschaft aufgrund der DM-Aufwertung 1969. 

Die Maßnahme umfaßt alle landwirtschaftlichen Be- 
triebe. Der Aufwertungsausgleich besteht seit 1. Ja- 
nuar 1974 lediglich noch in der Gewährung eines 
Teilausgleichs über die Mehrwertsteuer. Der Flä- 
chenausgleicb ist 1973 ausgelaufen. 

2. Förderung von Investitionen zur Verbesserung 
der Produktions- und Arbeitsbedingungen im 
Einzelbetrieb 

a) Rationalisierung von Betrieben durch Verbes- 
serung des Wohnteils mit Hilfe von Investitio- 
nen im arbeitswirtschaftlichen Bereich 

Zielsetzung: Verbesserung der arbeitswirtschaftli- 
chen Verhältnisse im Wohnteil, um die Tätigkeit der 

*) Maßnahmen, die nur von Nebenerwerbslandwirten 
in Anspruch genommen werden können, sind hier 
nicht aufgeführt; siehe dazu Textband Textziffer 302. 


Landfrau zu erleichtern, die Wohnverhältnisse ln der 
Landwirtschaft den allgemein üblichen Normen an- 
zupassen und um mittelbar eine Einkommensver- 
bessenmg zu ermöglichen. 

Leistung; Beihilfen von 23 Vo oder maximal 3450 DM 
bei einem beihilfefähigen Investitionsvolumen von 
15 000 DM (Gemeinschaftsaufgabe). 

b) Förderung waldbaulicher und sonstiger forst- 
licher Maßnahmen, z. ß. Wieder auf forstung von 
Grenzertragsböden, Verjüngung der Bestände, 
Schutzpflanzungen 

Zielsetzimg; Verbessenmg der Agrar-, Forst- und 
Landschaftsstruktur. Alle Landwirte können geför- 
dert werden (Gemeinschaftsaufgabe). 


3. Soziale Maßnahmen 

a) Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte 

Sicherimg im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit aller 
Landwirte, deren Unternehmen eine Existenzgrund- 
lage im Sinne des § l GAL bildet Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist für Nebenerwerbslandwirte auf 
Antrag Befreiung von der Mitgliedsdiaft möglich. 

Der Bund leistet einen Zuschuß m Höhe von 87,4 Vo 
der Altersgeldzahlimgen (1975: ca. 1,381 Mrd. DM). 

b) Landwirtschaftliche Unfallversicherung 

Zielsetzung: Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, Heilbehandlimg, Unfallrente an 
Verletzte imd Hinterbliebene, Rehabilitation. Ver- 
sicherungspflichtig ist jeder Unternehmer, der land- 
und forstwirtschaftlich genutzte Flächen bewirtschaf- 
tet Keine Befreiungsmöglichkeit. 

Der Bund leistet einen Zuschuß zur Beitragssenkung 
(1975; voraussichtlich 406,5 Millionen DM). 

c) Landwirtschaftliche Krankenversicherung 

Zielsetzung; Sicherung im Krankheitsfall für alle 
land- und forstwirtschaftlichen Unternehmer, die 
nicht anderweitig krankenversichenmgspflichtig 
sind. Nebenerwerbslandwirte sind nach den Vor- 
schriften der RVO bei den Allgemeinen Ortskran- 
kenkassen versichert. 

d) Landabgaberente 

Zielsetzung: Nur für hauptberufliche Landwirte, die 
in den letzten fünf Jahren vor Abgabe den Betrieb 
vorwiegend hauptberuflich bewirtschaftet haben. 
Die Landabgaberente soll ein Anreiz sein, den Be- 
trieb agrarstrukturverbessemd abzugeben, Neben- 
erwerbslandwirte, die erst vor kurzem vom Voll- 
auf den Nebenerwerb umgestellt haben, können 
jedoch von dieser Maßnahme Gebrauch machen. 
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e) Nachversicherung 

Zielsetzxmg: Sidierung des Alters. Nach dem Ren- 
tenreformgesetz hat jeder die Möglichkeit, sich in 
der Rentenversicherung nadizuversidiem, und zwar 
ab 1. Januar 1956. 

f) Nach-Entrichtungszuschuß 

Zielsetzung: Sicherung des Alters für Landwirte, die 
den Beruf wechseln und versidieningspflichtig in der 
Rentenversidienmg werden. Nebenerwerbslandwirte 
können an dieser Maßnahme teilnehmen. Seit dem 

1. Januar 1974 kann das Unternehmen weiterbewirt- 
schaftet werden, wenn endgültige Befreiimg von der 
Altershilfe für Landwirte beantragt und bewilligt 
worden ist. 


4. Ausglelchszulage in benachteiligten Gebieten 

In diesen Gebieten können auch Nebenerwerbs- 
landwirte ab einer Betriebsgröße von 3 ha LF zum 
Ausgleich ständiger natürlicher Nachteile eine Aus- 
gleichszulage erhalten (Inkrafttreten ab 1. Oktober 
1974, Geroeinschaftsaufgabe ,* vgl. auch Textband, 
Textziffer 287). 


n. Markt- and preispolitische Maßnahmen 

1. EWG-Verordnungen für agrarische Erzeugnisse 
einschließlich Intensivkulturen 

Diese EWG-Verordnungen umfassen alle Landwirte. 
Schaffung von gemeinsamen Marklordmmgen, 
Marktorganisationen, Qualitätsnonnen. Preisrege- 
lungen den jeweiligen Erzeugnissen entsprechend. 

2. Absatzfördening 

Zielsetzung: Werbung und Absatzförderung für alle 
landwirtschaftlichen Produkte, einschließlich Obst, 
Gemüse, Tabak usw. durch die CMAj im Bereich der 
Fischwirtsdiaft: — FIMA (FischwLrtschaftliches 
Marketing Institut e. V.), in der Weinwirtschaft: 
Stabilisierungsfonds für Wein. 

3. Marktstrukturverbesserung 

a) durch Marktstrukturgesetz 

Zielsetzung: Förderung von Erzeugergemeinschaften 
und deren Vereinigung sowie von Unternehmen, die 
mit Erzeugergemeinschaften langfristige Lieferver- 
bindungen eingehen. Für alle Landwirte, die sich an 
Erzeugergemeinschaften beteiligten (Gemeinschafts- 
aufgabe). 

b) Erzeugerorganisationen gemäß EWG-Verord- 
nung 1035172, früher Verordnung t59/66/EWG 

Für alle Landwirte. 

c) Erzeugerorganisation für Fischwirtschaft gemäß 
der Verordnung 2142l70fEWG 

Für alle Landwirte. 


d) Erzeugergemeinschaft für Hopfen gemäß der 
Verordnung 1696I71IEWG 

Für alle Landwirte. 

e) Förderungsmaßnahmen nach den Grundsätzen 
für die Verbesserung der Marktstruktur 

Danmter fallen: 

— Verbesserung der Molkereistruktur, 

— Verbesserxmg der Struktur von Zuckerfabriken, 

— Verbesserung der Schlachthofstrukttir, 

— Investitionshilfen bei Vermarktungseinrichtun- 
gen für 

= Obst, Gemüse. 

= Blumen. Zierpflanzen, 

— Investitionen im Bereich der Be- und Verarbei- 
tung von Kartoffeln. 

Zielsetzimg: Verbesserxmg der Effizienz in der Ver- 
marktung und damit Verbesserung der Wettbe- 
werbsstellimg der deutschen Agrarwirtschaft (eine 
indirekte Förderung für alle Landwirte) (Gemein- 
schaftsaufgabe). 

4. Prämienregelung für die Umstellung von Milch- 
kuhbeständen auf Bestände zur Flelscherzeugung 
— VO 1353/73/EWG 

Zielsetzimg: Durch die Maßnahme soll die Rind- 
fleischerzeugung angeregt und gleichzeitig die Milch- 
erzeugimg gedrosselt werden. Die Maßnahme kann 
von allen Landwirten, die bestimmte Voraussetzim- 
gen erfüllen, in Anspruch genommen werden (seit 
1. Oktober 1973 in Kraft — Befristimg bis Ende 1974 

— Gemeinschaftsaufgabe). 


m. Ausbildung und Beratung 

1. Arbeitsförderungsgesetz (AFG) vom 25. Juni 1969 

Individuelle Fördenmg wird für die berufliche Um- 
schulung gewährt (in Kraft getreten am 1. Juli 1969). 

2. Zentrale Informations- und Lehrveranstaltungen 
des Bimdes zu Fragen der Agrarpolitik 

Gefördert werden bundeszentrale Informationsver- 
anstaltxmgen mit agrar-, emährungs- und forstpoli- 
tischer Zielsetzxmg, die nichtstaatüche, bxmdeszen- 
trale Organisationen für Fühnmgskräfte xmd Multi- 
plikatoren durchführen. Diese Veranstaltimgen die- 
nen somit indirekt der beruflichen Information aller 
in der Landwirtschaft tätigen Personen. Eine Förde- 
nmg setzt eine angemessene Eigenbeteiligxmg der 
Veranstalter bzw. Teilnehmer voraus. 

3« Zentrale Lehrgänge des Bundes für die Ausbil- 
dung und Fortbildung von Maschlneniing-Ge- 
schäftsführem 

Zielsetzung: Fördenmg des überbetrieblichen Ma- 
schineneinsatzes in allen landwirtschaftlichen Be- 
trieben. 
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4. Sonstige MaBnahmen 

Zielsetzung: Nebenerwerbslandwirten steht in vol- 
lem Umfang auch die allgemeine Wirtschaftsbera- 
tung (Zuständigkeit: Bundesländer) zur Verfügung. 
Außerdem können die Familien von Nebenerwerbs- 
landwirten auch an den Maßnahmen nach dem Ar- 
beitsförderungsgesetz und dem Bundesausbildungs- 
fördeningsgesetz für ihre außerlandwirtschaftliche 
Berufstätigkeit partizipieren. 


IV. Überbetriebliche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 

1. Agrarstrukturelle Vorplanung 

Zielsetzung: Die Maßnahme richtet sich an alle land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebe in deren Wechsel- 
beziehungen zur Gesamtwirtschaft einer bestimmten 
Region (Gemeinschaftsaufgabe). 

2. Flurbereinigung 

— Flurbereinigimgsverfahren, 

— Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren. 

Zielsetzung: Die Maßnahme dient der Verbesserung 
der Lebens Verhältnisse im ländlichen Raum. Sie um- 
faßt ohne Unterschied alle land- und forstwirtschaft- 
lichen Betriebe (Gemeinschaftsaufgabe). 

3. Förderung der langfristigen Verpachtung durch 
Übernahme der Beitragsleistung in der Flurberei- 
nigung 

Zielsetzung: Die Maßnahme dient der Mobilisierung 
der landwirtschaftlichen Fläche zur Erreichung einer 
im Einzelfall optimalen Betriebsgrößenstruktur (Auf- 
und Abstockung der Betriebe). Deshalb keine Unter- 
schiede zwischen Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbe- 
trieben (Gemeinschaftsaufgabe). 

4. Förderung der langfristigen Verpachtung durch 
Prämien 

Zielsetzung: Die Maßnahme dient der Mobilisie- 
der landwirtschaftlichen Fläche zur Erreichung einer 
im Einzelfall optimalen Betriebsgrößenstruktur (Auf- 
und Abstockung der Betriebe). Der Begünstigte muß 
GAL-Landwirt sein und seine Betriebsfläche darf 
höchstens das Fünffache der Mindestgrenze nach 
dem GAL betragen bzw. der Betriebe darf trotz sei- 
ner Größe nicht entwicklungsfähig sein (Gemein- 
schaftsaufgabe). 

5. Förderung des freiwilligen Landtausches 

Zielsetzung: Die Maßnahme dient der Mobilisie- 
nmg der landwirtschaftlichen Fläche zur Erreichung 
einer im Einzelfall optimalen Betriebsgrößenstruktur 


(Auf- imd Abstockung der Betriebe) (Gemeinschafts- 
aufgabe). 

6. Wasserwirtschaft 

— Landwirtschaftlicher Wasserbau, 

— Trink wasserversorgimg in ländlichen Gemein- 
den, 

^ Abwasserbehandlung in ländlichen Gemeinden. 

Zielsetzung: Die Maßnahme dient der Erschließung 
des ländlichen Raumes und der Verbesserung der 
Produktionsbedingimgen ln der Landwirtschaft 
Keine Unterschiede zwischen Voll-, Zu- und Neben- 
erwerbsbetrieben (Gemeinschaftsaufgabe) . 

7. Wirtschaftswegebau 

(Land- und forstwirtschaftliche Wege) 

Zielsetzung: Die Maßnahme dient ün Rahmen der 
Strukturmaßnahmen der Bewirtschaftung der land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen zui Verbessenmg 
der Wettbewerbsfähigkeit aller Betriebe (Gemein- 
schaftsaufgabe). 

8. Küstenschutz 

Zielsetzung: Die Maßnahme dient dem Schutz von 
1 Million ha landwirtschaftlicher Nutzflächen hinter 
den Deichen an den Küsten sowie an den fließenden 
oberirdischen Gewässern im Tidegebiet, gegen 
Sturmfluten des Meeres. Keine Unterschiede zwi- 
schen Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben (Ge- 
meinschaftsaufgabe) . 

9. Förderung forstwirtschaftlicher Zusammen- 
schlüsse 

Zielsetzung: Die Maßnahme dient der Verbesserung 
der Bewirtsdiaftung der Waldflächen imd der zur 
Aufforstung bestimmten Grundstücke, insbesondere 
durdi Überwindung der durch geringe Flächengröße 
ungünstigen Flächengestalt (Besitzzersplittertmg, 
Gemengelage, unzureichenden Waldaufschluß u. a. 
bestehenden Strukturmängel), 

Diese Maßnahme umfaßt alle Landwirte, insbeson- 
dere die kleinen Forstbetriebe. Der Zusammenschluß 
muß eine juristische Person des privaten oder des 
öffentlichen Rechts sein (Gemeinschaftsaufgabe). 


V. Sonstige Maßnahmen 

Nebenerwerbslandwirlen und ihren Familien stehen 
im übrigen bei Erfüllung der entsprechenden Vor- 
aussetzungen auch die Fördenmgsmaßnahmen des 
Bundes und der Länder, die nicht an die landwirt- 
schaftliche Berufstätigkeit (z. B. Wohngeldgesetz, 
Bundessozialhilfegesetz, Kindergeldgesetz) gebun- 
den sind, zur Verfügung. 
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Text 4 


Ergebnisse und Folgerungen aus den Modelivorhaben 
Nebenerwerbslandwirtschaften 


1 • Vorbemerkungen 

Aus den bisherigen Erfahrungen, die bei der Aus- 
wahl und Betreuung der Modellbelriebe gemacht 
wurden, können folgende Punkte besonders hervor- 
gehoben werden: 

— Die Auswahl geeigneter Betriebe bzw. Land- 
wirte für die Modelldurchführung bereitete grö- 
ßere Schwierigkeiten, als von allen Beteilig- 
ten zunächst angenommen worden war. Da 
die Nebenerwerbslandwirte noch weitgehend 
in den Kategorien der landwirtschaftlichen 
Haupterwerbstätigkeit denken und somit ihren 
Betrieb in den überlieferten Organisationsfor- 
men weiterbewirtschaften, war eine zeitrau- 
bende Überzeugungsarbeit erforderlich, um die 
Landwirte für entsprechende Anpassungsmaß- 
nahmen zu gewinnen. 

— Die vorgesehenen extensiven Produktionsformen 
(Koppelschafthaltung, Mutterkuhhaltung mit 
Fäisenvomutzung) sind in Nebenerwerbsbetrie- 
ben noch wenig bekannt. Es liegen auch noch 
keine ausreichenden Erfahrungen der Praxis 
vor. Infolgedessen müssen über diese arbeits- 
extensiven Haltungsformen mit ihren vielfäl- 
tigen Variationsmöglichkeiten Unterlagen ge- 
sammelt werden. 

— Die in den Modellvorhaben ausgewählten ar- 
beitsextensiven Formen der Tierhaltung benöti- 
gen zwar einen geringeren Arbeitsaufwand je 
GVE, verringern jedoch gleichzeitig auch das 
landwirtschaftliche Einkommen je GVE. 

Der Bund und die an den Modellvorhaben beteilig- 
ten Länder gewähren deshalb für die Bereitschaft 
der Betriebsleiter zur Durchführung der modell- 
haften Erprobungsmaßnahmen in ihren Betrieben 
und zur Übernahme eines entsprechenden Risikos 
bei diesen «Vorhaben** entsprechende Finanzie- 
rungshilfen. Diese werden u. a. für die Durchfüh- 
rung von baulichen Veränderungen in Wirtschafts- 
gebäuden gewährt. Insgesamt konnten 1974 hierfür 
Bundesmittel in Höhe von 473 088 DM bereitgestellt 
werden. 

2. Mit Mitteln des Bundes und der Länder geför- 
derte Modellvorhaben im Bereich der neben- 
beruflichen Landbewirtschaftung 

Die bereits 1973 eingeleiteten und im Agrarbericht 
1974 (Materialband S. 241) dargestellten Modell Vor- 
haben wurden um folgende Teilprojekte bzw. Mo- 
dellvorhaben im Jahr 1974 ergänzt: 


Färsenmast mit Vornulzung 

In zwei hessischen Nebenerwerbsbetrieben unter- 
schiedlicher Ausgangssituation soll aus Gründen 
einer arbeitswirtschaftlichen Ersparnis von der 
Milchviehhaltung auf Färsenmast mit Vomutzung 
umgestellt werden. Die arbeitswirtschaftlichen Aus- 
wirkungen der geplanten Umstellimg und der Auf- 
stockung des Viehbestandes sowie die sich erge- 
benden einkommensmäßigen Auswirkungen der 
Färsenmast mit Vomutzung sollen am Modell ge- 
prüft und die Chancen für eine längerfristige neben- 
bemfliche Landbewirtschaftung dieser Art ermittelt 
werden. 

Koppelsdiafhaltung 

Für Vergleichsrechnungen im Rahmen der gesamten 
Modellvorhaben wurde ein weiterer Nebenerwerbs- 
betrieb mit Koppelschafhaltung in Hessen ausge- 
wählt, der sich bereits vor eingen Jahren für diese 
extensive Betriebsorganisation entschieden hatte. 

Nach den ersten Erfahrungen in der Schafhaltung 
ist beabsichtigt, die Schafhaltung in diesem Be- 
trieb auf eine breitere Basis zu stellen. Mit diesem 
Modellvorhaben soll eine Überprüfung der arbeits- 
wirtschaftlichen Auswirkungen einer Flächen- und 
Tierbestandsaufstockung erfolgen. 

ln Schleswig-Holstein wurde ein Modellvorhaben 
eingeleitel, mit dem geklärt werden soll, ob 

— durch Schafhaltung im Nebenerwerb eine Land- 
bewirtschaftung auf den den Deichen vorgela- 
gerten Flächen aufrechterhalten und 

— ein angemessener Ertrag erzielt werden kann. 

Es sollen dabei die Möglichkeiten der extensiven 
Landbewirtschaftung in den Niederungsgebieten der 
Küsten und im Bereich der Inseln und Halligen ge- 
prüft werden. 

Modellredinungen 

Anhand der Ergebnisse von Erhebungen in ausge- 
wählten Betrieben in drei Beispielsregionen in 
Bayern werden Modellrechnungen für neue Formen 
der Landbewirtschaftung im Nebenberuf durchge- 
führt. Dabei sollen anhand der Ist-Situation in den 
Betrieben und deren Entwicklungstendenzen Mo- 
delle für bestimmte Betriebstypen (wachstumsfä- 
hige, stagnierende, schrumpfende Nebenerwerbs- 
betriebe) entwickelt und entsprechende Maßnah- 
menvorschläge abgeleitet werden. 

Weitere Modellvorhaben werden noch in anderen 
Bundesländern vorbereitet werden. 
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T a b e n e 102 


Investitionen fOr wasserwirtsdiaftiiche und kulturkauledinisdie Maßnahmen 
im ländlidien Raum in der Bundesrepublik Deutschland 

Millionen DM 


Gliedörujig 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Maßnahmen zur Beseitigung 
natxirgegebener Nachteile 

L Entwässerung durch offene 
Gräben * . . 

187 

159 

153 

168 

189 

202 

200 

202 

196 

170 

2* Dränung - 

97 

98 

92 

9ö 

124 

107 

103 

115 

94 

87 

3. Landbautedmisdte 

Maßnahmen, Ödland- und 
Moorersdiließung , 

32 

40 

40 

33 

28 

37 

31 

31 

34 

45 

4> Bewässerung einsdhließlidh 
landwirtsdiaftlicher 
Abwasserverwertung . • , , 

9 

16 

10 

8 

13 

10 

15 

17 

13 

15 

5. Sonstige wasserwirtsdiaft- 
liehe und kullurbautech“ 
nische Arbeiten 

52 

59 

69 

92 

80 

84 

100 

112 

95 

98 

Summe 1 * bis 5* 

377 

372 

364 

397 

434 

440 

449 

477 

432 

415 

Wasserahflußausgleichende und 
Schutzmaßnahmen 

6, WUdbadiverbauung 

14 

13 

13 

13 

19 

17 

l? 

20 

22 

22 

7. Talspenen und Rüdthalte- 
becken 

103 

88 

84 

73 

75 

69 

90 

95 

125 

148 

8. Flußregelung 

153 

168 

194 

189 

201 

222 

259 

244 

266 

244 

9. Eindeidiung im Binnenlaiid 

28 

24 

24 

16 

19 

20 

23 

19 

13 

29 

10. Küstensdiutz 

218 

210 

184 

228 

205 

190 

204 

223 

186 

212 

Summe 6. bis 10 

516 

503 

499 

519 

519 

518 

593 

601 

617 

655 

llr Trinkwasserversorgung 
ländlicher Gemeinden . , . . 

662 

781 

679 

648 

615 

558 

638 

688 

712 

658 

12, Kanalisationen und Klär- 
anlagen in ländlichen Ge- 
meinden 

922 

1 009 

945 

954 

735 

778 

873 

914 

997 

1 088 

13* Land- und forstwirtschaft- 
lldier Wegebau 

684 

640 

573 

429 

570 

542 

566 

644 

591 

644 

(befestigt und unbefestigt) 

14, Unterhaltung von Hoch- 
wassersdiutzaiüagen , , , , 



— 

— 


— 

— 

— 

143 

164 

152 

Summe 1 . bis !4. 

3 161 

3 305 

3 060 

2 947 

2 873 

2 836 

3 113 

3 467 

3513 

3 612 
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Tabelle 103 


Bundesmittel für wasserwlrtschaltlldie und kulturbautedmisdie Maßnahmen 

im Binnenland 

Millionen DM 


Land 

1065 

1966 

1967*) 

1968*) 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 ' 

1974 

Baden* 

Württemberg . 

16,454 

17,449 

14,222 

18,71 

11,200 

11,480 

13,576 

21,800 

43,249 

31,980 

Bayern 

27,900 

21,000 

23,370 

37.790 

18,250 

22,420 

21,300 

41,050 

48,562 

41,850 

Bremen 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,014 

0,205 

0,364 

Hamburg 

— 

0,100 

0,620 

0,886 

1,277 

0,700 

0,500 

0,200 

2,089 

5,554 

Hessen 

11,315 

9,773 

9,068 

12,990 

7,739 

10,970 

11,835 

13,861 

41,878 

31,425 

Niedersadisen , . 

23,190 

18,495 

14,855 

20,030 

12,550 

19,698 

15,536 

24,800 

88,028 

77,534 

Nordrhein- 
Westfalen . * . . 

17,500 

14,400 

13,534 

15,006 

10,140 

11,250 

10,900 

18,400 

46,109 

29,022 

Rheinland*Pfal 2 . 

5,902 

4,951 

6,154 

7,726 

5.360 

10,227 

9,610 

13,300 

33,647 

28,380 

Saarland 

1,100 

0,850 

0,550 

0,500 

0,400 

0,500 

0,310 

1,150 

2,934 

3,161 

Schleswig* 
Holstein . . 

6,800 

3,712 

2,826 

8,991 

2,270 

2,180 

2,392 

4,912 

36,580 

35,853 

insgesamt . . , 

110,161 

90,730 

85,199 

122,694 

69,186 

89,425 

85,959 

139,48? 

343,281 

285,123 


Die Bundesmittel für die von Natur benaclitelligteii Gebiete sind in diesen Beträgen enthalten. 

Ab iO?3 sind die Mittelbetrage der Bundesaateil des Jeweiligen Rahmenplanes der Gemeinschaftsaufgabe .Ver- 
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"^ einschHeSlidi der bis 1072 besonders aus gewiesenen An- 
sätze für die Regionalprogramme. 
einsdiließlidi TI. Investflionsbaushalt 
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Tabelle 104 


Bundesmittel für den Küstenschutz 
MiUionen DM 


Haushaltsjahr 

Bremen 

Hamburg 

Nieder Sachsen 

Schleswig- 

Holstein 

zusammen 

1965 

4,185 

38,595 

55,335 

38,130 

136,245 

1966 

4,500 

41,500 

59,500 

36,000 

141,500 

1967^) 

4,500 

30,000 

71,650 

49,090 

155,240 

1968 

4,500 

30,000 

67,900 

50,000 

152,400 

1969 

4,500 

23,000 

47,500 

47,000 

122,000 

1970*) 

4,100 

19,000 

57,500 

44,400 

125,000 

1971«) 

6,800 

17,500 

58,500 

44,200 

127,000 

1972 

4,500 

8,000 

63,100 

55,400 

131,000 

1973 

5.266 

7,629 

66,958 

42,759 

122,612 

1974 

4,666 

10,290 

64,988 

48,650 

128,594 

insgesamt . . • 

47,517 

225,514 

612,931 

455,629 

1 341,591 


einschließlich 24,0 und 3,89 Millionen DM aus den Investitionsprogranunen 
*) davon 10,0 Millionen DM aus Kap. 10 03 
•) davon 7,0 Millionen DM aus Kap, 10 03 

Ab 1973 sind die Mittelbetrßge der Bundesanteil des jeweiligen Rahmenplanes der Gemelnsdialtsaufgabe •Ver- 
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes*, 
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Tabelle 105 


Bundesmittel für den land- und forstwirtschaftlichen Wegebau 

Millionen DM 


Land 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

Baden-Württem- 
berg 

17,722 

16,920 

7,336 

9,410 

7,152 

6,055 

8,815 

9,520 

20 176 

19.980 

Bayern 

30,400 

31,500 

3,409 

16,637 

13,836 

16,444 

20,196 

20,%3 

16,688 

17,400 

Bremen 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,114 

0,038 

Hamburg 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Hessen 

8,300 

6,900 

2,322 

4,157 

3,198 

5,885 

3,383 

3,380 

5,445 

7 200 

Niedersachsen . , 

17,000 

12,751 

6,449 

7,626 

5,422 

6,026 

6,735 

6,340 

5,909 

6,967 

Nordrhein- 
Westfalen .... 

24,450 

18,000 

6,578 

9,140 

7,013 

5,892 

6,940 

6,503 

8 476 

9,180 

Rheinland-Pfalz , 

8,613 

7,271 

4,721 

6,710 

4,768 

3,800 

4,421 

5,100 

3,577 

4,260 

Saarland 

1,300 

0,875 

0,564 

0,550 

0,371 

0,368 

0,470 

0,496 

0,593 

0,780 

Schleswig- 
Holstein ..... 

6,000 

4,663 

1,901 

2,685 

2,155 

1,350 

1,492 

1,347 

5,460 

6,570 

insgesamt . . . 

113,785 

98,880 

43,280 

56.915 

43,915 

45,820 

52,452 

53,649 

66,438 

72,375 


Die Bundesmittel für die von Natur benachteiligten Gebiete sind in diesen Beträgen enthalten. 

Ab 1973 sind die Mittelbeträge der BundesanteJl des jeweiligen Rahmenplanes der Gemelnsdioftsaufgabe «Ver- 
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes*. 
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Text 5 


Veränderungen im Angebot des Nebenbetriebes ^Uriaub auf dem Bauernhof“ 
und Probieme bei der Zusammenarbeit mit der Fremdenverkehrswirtschaft 


Das Hauptziel des Forschungsvorhabens bestand 
darin, festzustellen, welches Angebot die Landwirte 
ihren Gästen bereitstellen und wie es sich im Zeit- 
ablauf geändert hat oder noch ändern wird und 
welche Motive dafür verantwortlich sind. Es sollte 
weiterhin untersucht werden, welche Zusammen- 
arbeit zwischen Landwirten, die Urlaubsquartiere 
bereitstellen, und der übrigen gewerblichen Frem- 
denverkehrswirtschaft besteht. 

Die durchschnittliche Betriebsgröße der landwirt- 
schaftlichen Betriebe mit Gästebehergung beträgt 
22 ha LF, die der Betriebe, die diesen Betriebszweig 
wieder aufgegeben haben, 36 ha LF. Der Grünland- 
anteil der nUrlaubshöfe" liegt überwiegend bei 
20 bis 60 ‘^/o. 74 Vo der Betriebe haben eigenen Wald. 
Auf 98 ®/o der Betriebe werden Tiere gehalten, vor 
allem Rinder (85,7 ®/o), Schweine (83,5 Vo) und Ge- 
flügel (71,4 Vo). 

97,6 ®/o der Landwirte mit Gästebeherbergung bie- 
ten weniger als 9 Zimmer und 74,6 ®/o weniger als 
5 Zimmer an. 77,8 ®/o der Landwirte vermieten we- 
niger als 10 Betten und 47,1 ®/o weniger als 7 Betten. 
Der gebotene Standard der sanitären Einrichtungen 
kann als gut bezeichnet werden, so beträgt z. B. das 
Angebot an Zimmern mit fließend warm und kalt 
Wasser und Etagenbad oder -dusche 84 ®/o aller An- 
gebote. 


Ergebnisse einer Untersuchung der Agrarsozialen Ge- 
sellschaft e. V., Göttingen, Im Auftrag des Bundes- 
ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Göttingen 1974 


Die Mehrzahl der Betriebe bietet ihren Gästen 
Übernachtung mit Frühstück an (51,6 ^/o), ein Teil 
ist im Angebot variabel (19,7 ®/o) und richtet sich 
ganz nach den Wünschen der Gäste und nur wenige 
bieten ihren Gästen Vollpension (14,2®/o) an. In sehr 
vielen Fällen berichten die Befragten, daß sie früher 
Vollpension angeboten hätten, aber aus arbeitswirt- 
schaftlichen Gründen davon abgegangen seien, 
auch wollten viele Gäste lieber ungebunden sein. 
82 ®/ü der Bäuerinnen, die Gästebeherbergung betrei- 
ben, bieten weitere Dienstleistungen oder Freizeit- 
aktivitäten an. Dies reicht vom Verkauf von Ge- 
tränken und eigenen Produkten über die Bereitstel- 
lung von Kinderspielplätzen und Partyräumen bis 
zum Reitangebot. 

Rund 31 ®/o der Landwirte veränderten seit 1970 
ihr Angebot und zwar erweiterten es 61 ®/o von die- 
sen, 14,3 ®/o verringerten ihre übemachtungskapazi- 
tät und 11 veränderten ihr Verpflegimgsangebot. 

Als Gründe für diese Veränderungen wurden be- 
sonders häufig die bisherige gute Nachfrage und/ 
oder verringerter Eigenbedarf an Räumen genannt, 
überhaupt sind persönlich-familiäre Gründe die 
Hauptursachen für Angebots Veränderungen bei der 
Gästebeherbergung durch Landwirte. 

Etwa 65 ®/o der befragten Bäuerinnen wollen in den 
nächsten Jahren ihr Angebot nicht verändern. 
13,1 ®/o wollen es erweitern und nur 2,1 ®/o es verin- 
gem, die übrigen 20 Vo sind sich über ihre Absich- 
ten noch nicht im klaren. Die geplanten Verände- 
rungen beziehen sich überwiegend auf eine Erwei- 
terung der Beherbergungskapazität. 


Text 6 


Gründe für die Aufnahme des Nebenbetriebes „Uriaub auf dem BauernhoP* 


Finanzielle Gründe 37 ®/u 

— weil Landwirtschaft allein nicht aus- 
reicht — Umstrukliurierung der Landwirtschaft 

Frei verfügbarer Wohnraum 34 Vo 


— Kinder aus dem Haus, Ableben der Eltern, 
Auszug von Familienmitgliedern — 

Beispiel von Nachbarn und Verwandten .... 17 Vo 


Initiative der Urlauber 10*/o 

Beratung 9 ®/o 


— Bauernverband, Verkehrsverein, Landwirt- 
schaftsamt — 


Vermietung seit Generationen - 7 ®/o 

Wunsch nach Abwechslung, Gesellschaft imd 

Kontakt 5 Vo 

— nur Frauen — 

Zuschüsse vom Staat 3 ®/o 


Ergebnisse einer Untersuchung im Studienkreis für 
Tourismus e. V., Starnberg, durchgeführt von M. Röd- 
ling, Motivforschung imd Absalzberatung München, 
Starnberg 1974, im Auftrag des BML 
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Text? 


Steuerliche Maßnahmen zugunsten der Landwirtschaft 


§ 13 a Binkömmensleueigesetz 

Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirt- 
sdiaft nadi Durdisdinittsälzen. 

Zielsetzung: Vereinfadite GewinnennitÜung der 
niditbuchfühTungspflidhtigen Land- und Forstwirte 
nach DurdisdinitLsätzen — für kleinere und mittlere 
Betriebsgrößen. 

Sachstand: Nicht befristet 
# 7 e E/nkoinmensfeuergesefz 

Bewertungsfreiheu für Lagerhäuser und landwirt- 
schaftliche Betriebsgebäude bei Vertriebenen, Flücht- 
lingen und Verfolgten. 

Zielsetzung: Förderung der Eingliederung von Ver- 
triebenen, Flüchtlingen und Verfolgten — für alle 
Betriebsgrößen. 

Sadistand; Nicht befristet 
J 13 Binkömmensteuetgesetz 

Steuerfreibetrag für Einkünfte aus Land- und Forst- 
wirtschaft von 1 20Ö DM bei Ledigen und 2 400 DM 
bei Verheirateten. 

Zielsetzung: Steuerliche Hilfe zur Eingliederung der 
Landwirtschaft in die EG — für alle Betriebsgrößen. 
Stand; Befristung auf 1976 — Verlängerung beab- 
sichtigt 

§ 14ü Einkommensteuergesetz 

Steuerfreibetrag bis zu 60 000 DM für Gewinne aus 
der Veräußerung bestimmter land- und forstwirt- 
schaftJidier Betriebe im ganzen und einzelner 
Grundstücke. Der Freibetrag für die Veräußerung 
einzelner Grundstücke wird nur bei einem Einkom- 
men unter 24 000 DM (Verheiratete 48 000 DM) ge- 
währt. 

Zielsetzung: Forderung der landwirtschaftlichen 
Strukturverbesserung und Erleichterung bei Schul- 
dentilgung und Erbabfindung — vorwiegend für 
kleine und mittlere Betriebsgrößen. 

Stand: Befristung auf 1976 — Verlängerung beab- 
sichtigt 

§§ 76 bis 78 Binkommensteuer- 

DuidifühTUngsverordnang 

Abschreibung svergünstigringen für Investitionen in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. 


Zielsetzung: Steuerliche Hilfe zur Rationaljsienmg 
und Modernisierung von Betrieben — für alle Be- 
triebsgrößen. 

Sachstand: Befristung auf 1976/77 — Verlängerung 
beabsichtigt. 

Sfeuerbe/reJungen bzw. sfeueriiche Freibeträge für 
fand- und forsiwirtsdialtUehe Kooperationen 

§ 3 Abs, 1 Nr. 7 und § 7 Vemögensteuergesetz, 

§ 4 Abs, l Nr. 11 und § 19d Körperschaftsteuerge- 
setz, 

§ 3 Nr. 8 und 14 Gewerbesteuergesetz. 

Zielsetzung: Beseitigung der steuerlichen Hemm- 
nisse bei der Bildung von land- und forstwirtsdtaft- 
llcheii Kooperationen, 

Sadistand: Nicht befristet. 

§ 24 Umsatzsteuergesetz in Verbindung mit 
Arfikel 4 Auiwertungsausgleichsgesetz 

Gewährung eines Kürzungsanspruchs von 3 v. H 
des umsatzsteuerlichen Entgelts für Landwirte, 

Zielsetzung: Ausgleich der Einkommensverluste der 
Landwirtschaft infolge der DM-Aufwertung von 
1969, 

Sachstand; Nicht befristet (Überprüfung durch den 
Rat der EG nach Ablauf des Jahres 1974 vorgc^sehen) . 

^ 4 Nr, 9 Versidierungsteuergesetz 

Steuerbefreiung für Viehversicherungen, bei denen 
die Versicherungssumme 7 500 DM nicht übersteigt. 
Ziebetzung; Begünstigung der Viehhaltung in klei- 
neren Betrieben. 

Sadistand; Nicht befristet. 

§ 2 Nr, 6 Kraft fahizeugsleuergeseiz 

Steuerbefreiung für Zugmaschinen, Sonderfahrzeuge 
und Anhängen 

Zielsetzung: Förderung der Motorisierung und Ra- 
tionalisierung der Land- und Forstwirtschaft, 

Sachstand; Nicht befristet. 

§§ 51 und 51 a Sewertungsgesetz 1965 

Steuerliche Abgrenzung zwischen Landwirtschaft 
und Gewerbe im Bereich der Tierhaltung. 

Zielsetzung: Schutz der tierischen Veredelungswirl- 
schaft in bäuerlichen Familienbetrieben* 

Sachstand: Nicht befristet. 
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Tabelle 106 


Index der Erzeugerpreise für Rohholz aus Slaatsforsten 
Forstwirlsdiallsjahr 1962 “ 100 


Sorte 

Fors twi r ts diafls j ah r 

1966 

1966 

1967 

1968 

1969 T 

1970 n 

1971 •) 

1972 

1873*) 

1974 »1 

a 1 

h 

Stammholz zusammen * , . > . r - - 

95,0 

95.8 

81,7 

75,6 

77,5 

87,1 

98,5 

100.4 

98,3 

103,1 

123,2 

Eiche B 

99,1 

100,8 

92,9 

90,3 

92,8 

102,1 

110,0 

104.1 

110,1 

135,6 

194,3 

Rotbudie A 

95,1 

98,4 

95,0 

86,8 

88,9 

93,5 

97,3 

101,6 

101.3 

104,7 

119,9 

Rotbudie B * 

93,4 

96,2 

91,4 

85,0 

87,1 

91,5 

98,1 

99,6 

97.8 

97,6 

116,3 

Fidite/Tanne B 

93,9 

94,5 

77,2 

70,0 

71,8 

83,1 

96,4 

100,1 

97.5 

100,3 

117,0 

Kiefer B 

98,4 

97,8 

86,8 

83,7 

85,9 

92,4 

101,5 

99.8 

95,1 

100,3 

114,1 

Grubenholz zusammen 

91,1 

89,4 

76,8 

67,9 

69,6 

76.3 

92,7 

92.9 

83,2 

83,0 

95,7 

Fidite/Taime 

89.4 

87,3 

76,0 

67,4 

69,1 

76,2 

92,1 

91,9 

81.2 

82,3 

96,8 

Kiefer 

93,2 

91,9 

77,8 

68,4 

70,2 

76,5 

93,4 

94,2 

85,5 

83,9 

94,4 

Faserholz zusammen 

93,8 

94,7 

85,1 

76,6 

78,5 

85,3 

102,6 

106.9 

99.4 

93,6 

107,4 

Rotbudie 

!09,4 

111,8 

102,6 

99,0 

101,6 

111,1 

138,2 

147,0 

143.6 

131,7 

148,8 

Fidite/Tanne 

87,8 

88,2 

78,4 

68,0 

69,7 

75,4 

88,4 

91,5 

82,4 

79,0 

91,5 

Brennholz zusammen 

102,7 

102,0 

99,9 

100,0 

102,7 

105,2 

117,2 

114,0 

115.8 

111,3 

128,4 

Laubbrennholz 

102,2 

101,2 

99,6 

100,4 

103,2 

106,0 

119,9 

114,6 

117.3 

110,4 

129,7 

Nadelbrennholz . * 

105,0 

105,3 

101,3 

98,1 

100,8 

101,6 

105,5 

111.5 

109.2 

115,3 

123.0 

Rohholz insgesamt 

95,3 

95,8 

83,0 

77,1 

79,0 

87,8 

99,9 

101,6 

99.0 

102,0 

121,0 


a = ohne, b ^ einschlleßlidi Mehrwertsteuer 

*) ohne Mehrwertsteuer Quellei Stalistisdies BündesamU BML 


Tabelle 107 


Index der £ill^uhrprei$e bei der Einfuhr von Rohholz 

1962 = 100 


Sorte 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

LaubstammhoLz aus Europa 

110,9 

119,7 

125,4 

133,4 

133.8 

134,1 

Laubstammholz aus Afrika 

108,8 

117,1 

113,3 

116,2 

120.6 

161,4 

Laubstammholz aus Amerika und 







Asien 

125,9 

125.1 

123,0 

123,6 

125.1 

143,2 

Nadelstanunholz aus Europa . , • * . 

86,7 

93,0 

96,2 

102,6 

101,6 

108,1 

Stammholz insgesamt 

108,4 

115,1 

113,7 

117,4 

12Ö.1 

147,9 

Nadelgnibenholz ^ 

95.2 

98.7 

111,6 

115,4 

103,4 

99,6 

Nadelfaserholz . * — i 

92.3 

95.6 

108,6 

120.8 

101,0 

105,4 

Laubfaseiholz 

88,7 

99.2 

125,6 

131,8 

119,4 

115,3 


Quelle: StatiflUsches Bondesaml, BML 
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Tabelle 108 


Erzeugung von Sdiuittholz und anderen Holzhalbwaren 

! 000 m« 


Erzeugnisse 

1S64 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 


1973 

Schnittholz 
(elnsdiließlich Lohn- 
sdmiU} — , , , , 

8 800 J 

B 892,2 

9 009.9 

8 751,3 

8 950.8 

9 395,3 

9337,4 

9 596,5 

9 592,3 

10 201,4 

davon 

aus Nadelholz 

7 055,7 

7 026,3 

7 065,5 

6 890,9 

7 255,6 

7 497,3 

7 414,5 

7 529,6 

7 535,2 

8 039,6 

aus Laubholz * . , . 

1 745,0 

1 865,9 

1 944,4 

1 860,3 

1 695,2 

1 898,0 

1 923,0 

2 066,9 

2 057,1 

2 161,6 

Furniere *) 
(einschließlich 
Lohnarbeit) 

798,7 

829,5 

787,7 

689,9 

722,2 

770,5 

746,4 

680,3 

630,8 

671,4 

davon 

Säge- und Messer- 
fumiere 

268,4 

280,7 

295,6 

25L8 

265,2 

279,1 

284,5 

254,6 

245,7 

261,7 

Sdiälfumiere .*.• 

530,3 

548,8 

492,0 

438,1 

457,0 

491,3 

461,9 

425,7 

385,1 

409,8 

Sperrholz 

654,4 

670,3 

631,7 

584,1 

598,5 

614,7 

569,2 

553,5 

541,4 

541,7 

davon 

Furnierplatten . * * . 

217,1 

231,1 

199,1 

173,4 

171,4 

172,4 

172,4 

146,8 

128.6 

127,0 

Tisthlerplatlen 

385,9 

397,6 

392,9 

374,0 

391,6 

410,8 

361,4 

371,5 

378,0 

379,4 

Sperrholzformteile 
und sonstige Sperr- 
holzplatten 

51,4 

41,6 

39,8 

36.7 

35,5 

31,6 

35,4 

35,3 

34,7 

35,3 

1 Holzfaserp] allen 

414,6 

408,6 

406,9 

366,9 

357,4 

372,4 

373,1 

358,5 

371,4 

372,9 

davon 

Hartplatten ...... 

229,8 

232,6 

232,6 

213,9 

215,0 

234,0 

231,5 

245,0 

258,8 

264,2 

Isolierplatten .... 

184,8 

176,0 

174,3 

153,0 

142,3 

138,4 

141 7 

113,5 

112,6 

108,7 

Holzspanplatten 

1 527,1 

1 792,3 

1 997,7 

2 256,0 

2 830,2 

3 439,2 

3 777,8 

4 2697 

4 775,6 

5 565,0 

davon 

roh oder geschliffen 

i 348.9 

1 601,2 

1 722,1 

1 928,2 

2 384.4 

2 809,1 

3 029,6 

3 324,2 

3 668,9 

4 292|9 

furniert und andere 

178,2 

191,1 

275,6 

327,7 

445,8 

630,1 

740,3 

945,5 

1 106,7 

1 272,1 


*} Betriebe mit 10 und mehr BesdiäfÜgtenj SdinittholzerzeagiiBg tu Sägewerken mit mindestens 1000 Pm Jahresein- 
sdinitt 

*) einscbließlidti der Furniere zur Herstellung von Holz werk stoffen (Sperrholz usw,) 

Quelle: Statlstisdies Bundesemt, BML 
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Tabelle 109 


Außenhandel mit wichtigen Holzsortimenten 


Sortiment 

Maß- 

einheit 

1970 

1971 

1972 

1973 

1972 

gegen 

1971 

1973 

gegen 

1972 

1 000 

Vo 




Einfuhr 





Laubstammholz *) ^ • 

Fm 

1 704 

1 697 

1931 

1853 

4- 

13,8 

- 

darunter Tropenholz 

Fm 

1 377 

1 390 

1 598 

1 507 

+ 

15,0 

- 5.7 

Nadelstammholz 

Fm 

474 

478 

532 

450 

4- 

11,3 

- 15.4 

Nadelholzstangen 

Fm 

9 

20 

27 

26 

4- 

35,0 

- 3.7 

Grubenholz 

Fm 

252 

143 

113 

167 

— 

21,0 

+ 47.8 

Nadelfaserholz*) 

Rtn 

1 347 

812 

631 

731 

- 

22,3 

+ 15.8 

Laubfaserholz *) * . . , 

Rm 

1 1B6 

728 

362 

503 

— 

50,3 

+ 39,0 

Leitungsmaste 

Fm 

37 

42 

39 

42 

— 

7,1 

+ 7,7 

Laubsduiittholz *) 

cbm 

395 

434 

528 

708 

4- 

21,7 

+ 34,1 

darunter Tropenholz ......... 

cbm 

184 

237 

313 

445 

4- 

32,1 

+ 42,2 

Nadelschnittholz *) 

cbm 

3 955 

4 014 

4 345 

4 009 

-f 

8,2 

- 7.7 

Bahnschwelien 

cbm 

73 

87 

45 

45 

— 

48,3 

— 

Furniere 

cbm 

62 

62 

66 

81 

4* 

6,5 

+ 22,7 

Sperrholz 

cbm 

213 

256 

324 

377 

4- 

CM 

+ 16.4 

Holzfaserplatten 

cbm 

222 

265 

323 

285 

4- 

21,9 

- 11,8 

Holzspanplatten 

cbm 

318 

376 

477 

461 

4- 

26,9 

- 3,4 




Ausfuhr 





Laubstammholz ') 

Fm 

98 

120 

145 

252 

+ 

20,8 

+ 73.8 

Nadelstammholz ') 

Fm 

196 

208 

241 

1 033 

4- 

15,9 

+ 328,6 

Nadelholzstangen 

Fm 

134 

98 

122 

131 

4- 

24,5 

+ 7,4 

Grubenholz 

Fm 

35 

64 

56 

53 

— 

12,5 

- 5.4 

Nadelfaserholz*) 

Rm 

361 

397 

256 

437 

— 

35,5 

+ 70,7 

Laubfaserholz *) 

Rm 

10 

6 

14 

38 

4-133,3 

+ 171,4 

Leitungsmaste 

Fm 

16 

16 

13 

27 

— 

18.7 

+ 107,7 

Laubschnittholz *) * 

cbm 

156 

165 

173 

285 

4- 

4.8 

+ 64.7 

Nadelschnittholz *) 

cbm 

183 

149 

148 

353 

— 

0.7 

+ 138,5 

Bahnschwellen 

cbm 

7 

19 

12 

25 

— 

36.8 

+ 108.3 

Furniere 

cbm 

53 

58 

61 

93 

4- 

5.2 

+ 52,5 

Sperrholz 

cbm 

60 

50 

49 

52 

— 

2.0 

+ 6.1 

Holzfeiserplatten 

cbm 

37 

30 

30 

37 


— 

+ 23,3 

Holzspanplatten 

cbm 

229 

227 

225 

364 

— 

0.9 

+ 61.8 


einschließlich beschlagenes Holz 
*) alles Schichtautzholz einbegriffen 
*) einschließlich gehobeltes Holz 

Quelle: Statistisches Bundesamt, BML 
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Tabelt e MO 


Index der Erzeageiprelse für Sduüttholz und andere Holzhalbwaren 
in der Bundesrepublik Deutsditand 

(1962 100) 


Sorte 

1968 

1969 

1970 

197 t 

1972 

1973 

Sdinitlholz 







Nadel 

87,8 

96.0 

105,3 

108,0 

106,8 

U9.4 

Laub 

87,5 

92,7 

98,9 

101,5 

102,7 

118,6 

Sperrholz .... 

96,0 

101,5 

104,6 

108,0 

110,8 

123,9 

Holzspanplatten 







uofurniert 

73,7 

77,0 

78,3 

77,2 

73,7 

71,9 

furniert 

82,8 

85,8 

87,1 

87,5 

86,6 

89.2 

zusammen . . . 

87,1 

93,9 

100,5 

103,2 

102,7 

113,3 

Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe .... 

92,2 

94,2 

98,1 

99,2 

95,9 

99,2 


*) ohne Mehrwertsteuer 

Quelle; Staüstisdies Bundesamt, BML 


Tabelle 111 


Index der Einkaufspreise bei der Einfuhr einiger Holzhalbwaren und Holzwaren 



(1962 = 

100) 





Sorte 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Sdmittholz und sonstiges 







bearbeitetes Holz 

106.6 

115,5 

118,3 

1 17,3 

116,9 

157,7 

Nadelsdmittholz aus Europa 

104,3 

113,3 

119,2 

119,0 

114,6 

165,7 

Laubsdinittholz aus Etiropa .......... 

110,7 

nij 

104,9 

103,4 

107,2 

108,9 

Sdmittholz aus Übersee 

111,4 

131,4 

128,5 

120,9 

133,4 

179,0 

Faserplatten .... . . 

109,8 

112,1 

114,2 

M5,6 

117,9 

140,4 

Spanplatten 

87,1 

89,2 

88,3 

86,1 

86,1 

66,1 

Holzwaren 

143,9 

146,2 

150,5 

161,9 

171,4 

194,2 


Quelle: Statistisches Bundesamt, BML 
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Tabelle 112 


Versorgung mit Fischen 
1000 t 


Bilanzposten 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1971 

1972 

1972/73 

1973/74 




1. Heringe 






In Fanggewicht 










Anlandungen 

103 

174 

172 

150 

79 

86 

55 

56 

72 

Einfuhr *) 

135 

138 

132 

157 

159 

165 

160 

181 

189 

Ausfuhr *) 

18 

30 

29 

25 

27 

25 

26 

24 

27 

Verfügbar 

220 

282 

275 

282 

211 

226 

189 

213 

234 

davon 










für Futter *) 

16 

43 

50 

31 

8 

13 

8 

10 

8 

für Ernährung 

204 

239 

225 

251 

203 

213 

181 

203 

226 

dgL je Kopf in kg .. 

3,4 

4.0 

3.7 

4.1 

3,3 

3,5 

2,9 

3.3 

3.6 

In Filetgewicht 










Nahrungsverbraudi*) .. 

102 

120 

90 

100 

81 

85 

72 

81 

90 

dgl. je Kopf ln kg^) . . 

1,7 

2,0 

1,5 

1.7 

1,3 

1,4 

1.2 

1.3 

1.4 


2. Sonstige Fische einschließlich Weich- 

> und Knistentlere 




In Fanggewicht 










Anlandungen von 










Seefischen 

559 

483 

433 

414 

380 

407 

353 

341 

428 

aus Binnenfisdierei . 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Einfuhr *) 

175 

199 

236 

256 

227 

238 

246 

261 

262 

Ausfuhr*) 

208 

189 

199 

185 

173 

161 

199 

189 

165 

Verfügbar 

536 

508 

485 

500 

449 

499 

415 

428 

540 

davon 










für Futter *) 

106 

91 

75 

57 

48 

51 

34 

43 

78 

für Emähnmg 

430 

417 

410 

443 

401 

448 

381 

385 

462 

dgl. je Kopf in kg . . 

7.3 

7.0 

6.8 

7.3 

6,5 

7.3 

6,2 

6,2 

7.4 

In Filetgewicht 










Nahnmgsverbrauch 

161 

156 

154 

166 

150 

168 

143 

144 

173 

dgl. je Kopf in kg 

2.7 

2.6 

2,5 

2,7 

2.4 

2.7 

2.3 

2.3 

2.8 



3. Fische insgesamt 



• 



In Fanggewicht 










Anlandungen 

672 

672 

620 

579 

474 

508 

423 

412 

515 

Einfuhr *) 

310 

337 

368 

413 

386 

403 

406 

442 

451 

Ausfuhr *) 

226 

219 

228 

210 

200 

186 

225 

213 

192 

Verfügbar 

756 

790 

760 

782 

660 

725 

604 

641 

774 

davon 










für Futter *) 

122 

134 

125 

88 

56 

64 

42 

53 

86 

für Ernährung 

634 

656 

635 

694 

604 

661 

562 

588 

688 

dgl. je Kopf in kg - . 

10,7 

11,0 

10,5 

11.4 

9.8 

10,8 

9.1 

9.5 

11,0 

In Filetgewicht 










Nahrungsverbrauch*) .. 

263 

276 

244 

266 

231 

253 

215 

225 

263 

dgl. je Kopf in kg *) , . 

4,4 

4.6 

4,0 

4.4 

3.7 

4,1 

3.5 

3.6 

4.2 


Erträge aus der Binnenfischerei vom BML geschätzt 

•) einsdiließlich Anlandungen ausländischer Schiffe in deutschen Häfen bzw. inländischer Schiffe in ausländischen 
Häfen 

einschließlich stehengebliebener beanstandeter Fische 
*) ab 1969/70 bei Heringen 40 ®/o (stall 50 Vo) Ausbeute an gesetzt 

Quelle: Statistisches Bundesamt, BML 
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Tabelle 113 


Beitragsaufkommen, Zusdtüsse und Leistungen in der Krankenversidienuig 

der Landwirte 

Millionen DM 


Jahr 

Beiträge der 
Landwirtschaft 

Zuschüsse aus 

Leistungen an 

Bundes* 

znitteln 

der Renten- 
versichenmg *) 

Landwirte und 
Familien* 
angehörlge 

AJtentetler 

1972 

151,6 

34,3 

2,5 

82,5 

58,9 

1973 

669,3 

430,0 

19,1 

621,3 

454,9 

1974'^) 

808,0 

520,0 

30,0 

725,0 

520,0 


für die Krankenversldienmg der Allenteiler 
*) für Allenteiler, die ztigleidti Rentenbexleher sind 
vorläufig 

Quellet Bundesverband der landwirtsdiaJtlidien Krankenkassen 


Tabelle 114 


Mitglieder der Krankenversidbemng der Landwirte 


Jahr *1 

Unlemehiner 

Mitarbeitende 

Familien- 

angehörige 

Freiwillige . 
MitgüedeT 

Alten teilei 

insgesamt *) 

1972 

512 377 

120 458 

6 116 

388 976 

I 028 127 

1973 

490 670 

116 798 

5389 

392 935 

1 005 792 

1974'^) 

465 500 

106 000 

5 000 

403 500 

980000 


*) Jahresdurdisdmitt 

ohne krankenversidierte Arbeitslose 
V) voTläufig 

Quellet Bundesverband der landwirtsdiafüldien Krankenkassen 
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Tabelle 115 


Beltragsaufkoxnmen und Leistungen der landwlrtsdiaftlldien Unfaltversidienmg 
ln der Bundesrepublik Deutsdhland 

Millionen DM 


Kalenderjahr 

LeisLimgen 

Beiträge der 
Landwirtsdiaft 

Bundesmittel 

19b5 

339,1 

188,0 

200,0 

1966 

342,3 

192,6 

230,0 

1967 

346,1 

205,0 

210,0 

1968 

352,3 

213,1 

199,7 

1969 

3S6,2 

213,6 

206,4 

1970 

388,0 

235,0 

215,0 

1971 

454,3 

240,0 

260,0 

1972 

470,6 

240,0 

210,0*1 

1973 

521,8 

250,0 

300,0 

1974 

550,0 

82,0 

528,0 


Heübehandluag» Verletrtengeld, Renten* UnfaUverhütungj sonstige Leistungen (ohne 
Vennögensaufwendungen, VerwaUungs- und Verfabrensk osten sowie ohne Zulöh- 
ningen mr Rüddage und m den Betriebsmitteln] 

*) im Dezember 1971 zur Verfügung gestellt 
V) vorläufig 


Tabelle 116 


Beitragszahler und Altersgetdeinpfätiger in der AltersMlfe für Landwirte 
in der Bundesrepublik Deutsdiland 


Jahr 

Beitragszahler 

Empfänger von Altersgeld 

landwlrt- 

sdiaftlldie 

Unter- 

nehmer 

Weiter- 

versidierte 

nüt- 

arbeitende 

FamlUen- 

angehörige 

insgesaml: 

ebemalige 

landwht- 

sdiaftlidie 

Unter- 

nehmer 

WitweW 
Witwer 
von Unter- 
nehmern 

ehematigü 

mit- 

arbeitende 

Familien- 

angehörige 

insgesamt 

1965 

792796 

6 579 

1318 

800 693 

229 853 

16? 519 

904 

398 276 

1966 

782 858 

9 558 

20 495 

812 911 

256 580 

180 015 

25 048 

461 643 

1967 

773 861 

13 307 

12 612 

799 780 

275 683 

191225 

32137 

499 045 

1968 

761 210 

16271 

11023 

788 504 

284 690 

196 062 

34 311 

515063 

1969 

752 308 

20 865 

9 956 

783 129 

294 328 

199 532 

35 166 

529 026 

1970 

736716 

27 905 

9 558 

774 179 

300 257 

204 202 

35 552 

540 011 

1971 

721 689 

38 178 

8 420 

768 287 

304 676 

208 045 

35 660 

548 381 

1972 

702 054 

37192 

7 506 

746 752 

306 232 

211 446 

35 728 

553 406 

1973 

680 617 

39 640 

6 573 

726 830 

312101 

217 736 

36183 

566 020 

1974 'f) 

668 000 

40 000 

6 000 

714 000 

314 OOO 

219 000 

36 000 

569 000 


einsdilieflUdi der Bezieher von vorzeitigem Altersgeld 
v] vorläufig 

Quelle: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Allerskassen 
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Tabelle 117 


Beitragsaulkommenr Bundesmlttel und Leistungen 
der landwirtsdiaftUcfaen Alterskassen in der Bundesrepublik Deutschland 

Millionen DM 


Kalenderjahr 

Leistungen 

Beiträge der 
Landwirtschaft 

Bundesmittel ^ 

1965 

474,8 

128,2 

383,6 

1966 

638,4 

174,1 

500,0 

1967 

681,3 

205,7 

502,4 

1968 

703,4 

197,3 

528,5 

1969 

813,7 

209,6 

635,2 

1970 

876,7 

254,7 

639,0 

1971 

909,0 

256,4 

686,1 

1972 

1 008,3 

276,8 

790,0 

1973 

1325,5 

318,0 

1 070,0 

1974 ») 

1 495,0 

347,0 

1 198,0 


*) ohne Finanzdienst, Verwallungs- und Verfahrenskosten sowie ohne Belriebsmittel- 
zufühning 

im Jeweiligen Kcdenderjahr tatsfichlich verwendete Bundesmittel 
V) vorläufig 


Tabelle 118 


Empfänger von Landabgaberente in der Bundesrepublik Deutschland, 
abgegebene Fläche und Bundesmittel 



Empfänger 
von Land- 
abgaberente 

abgegebene Fläche 


Jahr 

im laufenden 
Jahr 

seit 1969 
insgesamt 

Bundesmittel 


Anzahl 

ha LN 

Millionen DM 

1969 

216 

940 

940 

0,180 

1970 

2 351 

12 006 

12 946 

5.997 

1971 

9 726 

64 480 

77 426 

27.988 

1972 

18 830 

80 750 

158176 

62.068 

1973 

27 277 

80 494 

238 670 

100,008 

1974^) 

31 000 

40 000 

278 670 

118,194 


▼) vorläufig 


Quelle: Gesamtverband der landwirisdiaftlidien Alterskassen 
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Tabelle 119 

Praktisdie BernlsausbllduDg im Agrarbereläi der Bundesrepublik Deutsdiland 


Bezeidinung des Berufes 

1961 

1969 

1970 j 

1971 

1972 

1973 


1 

a) Jugendliche 

ln Ausbildung 


Landwirt h , 

16400 

27 228 

22 401 

17 242 

15522 

13 998 

Hauswirtsdiaft 

9773 

10 376 

8 325 

5 837 

5 070 

3 852 

Winzer 

m 

10Q8 

909 

835 

760 

697 

Gärtner . — 

5 634 

6 007 

5 236 

4 864 

4 656 

5106 

Melker 

491 

203 

137 

72 

78 

60 

Schäfer , p.., 

55 

30 

26 

27 

29 

36 

Schweinezüchter . » . * ^ ^ ^ * .... - 

8 

1 

15 

4 

5 

4 

Geflügelzüchter ^ * 

360 

176 

89 

85 

69 

56 

Pelztierzüchter * . . . , . * , 

5 

7 

4 

1 

— 

— 

Imker i . * ^ 

12 

11 

9 

10 

S 

3 

Fischer ^ • • 

71 

83 

93 

94 

126 

128 

Landwirtschaftlicher Brenner 

11 

a 

10 

n 

6 

5 

MoUcereifachmaim • * 

824 

438 

399 

347 

334 

390 

LandwirtsdiafÜidter Laborant 

— 

64 

73 

82 

94 

73 

MilAwirtscbaftlidier Laborant 

— 

162 

313 

261 

285 

369 

Waldfadiarbeiter/Forstwirt .............. 

• 

. 


# 

400 

425 

Andere landwirtschaftliche Berufe ^ . • , * * * 4 

— 

64 

94 

107 

344 

449 

insgesamt . . . 

33764 

45 866 

38133 

29929 

27 786 

25651 




b) AbsdÜLiBprüfungen 



Landwirt — 

4 725 

8 908 

10114 

10 582 

7 547 

633? 

Hauswirtschaft p**4 p**. 

3 384 

4 039 

3 926 

3 761 

2 848 

2 383 

Winzer * - ^ * 

87 

288 

413 

319 

426 

350 

Gärtner * p r - * 

2 414 

2111 

2 242 

2 182 

1664 

1 635 

Melker ^ ^ p * p ► » 

237 

74 

77 

49 

38 

18 

Schäfer • * • * * * p * ^ , , * . ^ * 

35 

21 

12 

18 

19 

21 

Schweinezüchter * , p , . , p - ^ * * , 

9 

— 

13 

3 

1 

1 

Geflügelzüchter * • * * - p , , , p - 

152 

73 

45 

37 

49 

31 

Pelztierzüchter ^ 

— 

3 

3 

6 

15 

— 

Imker . , p 

16 

26 

11 

23 

18 

23 

Fischer * 

67 

88 

71 

48 

76 

67 

Landwirtschaftlicher Brenner , ^ ^ ^ 

6 

9 

3 

8 

12 

9 

Molkereifachmann p * . * • - 

418 

215 

181 

163 

126 

132 

Landwirtschaftlicher Laborant ^ ; 

— 

23 

20 

41 

32 

48 

Milch wirtschaftlicher Laborant . . » * . , , ^ * 

— 

54 

103 

97 

131 

123 

Waldfacharbeiter/Forstwirt * h . 

p 


- 

. 

444 

334 

Andere landwirtschaftliche Berufe •••.,* p « 

— 

18 

21 

40 

105 

94 

insgesamt . , . 

11550 

15 950 

17255 

17 377 

13 551 

n 606 
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noch Tabelle 119 


Bezeidinung des Berufes 

1961 

1969 

[ 1970 

1971 

1972 

1973 

Landwirt 

1 022 

1 030 

c) Meisierprüfungen 

960 1 197 

1398 

1442 

Hauswirtschaft . * 

551 

544 

488 

490 

713 

611 

Winzer 

11 

71 

66 

189 

95 

78 

Gärtner 

693 

588 

533 

454 

591 

629 

Melker 

66 

15 

21 

17 

15 

9 

Schäfer 

24 

9 

9 

13 

9 

7 

Sdiweinezüchter 

4 

4 

■ — 

5 

6 

8 

Geflügelzüchter 

24 

11 

J8 

14 

9 

14 

Pelztierzüchter 

— 

2 

— 

2 

— 

— 

Imker * 

12 

7 

6 

7 

3 

15 

Fischer 

36 

48 

12 

47 

41 

30 

Landwirtschaftlicher Brenner 


4 

7 

7 

18 

9 

Molkereifa chmann * . 

182 

130 

104 

130 

123 

104 

Landwirtschaftlicher Laborant . * . * 

■ — 

— 


— 

— 

— 

Milchwirtsdiaftlidier Laborant * . 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

Andere landwirtschafllidie Berufe ♦ , 

— 

1 

2 

— 

3 

5 

insgesamt . . . 

2 625 

2 484 

2 226 

2 572 

3 024 

2961 
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Tabelle 120 


Fadischulen in der Agrarwirtsdiaft der Bundesrepublik Deutsdiland 

und deren Schüler 


Fachrichluiig/Schuldrt 


Zahl der Schulen 



Zahl der Schüler (innen) 


106Q/6] 

1970/71 

1071/72 

1972/73 

1073/74 

1960/61 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Landwirtschaft 











Fachschule Abteilung Landbau 

520 

355 

331 

294 

266 

20 775 

13 508 

12 016 

9 854 

8 350 

Landbauschulen 

5 

6 

4 

8 

4 

949 

650 

668 

757 

622 

Technikerschulen 

— 

4 

3 

3 

3 

— 

127 

90 

100 

94 

Ackerbauschulen 

4 

1 

1 

1 

1 

628 

21 

10 

9 

— 

andere Fachschulen einschließ- 
lich Höhere Landbauschulen . . 

12 

4 

2 

6 

11 

702 

113 

94 

153 

363 

Hauswirtschaft 

Fachschulen Abteilung Haus- 
wirtschaft 

475 

269 

236 

190 

174 

8 822 

4 304 

3 950 

2 440 

2 480 

Fachschulen: 

andere Fachschulen der Haus- 
wirtsdiaft einschließlich Land- 
frauenschulen mit 3 Semestern 

15 

6 

8 

4 

3 

457 

138 

136 

79 

80 

mit 4 und 6 Semestern 

18 

7 

7 

8 

11 

1 161 

336 

264 

441 

527 

Weinbau 











Fachschulen nur Winter 

7 

10 

9 

8 

8 

192 

432 

459 

485 

447 

Fachschulen ganzjährig 

2 

3 

1 

1 

1 

54 

96 

8 

13 

4 

Fachschulen mit 3 Semestern 
und mehr 

— 

— 

— 

2 

3 

— 

— 

— 

149 

103 

Gartenbau 











Fachschulen nur Winter 

11 

7 

3 

4 

3 

231 

171 

96 

153 

113 

Fachschulen ganzjährig 

12 

11 

12 

12 

8 

448 

495 

600 

582 

262 

Fachschulen mit 3 Semestern 
tmd mehr 

— 

— 

— 

3 

6 

— 

— 

— 

356 

362 

Forst- imd Holzwirtschaft 











Forstschulen 

7 

7 

7 

6 

6 

578 

379 

287 

264 

263 

Technikerschulen 

— 

1 

1 

3 

1 

— 

170 

200 

210 

212 

insgesamt • . . 

1 088 

691 

625 

553 

509 

34 997 

20 940 

18 878 

16 045 

14 282 
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Tabelle 121 


Die Ausiublldenden bei den Berufen Landwirt und Hauswirtsdiafterin 

nadi Herkunft 


Jahr 

Aus landwirtachaftlidum Betrieben 
mit einer LF von . . . bis unter ... ha 

A.US nidilland* 
rirtsdiaftlidien 

inscfesaiat 

0,5 bis 10 

10 bis 20 

20 und mehr 

Bereichen 




ZalU 

1 Va 

Zahl 1 


Zahl 1 

Va 

Zahl 1 

Vo 

Zahl 1 

“/o 




a) Landwirt 






1969 

l 727 

6 

U 595 

43 

13 113 

4B 

793 

3 

27 2^ 

100 

1970 

1283 

6 

8 573 

38 

12 014 

54 

531 

2 

22 401 

100 

1971 

722 

4 

5 926 

34 

10 244 

60 

350 

2 

17 242 

tOÖ 

1972 

538 

3 

4 616 

30 

9 944 

64 

424 

3 

15 522 

töö 

1973 

296 

2 

3 433 

25 

9 667 

70 

402 

3 

13 998 

100 




b} Haus Wirts diafteiin 






1969 

1 084 

10 

3 779 

36 

5 146 

5Ö 

367 

4 

10 376 

wo 

1970 

816 

m 

2 938 

35 

4 286 

5t 

285 

4 

8 325 

wo 

1971 

575 

9 

1 861 

30 

3 220 

51 

621 

to 

6 277 

m 

1972 

452 

9 

l 499 

30 

2 937 

58 

182 

3 

5 070 

wo 

1973 

327 

8 

1 141 

30 

2 221 

58 

163 

4 

3 852 

wo 


Tabelle 122 


Die Schüler und Schülerinnen an Landwlrtschaftssdiulen nach Herkunft 


Jahr 

(April/März) 

Aus landwirtsdiaftlidien Betrieben 
mit einer LF von * . . bis unter * , ha 

Aus nichtland- 
wirtschaftlichen 

insqesaml 

0,5 bis 1 0 

10 bis 20 

20 lind mehr 

Bereichen 




Zahl 

1 •/« 

Zahl [ 


Zahl 1 


Zahl .{ 

Vü 

Zahl 1 

<'/ü 




a) Abteilung Landbau 






1969/70 

708 

5 

5 959 

40 

8158 

54 

212 

1 

15 028 

100 

1970/71 

474 

4 

4 769 

35 

8 091 

60 

174 

1 

13 508 

m 

1971/72 

277 

2 

3 927 

33 

7 864 

64 

128 

I 

12 016 

lOQ 

1972/73 

220 

2 

2 728 

28 

6 829 

69 

77 

1 

9 854 

WO 

1973/74 

137 

2 

2 238 

27 

5 872 

70 

103 

t 

8 350 

100 



b) 

1 Abteilung Hauswirts diaft 






1969/70 

68t 

14 

1 597 

34 

2 231 

47 

217 

5 

4 726 

WO 

■ 1970/71 

550 

13 

1 562 

36 

1 825 

42 

367 

9 

4 304 

WO 

1971/72 

530 

14 

1 438 

36 

1 781 

45 

201 

5 

3 950 

wo 

1972/73 

317 

13 

737 

SO 

1 201 

49 

185 

8 

2 440 

100 

1973/74 

305 

12 

796 

32 

1 233 

50 

146 

6 

2 480 

wo 
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Tabelle 123 


Lehrgänge ln (IberbetriebUdien AusbUdungsstätten lur Crgänzimg 
der praktlschea BerulsausbUdimg bzw* der Bemfssditile im Agrarbereich 


Land 

Zahl der über- 
betrieblichen 
Ausbildung^- 
Stätten 

Zahl der vor- 
handenen 
Lehrgangs- 
bzw* Inter- 
natspläUe 
insgesamt 

Zahl der ange- 
botenen Aus- 
bildungs- 
berufe 

Zahl der 
durch ge- 
führten 
Lehrgänge 

Zalü der Teil- 
nehmer an den 
Lehrgängen 

1972 1 

1973 

1972 1 

1973 

1972 1 

1973 

1972 1 

1973 

1972 1 

1 1973 

Bayern • 

27 

29 

l 005 

988 

10 

10 

191 

210 

4 301 

5 280 

Baden-Württemberg 

7 

7 

311 

445 

6 

8 

42 

106 

861 

2 037 

Hessen 

7 

7 

227 

187 

7 

5 

96 

87 

1 849 

1 601 

Rheinland-Pfalz 

4 

5 

71 

270 

3 

4 

26 

110 

553 

2567 

Saarland 

1 

l 

20 

20 

1 

l 

7 

11 

73 

145 

Nordrhein- Westfalen . , . 4 * • 

12 

11 

499 

584 

11 

9 

316 

245 

6819 

6 239 

Niedersachsen * - 

15 

* 

931 

< 

9 

- 

635 

- 

11 794 

- 

Schleswig-Holstein * 

5 

5 

303 

305 

6 

5 

196 

130 

2 682 

2 829 

Hamburg • * 

1 

— 

— 

— 

i 

— 

2 

— 

26 

— 

Berlin (West) , • • * 

t 

- — 

— 

— 

1 

— 

2 

— 

50 

— 

Bundesgebiet 

80 

65 ») 

3 367 2 799‘) 

— 

— 

l 513 

899‘) 

29 OOS 

20 698^) 


auBer Ntedersachsen 


p 
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Tabelle 124 


Wirtschaftsberater und Beratungsringe in der Landwirtsdialt 
Stand 1 . Januar 


Gliederung 

1965 

1970 

1973 

1974 

Landwirtschaftliche Beratungskräfte auf Kreisebene bzw. nach 
ßeratungsbezirken ') 





Wirtschaftsberater 

1 535 

1 447 

2 656 

2 706 

Lehr- und Beratungskräfte an den Landwirtschaftsschulen / 





Landbau 

1 298 

1 174 

683 

632 

Beratungstechniker 

5 997 

5038 

3 755 

3 679 

insgesamt 

8 830 

7 659 

7 094 

7 017 

Ländlich-hauswirtschaftliche Beratungskräfte auf Kreisebene 
bzw. nach Beratungsbezirken *) 





Beratungskräfte 

175 

165 

199 

209 

Lehr- und Beratimgskräfte an den Landwirtschaftsschulen / 





Hauswirtschaft 

819 

643 

514 

471 

Beratungstechnikerlnnen 

141 

167 

162 

172 

insgesamt 

1 135 

975 

875 

852 

Spezialberater auf der Landesebene und auf der Ebene der 
Regierungsbezirke bzw. Landwirtschaftskammern 





Ländlich-hauswirtschaftliche 

31 

35 

36 

37 

Sozio-ökonomische • 

— 

— 

17 

25 

Für Bodenfruchtbarkeit 

12 

13 

32 

33 

Garten- imd Obstbau 

107 

107 

95 

96 

Verbesserung der Agrarstruktur, Landschaftsschutz und -pflege 

29 

18 

33 

32 

Tierzucht und -haltung, Grünland, Fütterung 

205 

194 

146 

138 

Geflügelwirtschaft 

28 

25 

35 

37 

Betriebs- imd Arbeitswirtschaft, Landtedmik 

48 

75 

65 

66 

Bauwesen 

66 

70 

52 

45 

Pflanzenschutz *. 

132 

151 

127 

131 

Fischerei 

17 

18 

23 

21 

Bäuerliche Waldwirtschaft 

37 

36 

17 

9 

Landjugendberatung 

26 

27 

32 

35 

Sonstige 

54 

80 

34 

41 

Insgesamt 

792 

849 

744 

746 

Bundesgebiet insgesamt 

10 757 

9 483 

8713 

8615 

Beratungsringe 

Amtliche Ringe 





Landwirtschaft 

311 

264 

104 

94 

Obst- und Gartenbau 

2 

6 

3 

3 

Private Ringe 


\ 



Landwirtschaft : 

440 

547 

343 

329 

Obst- imd Gartenbau 

50 

53 

60 

59 


Ab 1. Januar 1973 erfolgt Erhebung nach Beratungsbezlrkeii (diese sind nicht ln Jedem Fall mit den Kreisen 
gleichzustellen). 
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Text 8 

Verordnungen zur beruflichen Bildung Im Agrarbereich aufgrund des Berufsblidungsgesetzes 
vom 14. August 1969 

I. Abgeschlossene Maßnahmen 

l. Verordnung über die Berufsbildung im Gartenbau mit Anfor- 


derungen an die Ausbildungsstätte und die Anforderungen in 
der Meisterprüfung vom 26. Juni 1972 

BGBl. I S. 1027 

2. Verordnung über die Berufsausbildung zur Hauswirtschafterin 
vom 11. Juli 1972 

BGBl. I S. 1177 

3. Verordnung über die Berufsausbildung zum Landwirt vom 
14. August 1972 

BGBl. I S. 1468 

4. Verordnung über die Berufsausbildung zum Molkereifachmann 
vom 23. August 1972 

BGBL I S. 1555 ’ 

5. Verordnung über die Berufsausbildung zum Winzer vom 
27. Oktober 1972 

BGBL I S. 2056 

6. Verordnung über die Berufsausbildung zum Fischwirt vom 
16. November 1972 

BGBL I S. 2136 

7. Verordnung über die berufliche Fortbildung zur Vorbereitung 
auf die Meisterprüfung im Molkereifach und die Anforderungen 
in der Meisterprüfung vom 4. Juli 1973 

BGBL I S.725 

8. Verordnung über die Berufsausbildung zum Forstwirt vom 
27. Februar 1974 

BGBL 1 S. 453 

9. Verordnung über die Anforderungen in der Meisterprüfung für 
den Beruf „Landwirt* vom 26. Juni 1974 

BGBL I S. 1352 

10. Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für den 
Beruf „Landwirt* vom 26. Juni 1974 

BGBL I S. 1351 

IL Laufende Maßnahmen 

1. Verordnung über die Anrechnung auf die Au.sbildungszeit in 
Ausbildungsberufen der Landwirtschaft — Anrechnung eines 
schulischen Berufsgrundbildungsjahres und des Besuchs einer 
einjährigen Berufsfachschule (Berufsgrundbildungsjahr-Anrech- 
nungs-Verordnung Landwirtschaft) 

Referentenentwurf vom 

Mai 1973 

2. Verordnung über die Anrechnung auf die Ausbildungszeit in 
Ausbildungsberufen der Landwirtschaft — Anrechnung des 
Besuchs einer zwei- oder mehrjährigen Berufsfachschule mit 
einem dem Realschulabschluß gleichwertigen Abschluß (Berufs- 
fachschul-Anrechnungs-Verordnung Landwirtschaft) 

Juli 1974 

3. Verordnung über die Anerkennung von Prüfungen als Nachweis 
der zur fachlichen Eignimg erforderlichen beruflichen Fertig- 
keiten und Kenntnisse für die Berufsausbildimg in der Landwirt- 
schaft 

Januar 1975 

4. Verordnung über die berufs- und arbeitspädagogische Eignung 
für die Berufsausbildung in der Landwirtschaft (Ausbilder-Eig- 
nungsverordnung Landwirtschaft) 

Juli 1974 

5. Verordnung über die Anforderungen in der Meisterprüfung für 
den Beruf „Forstwirt* 

Oktober 1974 

6. Verordnung über die Eignung der Ausbildungssiätte für die 
Berufsausbildung in der Fortwirtschaft 

Oktober 1974 

7. Verordnung über die Berufsausbildimg in der Pferdezucht und 
-haltung 

Februar 1974 

8. Verordnung über die Anforderungen in der Meisterprüfung ln 
der ländlichen Hauswirtschaft 

Juli 1974 
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9. Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für den 
Benif „Hauswirtschafterin" 

10. Verordnung über die Berufsausbildung zum „Tierwirt“ 

1 1 . Verordnung über die Berufsausbildung zum «Berufsjäger“ 


in. Geplante Maßnahmen 

1. Verordnung über die Anforderungen in der Meisterprüfung für 
den Beruf «Winzer" 

2. Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für den 
Beruf «Winzer" 

3. Verordnung über die Anforderungen in der Meisterprüfung für 
den Beruf «Fischwirt" 

4. Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für den 
Beruf «Fischwirt" 

5. Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für den 
Beruf «Molkereifachmann" 

6. Verordnung über die Anfordenmgen in der Meisterprüfung für 
den Beruf «Tierwirt" 

7. Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für den Beruf 
«Tierwirt“ 


November 1974 
Dezember 1973 
Juni 1973 
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Text 9 


Ausbildungsprogramm für sozlo-ökonomlsche Berater In der Bundesrepublik Deutschland 


-- Bereiche und Inhalt — 

Durch den Aufbau bzw. Ausbau der sozio-ökonomi- 
sehen Beratung entsprechend Artikel 3 der Richt- 
linie 72yi61/EWG, erhält die landwirtschaftliche und 
ländlich-hauswirtschaftliche Beratung ln allen Bun- 
desländern neue Aufgaben zugewiesen. 

Nach den Stufenplänen der Länder sollen bis 1978 
insgesamt 540 sozio-ökonomische Berater neu einge- 
setzt werden. Für die zusätzliche Ausbildung dieser 
Berater (Dauer: sechs Monate), Ist das folgende, län- 
derelnheitliche Ausbildungsprogramm vorgesehen: 

1. StruktureUe und ökonomische Aspekte der Be- 
ratung Im sozlo-ökonomischen Bereich 

I Allgemeine soziologische imd ökonomische 

Grundlagen 

1.1 Bevölkerungsdichte und -Struktur, Gemeinde- 
struktur 

1 .2 Wirtschaftsstrukhir und Steuerkraft 

1 .3 Arbeitsmarktsltuation und -entwicklung 

1.4 Infrastrukturelle Gegebenheiten und Entwick- 
lungen 

1.5 Landes- und regionalplanerische Aspekte un- 
ter Berücksichtlgrmg des Umweltschutzes 

2 Agrarstrukturelle und Agrarökonomische 
Grundlagen 

2. 1 Agrarstrukturelle Situation und Entwicklungs- 
tendenzen 

2.2 Agxarstrukturelle Rahmenplanung, Regional- 
programme 

2.3 Agrarmarkteinflüsse 

n. Psychologische und methodische Aspekte der Be- 
ratung im sozio-ökonomischen Bereich 

1 Individualpsychologische Grundlagen 

l . l Aufbau der Persönlichkeit 

1.2 Verbal tensdynamik: Motive, Einstellungen, 

Verhalten, Handeln u. a. und Entscheidungen 

2 Sozialpsychologische Grundlagen 

2. 1 Sozialdeterminanz des Menschen 

2.2 Soziale Felder und Gruppierungen 

2.3 Soziale Normen 

2.4 Gruppendynamik 

3 Anwendung in der Beratung 

3. l Methoden der Gesprächsführung 

3.2 Arbeit mit Gruppen 

3.3 Herbeiführung von Verhaltensänderungen 

3.4 Motivierung und Aktivierung 

3.5 Evaluierung 


m. Beratung im ökonomischen Bereich, Entschei- 
dungshillen auf ökonomischer Grundlage 

a) Berater 

1 Erfassung der ökonomischen Situation 

l . 1 Buchführungsmethoden 

1 .2 Kalkulationsmethoden 

2 Analyse der ökonomischen Situation in 

2.1 Betrieb 

2.2 Unternehmen 

2.3 Haushalt 

3 Betriebswirtschaftliche Entwicklungsplanung 
für 

3.1 Standortgerechte Produktionszweige 

3.2 Optimale Organisationssysteme in einzel- 
und überbetrieblichen Unternehmensformen 
(Vollerwerbsbetriebe, Zuerwerbsbetriebe, 
Nebenerwerbsbetriebe) 

4 Untemehmensplanung (Einkommenskombi- 
nationen) 

5 Finanzierungsplanun g 

5.1 Eigenkapital, Eigenleistung 

5.2 Fremdkapital 

5.3 Kapitaldienst 

6 Förderungsmaßnahmen 

b) Beraterinnen 

1 Erfassung der Haushaltssituation 

1.1 Haushai Isbuchfühnmg (Erfassung der 
Ei nkommens Verwendung) 

1 .2 Methoden der Erfassung des 

1.2.1 personalen (familiären) und sozialen Bereichs 

1 .2.2 Unterhaltsbereichs 

1.2.3 Erwerbsbereichs (landw. Unternehmen u. 
sonst. Einkünfte) 

2 Analyse der Haushai tssituation (Gliederung 
gern, a.2) 

3 Haushaltsplanung für 

3.1 hauswirtschaftliche Fimktlonsbereiche 
(Einsatz von Arbeit und Geld) 

3.2 Haushaltsstrukturen, -typen und -formen 

4 Finanzierungsplanung 

4.1 Eigenkapital, Eigenleistung, Vermögens- 
bildung 

4.2 Fremdkapital 

4.3 Kapitaldienst 

5 Förderungsmaßnahmen 


433 


Drucksache 7/3211 


Deutsdier Bxmdestag — 7. Wahlperiode 


IV. Familien- und Sozialberatung 

1 Institutionen der Familien- und Sozialberatung 
und ihre Arbeitsgebiete (Kontaktpflege, 
Zusammenarbeit) 

2 Soziale Hilfsdienste im Bereidh der 
Landwirtschaft 

3 Aspekte der Gesundheitsvorsorge 

4 Bildungsberatung und Berufsorientierung 

4.1 Bildungsgänge und deren Förderung im 

Bereich der Landwirtschaft ‘ 


4.2 Grundkenntnisse über allgemeinbildende 
Bildungswege und deren Förderung 

4.3 Grtmdkenntnisse über UmschulungsmaB- 
nahmen und außerlandwirtschaftliche 
.berufliche Bildungswege 

5 Einkommensverwendung, Daseinsvorsorge 

6 Grundkenntnisse der Sozialversicherungen 
und privaten Versicherungen 

7 Arbeits- und sozialrechtliche Grundkenntnisse 


» 


. i 
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Text 10 


Wichtige MaBnahmen der Bundesregierung, die einen Beitrag zur Sicherung 
einer umweitfreundiichen Agrarwirtschaft leisten 

L Maßnahmen, die im Berichtszeitraum in Kraft getreten sind 

— Gesamtreform des Lebensmittelrechts 

— Ändenmg des Arzneünittelgesetzes — Tierarzneimittel 

— Reform des Fleischbeschaurechts 

— Geflügelfleischhygienegesetz 

— Verordnimg über Höchstmengen an DDT und anderen Pestiziden ln oder auf 
Lebensmitteln tierischer Herkunft 

— Sechste Verordnung zur Durchfühnmg des Gesetzes zur Änderung futtermit- 
telrechtlicher Vorschriften (Zusatzstoffe in der Tieremähnmg) 

— Siebente Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Änderung futter- 
mittelrechtlicher Vorschriften (Festlegxmg von Höchstgehalten an Schadstoffen 
in Mischfuttermitteln) 

— Neunte Verordnimg zur Durchführung des Gesetzes zur Änderung futtermit- 
telrechtlicher Vorschriften (Zusatzstoffe in der Tieremährung) 

— Verordnung über Anwendimgsverbote und -beschränkimgen für Pflanzen- 
schutzmittel 

— verstärkte Fördenmg von Abwasser- und Kläranlagen sowie des Baues von 
Rückhaltebecken 

— verstärkte Förderung eines umweltschonenden Pflanzenschutzes 

— Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini- 
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetz) 

— Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) 

— Gesetz über Umweltstatistiken 


2« Maßnahmen, die von der Bundesregierung im Berichtszeitraum verabschiedet 
wurden oder sich in parlamentarischer Beratung befanden 

— Entwurf eines Futtennittelgesetzes (Mit diesem Gesetz ist eine Gesamtrefonn 
vorgesehen) 

— Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Pflanzenschutzgesetzes 

— Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Ändenmg des Wasserhaushaltsgesetzes 

— Entwurf eines Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Ge- 
wässer (Abwasserabgabengesetz) 

— Entwurf eines Gesetzes über die Beseitigung von Tierkörpem, Tierkörper- 
teilen und tierischen Erzeugnissen 

— Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abfallbeseitigimgsgesetzes 

— Gesetzentwurf über Naturschutz und Landschaftspflege 

— Gesetzentwurf zu dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit 
gefährdeten Arten frei lebender Tiere imd Pflanzen 

— Entwurf einer Verordnung über Schwefelgehalt, von leichtem Heizöl und 
Dieselkraftstoff — 3. BImSchV 

— Entwurf einer Verordnung über genehmigimgsbedürftige Anlagen — 

4. BImSchV 

— Entwurf eines Gesetzes zur Erhaltung des Waldes und zur Fördenmg der 
Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) 

— Entwurf eines Gesetzes zur Ändenmg und Ergänzung des Flurbereinigungsge- 
setzes 
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3, Mafinahmenr die von der ßundesreglemiig Im ßeiiditszeUraüm eingeleitet 
wurden 

— Entwurf einer Zweiten Verordnung über Höchstmengen von Pflamensdiutz* 
mitteln in pflanzhdien Lebensmitteln 

— Entw^^^f einer Verordnung über Hödistmengen an Quecksilber in Fisdien, 
Krusten-, Schalen- und Weichtieren 

Vorbereitung einer Verordnung zu § 15 des Abfailbeseitigungsgesetzes 

— Gesetzentwurf zu dem Übereinkommen über Feuchtgebiete insbesondere als 
Lebensraum für Wasser- und Watvögel von internationaler Bedeutung, 

— - Entwicklung eines Konzepts zur Bildung ökologischer Ausgleichszellen aus 
ßrachflächen, die aus der landwirtschaftlidien Produktion ausscheiden 

— RichUinien für die Prüfung der Umweltverträglidikeit öffentlicher MaJJnah- 
men des Bundes 

^ Entwurf eines Andemngsgesetzes zum Seefisdierei-Vertragsgesetz (Schutz des 
Ladisbestandes in der Ostsee) 

— Gesetz zu der Konvention über die Fischerei und den Schutz der lebenden 
Ressourcen in der Ostsee und den Beiten 

— Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundes Jagdgesetzes 
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Text II 

Bundesforschungsanstalten Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 


Forschungsanstalt für 

Landwlrtsdiaft Braunsdivreig-Völkenrode 

33 Braunsdiweig 

Bundesallee 50 

Bundesforschimgsanstalt 

für Rebenzüchtung Geilweilerhof 

6741 Siebeldingen 

Biologische Bundesanstalt für 

Land- und Forstwirtschaft 

33 Braunschweig 

Messe weg 11/12 

Bimdesanstalt 
für Fleischforschung 

865 Kulmbach 

Blaich 4 

Bundesanstalt für Milchforschung 

23 Kiel 

Hermann- Weigmann-Str. 1 — 27 

Bundesforschimgsanstalt 
für Ernährung 

75 Karlsruhe l 

Engesserstr. 20 

Bundesforschungsanstalt für Fischerei 

2 Hamburg 50 

Palmaille 9 

Bundesforschungsanstalt 
für Forst- und Holzwirtscheift 

Bundesforsdumgsanstalt 

für gartenbauliche Pflanzenzuchtung 

207 Ahrensburg (Holst.) 

Bomkampsweg 

2057 Reinbek (Bez. Hamburg) 

Schloß 

Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung 

493 Detmold 

Schützenberg 12 

Bundesanstalt 

für Vegetationskunde, Naturschutz 
und Landschaflspflege 

53 Bonn-Bad Godesberg 1 

Heerstraße 110 

Bundesforschungsanstalt 
für Viruskrankheiten der Tiere 

74 Tübingen 

Paul-Ehrlich-Str. 28 

Bundesanstalt 
für Fettforschung 

44 Münster (Westf.) 

Piuseillee 76 
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Tabelle 125 


Förderung der nationalen Agrarpolitik durch Bund und Bundesländer >) 
(Kap. 10 02 und 10 03) 

1972 

(Istausgaben in 1 000 DM) 


Maßnahme (Kurzform) 

Schleswig- 

Holstein 

Hamburg 

Bremen 

Nieder- 

sachsen 

Nordrhein- 

Westfalen 

Kapitel 10 02 






Gasölverbilligung a 

b 

31 650 

547 

284 

102 236 

67 452 

Maßnahmen Obst a 

l 690 

863 

88 

4 188 

4 643 

und Gemüse b 






Aufwertungsaus- a 

77435 

l 760 

240 

180 200 

104 300 

gleich *) b 






Buchführung a 

b 

691 

22 

3 

1 091 

784 

Altershilfe *) a 

b 

43 468 

949 

111 

150 100 

99 246 

Unfallver- a 

1407 

33 

4 

10611 

5 454 

Sicherung *) b 






Landabgabe- a 

2 851 

67 

30 

13 655 

9 620 

rente*) b 






Alterssichenmg *) a 

b 

59 

— 

— 

593 

165 

Krankenver- a 

3 365 

80 

6 

2 904 

5 858 

Sicherung*) b 






Siedlung (einschl. a 

17 924 

— 

1 850 

53 820 

65 735 

Kapitalmarktm.) b 

7 435 



23 865 

34 992 

Fischerei (einschl. a 

2 164 

2 476 

28 317 

2 064 


Zinsverbilligung) b 

1 841 


318 

915 


Wirtschaftsbe- a 

1513 

156 

49 

3 039 

1617 

ratung b 

1639 

253 

153 

7714 

9 114 

Naturparke, a 

518 

58 

— 

1 327 

1686 

Landschaftspflege b 

72 

32 


973 

1759 

Zinsverbilligimg *) a 

32 954 

2 108 

2418 

81 834 

58 502 

(ohne Fischerei) b 






Emslandprogramm a 

25 902 



29 264 


Nordprogramm b 

13 008 



16 230 


Sonstige Maß- a 

8 340 

327 

195 

14 174 

6 789 

nahmen b 

465 



57 

4 573 

Übertrag . , . 



*) Länderausgaben nur, soweit sie die gemeinsame Finanzierung von Vorhaben der nationalen Agrarpolitik durch 
Bund und Länder betreffen. 

a) =» Bundesmittel b) = Mittel der Bundesländer 
*) Länderaufteilung der Bundesmittel geschätzt 
*) Landesanteil vom BML geschätzt 
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Hessen 

Rheinland- 

Pfalz 

Saarland 

Badan- 

Württem- 

berg 

Bayern 

Bertin 

nicht auf- 
teilbare 
Bündes- 
mittel 

Insgesamt 

31 753 

31 836 

2 643 

60 781 

140 386 

87 


469 655 

1091 

1 376 

140 

3 560 

1863 

159 


19 661 





447 



447 

51215 

62 418 

4 725 

93 627 

223 795 

520 


800 235 

612 

679 

72 

929 

1556 

635 



7 074 


84 






84 

67 968 

80 613 

8 690 

128 823 

209 436 

553 

370 

790 32? 

3581 

3 825 

460 

7 660 

15 440 

35 

I 490 

50 000 

5 896 

9 930 

670 

6 703 

12 599 

47 

— 

62 068 

52 

195 

— 

116 

157 

— 

2 

1339 

3 013 

4 729 

70 

2 349 

9 214 

6 

2 741 

34 335 

29 958 

7 898 

2 065 

38 472 

31 501 

3 700 

30 397 

283330 

28 663 

3 465 

607 

11 674 

2 577 

674 


114 152 







31 435 

66 456 








3 074 

1534 

1338 

104 

2 453 

3 962 

115 

. — 

15 880 

4 212 

4 761 

133 

10 596 

55 000 «} 

181 


93756 

1 115 

1 092 

197 

1 495 

1 668 


576 

9 732 

777 

550 

100 

2 24? 

11 697 



18 207 

25 278 

23 834 

2 528 

50 195 

79 438 

360 


359 449 








55166 








29 238 

770 

741 

328 

3 920 

2 446 

6 

107 957 

145 993 

351 

983 

22 

601 

6 636 

584 


14272 
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Maßnahme (Kurzform) 

Sdileswig- 

Holstein 

Hamburg 

Bremen 

Nieder- 

sachsen 

Nordrhein- 

Weslfalen 

Übertrag . . . 


Kapitel 10 03 






Vorplanung a 

33 

31 

23 

432 

55 

b 

33 

31 

39 


86 

Flurbereinigung a 

22 211 

— 

— 

35 908 

33116 

b 

3 608 



16 205 

41 831 

Waldbau!, u. a a 

227 

— 

— 

2411 

947 

forstl. Maßnahmen b 

176 



255 

3 068 

Einzelbetriebl. *) a 

14 900 

2 500 

570 

50 660 

33 680 

Fördenmgsprogramm b 

357 



4 420 

5 487 

Siedl\mg/Land- a 

2 265 

— 

12 

4 508 

1877 

arbeiterwohnungsbau b 

90 



1 542 


Rationalisieningsmaßn. im a 

2 245 

28 

19 

9 514 

2 503 

Erzeugungsbereich b 

1094 

4 

10 

6 052 

1 391 

Langfristige a 

2 145 

41 

8 

3 654 

1289 

Verpachtung b 






Wasserwirtschaft!. a 

13 682 

3 641 

340 

67 034 

24 923 

u. kulturbautechn. Maßnahmen . . . b 

9 047 

1 904 

310 

43 831 

45 898 

Verbesserung der a 

11 253 

2 605 

2 587 

47 267 

18 030 

Marktstruktur b 

3 529 


606 

7 569 

12 884 

Küstenschutz a 

55 342 

7 800 

4 500 

63 099 

— 

b 

24 000 

8 335 

1 500 

22 366 


Nationale Markt- a 






Ordnung — Kapitel 10 04 ........ b 






Zusammen ... a 

376 234 

26 092 

41664 

935 587 

548 271 

b 

66 594 

10 559 

3136 

151 994 

161 083 
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Hessen 

Rheinland- 

Pfalz 

Saarland 

Baden- 

Württem- 

berg 

Bayern 

Berlin 

nicht auf- 
teilbare 
Bundes- 
mittel 

insgesamt 



597 

341 

54 

244 

900 



2710 

400 

168 

89 

231 

580 



1 657 

17 571 

40 353 

4 462 

42 158 

94 634 

— 

662 

291 075 

13 079 

14 567 

1 125 

29 136 

98 220 



217 971 

1 262 

1 490 

122 

2211 

1650 

_ 


10 320 


205 


615 

225 



4 544 

5 340 

20 390 

3 590 

41 880 

72 046 

190 


245 746 

9 472 

1536 

624 

7916 

12 900 



42 712 

236 

908 

.i— 

405 

384 

4 


10 599 

500 

504 


5 661 

3 000 



j 11297 

1 515 

1 524 

121 

3 292 

8 274 

2 

2 768 

i 31 805 

663 

1 054 

114 

3 904 

25 720 

1 


1 40 007 

1 055 

545 

22 

1250 

4 250 

— 


14 259 • 

17 545 

18 506 

1 631 

31415 

84 274 


297 

263 288 

32 280 

54 219 

4 613 

30 649 

229 631 



452 382 

5 372 

15 951 

1502 

22 024 

29 035 

112 

1737 

157 475 

1730 

3 543 

81 

6 130 

9 293 



45 365 

— 

— 

— 

— 


— 


130 741 




— 




56 201 







356 365 

356 365 

274 329 

330 512 

34 196 

545 962 

1 028 908 

6 531 

536 797 

4 685 083 

92 127 

85 639 

7 508 

109 360 

455 926 

1 440 


1 145 366 


441 


